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LIVRE  III 

APPLICATIONS  MÉCANIQUES  DE  L'ÉLECTRICITÉ 


I 

TÉLÉGRAPHIB  ÉLECTRIQUE  ^ 

Bien  que  l'établissement  des  lignes  télégraphiques  qui 
sillonnent  maintenant  le  monde  en  tous  sens  soit  d'une 
date  très-récente,  ridée  première  de  cette  magniGque 
application  de  Télectricité  n'est  pas  nouvelle;  elle  était  la 
conséquence  naturelle  de  la  découverte  qu'on  fit,  il  y  a 
plus  d'un  siècle ,  de  l'instantanéité  de  la  transmission  élec- 
trique. Le  document  le  plus  ancien  trouvé  jusqu'à  présent, 
dans  lequel  cette  question  se  trouve  nettement  posée  et 
discutée,  est  une  lettre  écrite  par  un  Écossais,  dont  le  nom 

1.  Voir,  pour  l'histoire  de  la  télégraphie,  les  ouvrages  spéciaux,  ceux 
de  MM.  l 'abbé  Moigoo,  Vaïl,  Laidner,  etc. 
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D'est  désigné  qoe  parles  initiales  C.  M.,  et  qui  est  datée 
de  Renfrew  le  1**^  février  1753.  Voici  ce  document  tel  que 
nous  le  trouvons  traduit  dans  le  Cosmos  du  17  février  1854, 
et  qui  avait  été  publié  en  février  1753  dans  le  volume  XV, 
page  88,  du  Scols-Magazine  : 

Renftrew,  1er  férrier  1758. 

«Sir  (Monsieur), 

a  n  est  bien  connu  de  tous  ceux  qui  s'occupent  d'expé- 
riences d'électricité  qw  la  puissance  électrique  peut  se 
propager,  le  long  d'un  fil  fin,  d'un  lieu  à  un  autre,  sans  être 
sensiblement  affaiblie  par  la  longueur  de  sa  course.  Suppo- 
sons maintenant  un  faisceau  de  fils,  en  nombre  égal  à  celui 
des  lettres  de  l'alphabet,  étendus  horizontalement  entre 
deux  lieux  donnés ,  parallèles  l'un  à  l'autre ,  et  distants  l'un 
de  l'autre  d'un  pouce. 

«  Admettons  qu'après  chaque  vingt  yards  les  fils  soient 
reliés  à  un  corps  solide  par  une  jointure  en  verre  ou  en 
mastic  de  joaillier,  pour  empêcher  qu'ils  n'arrivent  en  con- 
•  tact  avec  la  terre  ou  quelque  corps  conducteur,  et  pour  les 
aider  à  porter  leur  propre  poidl.  La  batterie  électrique  sera 
placée  à  angle  droit  à  l'une  des  extrémités  des  fils,  et  le 
faisceau  des  fils  à  cette  extrémité  sera  porté  par  une  pièce 
solide  de  verre;  les  portions  des  fils  qui  vont  du  verre-sup- 
port à  la  machine  ont  assez  d'élasticité  et  de  roideur  pour 
revenir  à  leur  position  primitive  après  avoir  été  amenées  en 
contact  avec  la  batterie.  Tout  près  de  ce  mrme  verre-sup- 
port, du  côté  opposé,  une  balle  ou  boule  descend  suspendue 
à  chaque  fil,  et,  à  un  sixième  ou  un  dixième  de  pouce  au- 
dessous  de  chaque  balle,  on  place  l'une  des  lettres  de  l'alpha- 
bet, écrite  sur  de  petits  morceaux  de  papier  ou  d'une  autre 
substance  quelconque  assez  légère  pour  pouvoir  être  attirée 
et  soulevée  par  la  balle  électrisée  ;  on  prend  en  outre  tous 
les  arrangements  nécessaires  pour  que  chacun  de  ces  petits 


•     •     * 
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• 

papiers  reprenne  sa  place  lorsque  la  balle  cesse  de  Tattirer. 

«  Tout  étant  disposé  comme  ci-dessus,  et  la  minute  à 
laquelle  doit  commencer  la  correspondance  étant  fixée 
d'avance,  je  commence  la  conversation  avec  mon  ami  à 
distance  de  cette  manière  :  Je  mets  la  machine  électrique 
en  mouvement,  et  si  le  mot  que  je  veux  transcrire  est  SIR, 
par  exemple,  je  prends,  avec  un  bâton  de  verre  ou  avec 
un  autre  corps  électrique  par  lui-môme  ou  isolant ,  les  dif- 
férents bouts  de  fils  correspondant  aux  trois  lettres  qui 
composent  le  mot.  Puis  je  les  presse  de  manière  à  les  mettre 
en  contact  avec  la  batterie.  Au  même  instant,  mon  corres- 
pondant voit  ces  difi^érentes  lettres  se  porter,  dans  le  même 
ordre,  vers  les  balles  électrisées  à  Tautre  extrémité  des 
fils  :  je  continue  à  épeler  ainsi  les  mots  aussi  longtemps  que 
je  le  juge  convenable  ;  et  mon  correspondant,  pour  ne  pas 
les  oublier,  écrit  les  lettres  à  mesure  qu'elles  se  soulèvent; 
il  les  unit,  et  il  lit  la  dépêche  aussi  souvent  que  cela  lui 
plaît.  A  un  signal  donné,  ou  quand  j'en  ai  le  désir,  j'arrête  ^ 
la  machine ,  je  prends  la  plume  à  mon  tour,  et  j'écris  ce 
que  mon  ami  m'envoie  de  Tautre  extrémité  delà  ligne. 

«  Si  quelqu'un  juge  que  ce  mode  de  correspondance  est 
quelque  peu  ennuyeux,  au  lieu  de  balles,  il  pourra  sus- 
pendre au  plafond  une  série  de  timbres,  en  nombre  égal 
aux  lettres  de  l'alphabet,  et  diminuant  graduellement  de 
dimension  depuis  le  timbre  A  jusqu'au  timbre  Z.  Du  pre- 
mier faisceau  de  fils  horizontaux,  il  en  fera  partir  un  autre 
aboutissant  aux  différents  timbres ,  c'est-à-dire  qu'un  fil  ira 
du  fil  A  au  timbre  A ,  un  autre  du  fil  B  au  timbre  B ,  etc. 

«  Alors  celui  qui  commence  la  conversation  amène  suc- 
cessivement les  fils  en  contact  avec  la  batterie  comme  au- 
paravant, et  l'étincelle  électrique  se  déchargeant  sur  les 
timbres  de  dimensions  difl'érentes  désignera  au  corres- 
pondant, par  le  son  produit,  les  fils  qui  auront  été  tour 
à  tour  touchés.  De  cette  manière ,  et.  avec  un  peu  de  pra- 
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tiqùe^  les  deux  correspondants  arriveront  sans  peine  à 
traduire  en  mots  cortiplfets  le  langage  des  carillons,  sans 
être  assujettis  à  l'ennui  de  noter  où  d'écrire  chacune  des 
lettres  indiquées.  On  peut  parvenir  encore  au  même  but 
d*utie  autre  manière  :  supposons  que  les  balles  soient  sus- 
petîdues  au-dessus  des  caractères,  comme  dans  la  première 
expérience;  mais  au  lieu  d'amener  lëà  extrémités  des  fils 
horizontaux  en  contact  avec  la  batterie ,  concevons  qu'un 
second  faisceau  de  fils  partant  de  l'électriflcateur  vienne 
aboutir  aux  fils  horizontaux  du  premier  faisceau ,  et  que 
tout  soît  en  même  temps  disposé  de  telle  sorte  que  chacun 
dfes  fils  de  la  deuxième  série  puisse  être  détaché  du  fil 
correspondant  de  la  première  par  une  pression  exercée  §ur 
une  simple  touche,  et  qu'il  revienne  de  nouveau  aussitôt 
(ïu'on  lui  rend  la  liberté  en  cessant  de  presser.  Ceci  peut 
être  obtenu  par  riirtermédraire  d'un  petit  ressort  ou  de 
vingt  autres  moyens  que  Ton  imaginera  sans  peine.  De  cette 
manière  les  caractères  adhéreront  constamment  aux  balles, 
excepté  lorsque  Ton  éloignera  un  des  fils  secondaires  du  flfl 
horizontal  en  contact  avec  la  balle,  et  alors  la  lettre ,  à 
l'autre  extrémité  du  fil  horizontal,  se  détachera  immédia- 
tement de  la  balle ,  et  sera  par  là  même  Montrée  au  cor- 
respondant. Je  mentionne  en  passant  cette  nouvelle  dispo- 
sition comme  une  variété  intéressante. 

«  Quelqu'un  pensera  peut-être  que  quoique  le  feu  ou  flux 
électrique  n'ait  pas  paru  sensiblement  diminuer  d'intensité 
dans  sa  propagation  à  travers  les  longueurs  de  fils  expéri- 
mentés jusqu'ici,  on  peut  raisonnablement  supposer,  comrtfè 
ces  longueurs  de  fils  n'ont  pas  dépassé  30  ou  hO  yards 
(mètres),  que,  sur  une  longueur  beaucoup  plus  grande, 
cette  intensité  diminuera  considérablement  et  sera  proba- 
blement entièi'ement  épuisée  par  l'action  de  l'air  environ- 
nant, après  un  pafrcoùrs  de  quelques  milles. 

«  Pour  prévenir  cette  objection  et  saris  «perdi^e  le  tenipi» 
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en  arguments  inutiles^  je  dirai,  qu'il  suffira  de  recouvrir 
les  fils  d'une  extrémité  à  l'autre  avec  une  couche  mince  4ip 
mastic  de  joaillier  :  ceci  peut  se  faire  avec  une  dépense 
additionnelle  très-minime;  et  comme  cette  couche  est  élec- 
trique par  elle-même^  c'est-à-dire  isolante,  elle  mettra 
efficacement  chaque  partie  du  fil  à  l'abri  de  l'action  épui- 
sante de  l'atmosphère. 

«Je  suis,  etc.  C.  M. v 

En  1774 ,  un  savant  d'origine  française ,  Le  Sage ,  eut 
la  même  idée  et  lui  donna  à  Genève  un  commencement 
d'exécution.  Mais  les  nombreux  inconvénients  qui  se  rat- 
tachent au  mode  de  production  de  l'électricité  par  les 
machines  durent  faire  renoncer  à  rétablissement  en  grand 
de  ce  système  ;  d'ailleurs  les  idées  du  temps  n'étaient  pas 
tournées  de  ce  côté. 

Plusieurs  essais  également  infructueux  furent  tentés 
successivement  par  MM.  Lomond  en  1787,  Reisen  en 
1794 ,  Salva  et  Tinfant  don  Antonio  d'Espagne  en  1796 , 
Cavallo  en  1795,  Betancourf  en  1798,  et  Ronalds  en 
1823,  pour  résoudre  le  problème  par  l'électricité  statique. 
Tous  ces  systèmes,  qu'ils  manifestassent  leurs  signes  par 
des  électromètres,  par  des  traces  d'étincelles  électriques 
sur  des  carreaux  étincelants,  par  l'inflammation  de  sub- 
stances détonantes  ou  des  décharges  de  bouteilles  de 
Leyde ,  péchaient  tous  par  leur  base  elle-même.  Ce  n'est 
que  quand  les  effets  de  l'électricité  dynamique  furent 
connus,  et  en  particulier  l'a^nantation  temporaire  du  fer 
doux  sous  l'influence  du  courant  électrique,  qu'on  put 
songer  à  établir  en  grand  le  télégraphe  électrique  et  ià 
abandonner  le  système  si  ingénieux  de  l'abbé  Chappe. 
Toutefois  l'histoire  de  la  télégraphie  électrique  présente 
plusieurs  périodes  intéressantes  à  connaître,  que  nous  allons 
passer  rapidement  en  revue. 
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Depuis  la  découverte  de  Télectrici^é  dynamique  (Télec- 
Iridté  de  la  pile)  par  Volta,  en  1800,  jusqu'à  celle  de 
rélectro-magnélisme  proprement  dit ,  les  physiciens  cher- 
chèrent à  résoudre  le  problème  de  la  manifestation  des 
signaux  par  les  différents  effets  physiques  ou  chimiques 
auxquels  pouvait  donner  lieu  ce  genre  d'influence  élec- 
trique, mais  la  plupart  employaient  autant  de  fils  que  de 
signaux  à  transmettre.  C'est  ainsi  que  Sœmmering,  en 
1811 ,  proposa  à  l'académie  de  Munich  un  télégraphe  fondé 
sur  la  décomposition  de  Teau  par  le  courant  *  ;  qu'Ampère, 
en  1820,  après  la  découverte  d'OErsted,  voulut  substituer 
à  Faction  de  la  décomposition  de  Teau  (  dans  le  télégraphe 
Sœmmering)  la  propriété  que  possède  Taiguille  aimantée 
de  se  mettre  en  croix  sur  le  courant  ;  que  Schweigger,  en 
1828,  proposa  de  faire  agir  le  courant  sur  différents  pis- 
tolets de  Volta ,  correspondants  aux  différents  signaux  , 
ou  d'employer  deux  piles  'd'inégale  puissance  dans  le  télé- 
graphe Sœmmering,  afin  que  le  dégagement  plus  ou  moias 
prompt  des  bulles  de  gaz  dans  le  fait  de  la  décompo- 
sition de  Teau,  permît  de  réduire  de  moitié,  et  même 
davantage,  le  nombre  des  circuits  électriques,  condition 
essentielle  pour  l'établissement  en  grand  de  semblables 
appareils. 

En  1837,  Mi\f.  Richtie  et  Alexander  construisirent,  à 
Edimbourg,  un  télégraphe  un  peu  plus  étudié,  mais  qui 
n'était,  du  reste,  qu'une  simple  complication  mécanique 
du  télégraphe  d'Ampère.  Dans  cet  appareil ,  les  vingt-quatre 
lettres  de  l'alphabet,  et  les  quelques  autres  signes  néces- 
saires à  la  langue  télégraphique,  étaient  placés  dans  des 
guichets,  et  se  trouvaient  à  l'état  normal^  voilés  par  de 
petits  écrans  appliqués  sur  des  aiguilles  aimantées.  Un  cir- 

1.  Il  est  vrai  que,  dès  Tannée  1810,  M.  Coxe,  en  Amérique,  eu  l'idée 
d'utiliser  à  la  télégraphie  la  propriété  décomposante  du  courant  vol- 
taïque. 
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cuit  particulier  passait  au-dessous  de  chaque  aiguille^  et 
ces  circuits  venaient  aboutir  à  la  station  opposée  à  un 
clavier  au  moyen  duquel  on  pouvait^  en  appuyant  le  doigt 
sur  Tune  ou  l'autre  des  touches,  fermer  le  courant  corres- 
pondfint  à  telle  ou  telle  lettre  qu'on  voulait  signaler.  Sous 
Faction  de  ce  courant,  Faiguille  portant  Técran  se  trouvait 
déviée  de  sa  direction ,  et  la  lettre ,  ainsi  dégagée  de  son 
écran ,  se  montrait  à  distance  à  eelui  qui  était  chargé  de 
recevoir  la  dépêche. 

D'autres  perfectionnements  furent  apportés  .isuccessive- 
ment  à  cette  première  idée  de  l'emploi  de  l'aiguille  aiman- 
tée ou  des  barreaux  aimantés  pour  la  manifestation  des 
signaux  par  MM.  Schilling  de  Saint-Pétersbourg  en  1833, 
Gauss  et  Weber  de  Gœttingue  en  1835,  Wheatstone  en 
1837,  Steinheil  de  Munich  en  1837,  Amyot  en  1888,  Masson 
et  Breguet  en  1838.  Mais  de  ces  différents  systèmes  ceux 
de  MM.  Wheatstone  et  Steinheil  furent  les  seuls  qui  purent 
être  exécutés  pratiquement  et  qui  furent  expérimentés  sur 
une  ligne  d'une  certaine  étendue.  Toutefois  MM.  Gauss  et 
Weber  avaient  déjà  utilisé  dès  l'année  1835  leur  système 
télégraphique  pour  relier  Tobservatoire  de  Gœttingue  au 
cabinet  de  physique  de  l'université  de  cette  même  ville. 
Par  ce  moyen,  en  effet,  ils  avaient  pu  obtenir  les  signaux 
nécessaires  pour  leur  correspondance  scientifique. 

Les  premiers  essais  de  MM.  Wheatstone  et  Steinheil 
remontent,  comme  je  Tai  déjà  dit,  à  l'année  1837,  mais 
comme  c'est  entre  ces  deux  savants  que  la  question  de 
priorité  pour  l'application  en  grand  de  la  télégraphie  élec- 
trique peut  être  débattue ,  il  importe  de  bien  préciser  les 
dates. 

La  première  notice  de  M.  Wheatstone  sur  son  télégraphe 
a  été  publiée  enjmacs  1837  dans  le  Magazine  of  popular 
Science.  Dans  cette  notice  où  il  rappelle  ses  belles  expé- 
riences sur  la  vitesse  de  Télectricité ,  ce  savant  décrit  un 


v- 
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appareil  cpill  avait  fait  construire,  et  qui ,  malgré  les  maa- 
▼aises  conditions  de  sa  construction^  était  capable^  dès  alors^ 
de  transmettre  trente  signaux  simples^  lesquels^  par  leur 
eombinaison^  pouvaient  suffire  aux  besoins  de  la  télégraphie. 

C'estenjuin  1837 que  M.  Wheatstone  prit,  avec  M.Cooke, 
8a  première  patente  où  se  trouvent  mentionnés  :  !•  son  télé- 
graphe à  cinq  aigmlles  verticales;  ^  son  système  de  sonne- 
rie au  moyen  d'électro-aimants  frappant  sur  des  timbres 
ou  déclanchant  des  sonneries  mues  par  des  mouvements 
d'horlogerie  ;  3*»  son  système  de  relais  thermométrique  que 
nous  avons  décrit  page  282.  (1^  vol.) 

Le  premier  essai  de  ce  système  télégraphique  fut  fait 
ea  juillet 4887,  sur  le  chemin  de  Londres  à* Birmingham, 
avec  des  fils  présentant  une  longueur  d'un  mille  et  demi. 
La  réussite  fut  complète^  comme  le  témoignent  deux 
lettres  écrites  à  cette  époque  à  M.  Wheatstone,  et  qui 
stmt  reproduites  dans  une  brochure  récemment  publiée 
par  M.  Wheatstone  lui-même. 

La  première  description  du  système  télégraphique  de 
M.  Steinheil  n'a  été  publiée  qu'au  mois  de  septembre  1838. 
Il  est  vrai  qu'auparavant,  c'est-à-dire  à  la  fin  de  Tannée 
1836,  M.nSteinheil ,  frappé  des  expériences  de  MM.  Gauss 
et  Weber,  chercha  à  les  répéter  à  Munich  ;  niais  ces  expé- 
riences n'avaient  rien  de  commun  avec  le  système  télégra- 
phique qu'il  imagina  depuis,  et  qui,  d'après  le  Mémoire 
de  M.  Steinheil  imprimé  dans  les  comptes-rendus  de  l'Aca- 
démie des  Sciences  du  10  septembre  1838,  fut  installé 
lel9juiUetl837*. 

Si  cette  date  de  l'installation  du  télégraphe  de  M.  Stein- 
heil est  exacte ,  il  en  résulte  que  les  essais  des  deux  sys- 

1.  Dans  les  comptes-reQ(ki£ ,  on  a  imprimé  le  19  juillet  1838;  mais  on 
dit  auparavant  :  depuis  plus  d*un  an  qu'il  est  cotistruU,  etc.  Il  y  a  évi- 
demment une  erreur  :  est-ce  depuis  plus  d'un  mois  qu'on  a  voulu  dire, 
XfVL  en  juillet  1837? 
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tèmes  ont  été  faits  en  même  temps;  mais  comme  M.  Wheat- 
stone  a  fait  connaître  son  système  longtemps  avant 
M.  Steinheil ,  on  peut  en  conclure  que  c'est  à  lui  d'abord , 
et  à  M.  Steinheil  ensuite,  que  revient  la  gloire  d'avoir  fait 
la  première  application  en  grand  de  la  télégraphie  élec- 
trique. 

Quoique  les  systèmes  de  MM.  Wheatstone  et  Steinheil 
dérivent  de  Tidée  première  d'Ampère,  puisqu'ils  sont  fon- 
dés sur  les  déviations  exercées  par  le  courant  sur  Taiguille 
aimantée,  ils  diffèrent  considérablement  l'un  de  l'autre ,  et 
peuvent  être  considérés ,  l'un  comme  le  point  de  départ  de 
tous  les  télégraphes  à  aif/uilles  que  l'on  a  imaginés  depuis, 
l'autre  comme  l'origine  de  tous  les  télégraphes  écrivants 
et  auditife  qui  sont  aujourd'hui  en  vogue.  En  conséquence, 
nous  devons  leur  consacrer  quelques  pages,  bien  que  nous 
ne  prétendions  pas  faire  ici  un  travail  spécial  sur  la  télé- 
graphie. 

Télégraphe  de  M,  Wheatstone,  —  Le  premier  télégraphe 
de  M.  Wheatstone  se  composait  de  5  galvanomètres,  et 
par  conséquent  nécessitait  6  fils,  puisqu'à  cette  époque  on 
n'employait  pas  la  terre  pour  le  retour  du  courant.  Ces 
5  galvanomètres,  représentés  par  les  chiflFres  1,  2,  3,  4,  5, 
fig.  1,  pi.  I,  étaient  placés  derrière  un  cadre  en  losange,  sur 
lequel  étaient  tracées  diagonalement  entre  elles  les  vingt 
principales  lettres  de  l'alphabet ,  comme  on  le  voit  sur  la 
figure  :  l'un  des  bouts  du  fil  de  chaque  galvanomètre  cor- 
respondait à  l'un  des  fils  de  la  ligne  et  les  autres  bouts  ve- 
naient se  réunir  à  un  même  fil ,  qui  complétait  ainsi  cinq 
circuits  différents.  Chacun  de  ces  circuits  était  en  rapport  à 
la  station,  qui  transmettait  avec  un  double  interrupteur,  et 
ces  interrupteurs,  disposés  comme  on  le  voit  fig.  2,  pi.  I, 
constituaient  le  manipulateur  ou  le  transmetteur  du  télé- 
graphe. 

Pour  désigner  avec  ce  système  les  différentes  lettres  in- 
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diquées  sur  le  cadran  ,  il  suffisait  de  diriger  le  courant  à 
travers  deux  des  galvanomètres  de  manière  que  les  aiguilles, 
dans  leur  déviation,  pussent  pointer  ensemble  vers  la  même 
lettre.  Ainsi,  pour  désigner  la  lettre  V,  il  fallait  que  le  cou- 
rant passât  à  travers  les  galvanomètres  1  et  4,  dans  un  sens 
diflFérent,  de  manière  que  le  point  d'intersection  des  deux 
directions  des  aiguilles  se  trouvât  en  V.  Pour  désigner  la 
lettre  F,  il  aurait  fallu  que  les  galvanomètres  2  et  4.  fussent 
actifs.  Enfin  la  désignation  des  chiffres  ,  dans  le  système 
de  M.  Wheatstone,  se. faisait  par  la  déviation  d'un  seul  gal- 
vanomètre, et  à  cet  effet  les  10  chiffres  se  trouvaient  placés 
sur  deux  des  côtés  du  cadran,  comme  on  le  voit  dans  la  iig.  1 . 
Cette  désignation  était  facile,  car  chaque  galvanomètre  pou- 
vait indiquer  deux  chiffres,  suivant  la  direction  du  courant. 
Ainsi  le  galvanomètre  n^  2  pouvait  indiquer  le  chiffre  2  et 
le  chiffre  7 ,  le  galvanomètre  n^  3  le  chiffre  3  et  le  chif- 
fre 8,  etc. 

Pour  obtenir  des  inversions  déterminées  du  courant  et 
faire  réagir  tantôt  deux  galvanomètres  à  chaque  station, 
tantôt  un  seul^  il  fallait  un  manipulateur  particulier^  dans 
lequel  tous  les  circuits  fussent  fermés  les  uns  par  les  autres 
à  rétat  normal,  et  qui  n'eût  pour  fonction  que  de  faire  en- 
trer la  pile  dans  Tun  ou  l'autre  de  ces  circuits ,  au  moment 
de  la  correspondance.  Voici  comment  ce  manipulateur  a  été 
disposé  par  M.  Wheatstone  : 

Six  lames  de  ressort  6,1,2, 3, 4,  5,  fig.  2,  pi.  I,  fixées  sur 
une  traverse  de  bois  DD  et  appuyant  à  l'état  normal  contre 
une  traverse  métallique  LL,  portaient  fixés  à  l'extrémité 
de  petits  ressorts  en  spiral,  des  boutons  d'ivoire  7,  9, 11, 13, 
15, 17, 8, 10, 1-2, 14.,  16, 18.  Ces  boutons  se  terminaient  in- 
férieurement  par  un  petit  cylindre  métallique  AB,  fig.  3, 
évidé  vers  le  milieu,  de  manière  à  permettre  au  bouton  un  • 
petit  mouvement  de  haut  en  bas  ;  au-dessous  de  ces  bou- 
tons disposés  sur  deux  rangées ,  étaient  fixées  deux  lames 
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métalliques  NN,  PP,  mises  en  rapport  avec  les  pôles  de  la 
pile.  £nBn  des  boutons  d'attache  adaptés  aux  cinq  lames  de 
ressorts  6,  i,2,  3,  k,  b,  unissaient  le  manipulateur  à  son 
cadran  récepteur,  et  les  cadrans  eux-mêmes  étaient  reliés 
entre  eux  par  les  6  flls  de  la  ligne. 

Pour  transmettre  un  signal  quelconque,  il  fallait  que 
deux  des  boutons  du  manipulateur  fussent  touchés  en 
môme  temps,  mais  il  fallait  aussi  que  ces  boutons  appar- 
tinssent, Tun  à  la  rangée  supérieure ,  l'autre  à  la  rangée 
inférieure.  Les  nombres  suivants,  représentant  les  boutons, 
indiquent  ceux  qu'il  faut  presser  pour  signaler  les  lettres 
et  les  chiffres  sur  le  cadran. 


LETTRES. 

Pour 

A 

boutons 

10 

et 

17 

Pour 

M 

boutons 

9 

et 

12 

• 

B 

— 

10 

— 

15 

— 

N 

— 

11 

— 

14 

D 

— 

.12 

— ■ 

17 

— 
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— 

13 

— 

16 

— 

E 

— 

10 

— 

13 

— 

P 

— 

15, 

— 

18 

— 

F 

— 

12 

— 

15 

— 

R 
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9 

— 

14 

— 

G 

—  • 

14 

— 

17 

— 

S 

— 

11 

— 

16 

— 

H 

-— 

10 

— 

11 

— 

T 

— 

13 

— 

18 

— 

I 

— 

12 

— 

13 

— 

V 

— 

9 

— 

16 

— 

K 

— 

14 

— 

15 

— 

W 

— 

11 

— 

18 

— 

L 

—   . 

16 

— 

17 

— 

Y 

— 

9 

— 

18 

CHIFl 

PRES. 

Pour 

1 

boutons 

7 

et 

10 

Pour 

6 

boutons 

8 

et 

9 

— 

2 

— 

7 

— 

12 

— 

7 

— 

8 

— 

11 

— 
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— 

7 

— 

14 

— 
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— 

8 

— 

13 

— 
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— 

7 

— 

16 
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9 

— 

8 

— 

15 

— 

5 

^— 

7 

>— 

18 

— 

10 

— 

8 

— 

17 

Pour  peu  qu'on  suive  la  marche  du  courant  sur  les  figures 
1  et  2  de  la  pi.  I,  on  comprendra  immédiatement  comment 
les  boutons  du  manipulateur  ainsi  touchés  transmettront  le 
courant  à  travers  les  galvanomètres  dans  le  sens  qui  con- 
vient. En  effet,  si  les  boutons  13  et  18  par  exemple  sont 
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touchés ,  le  pôle  positif  de  la  pile  aboutissant  à  la  tra- 
verse NN,  le  courant  ira  de  N  au  bouton  13,  de  celui-ci 
au  ressort  n"  3,  entrera  dans  les  galvanomètres  3  des  deux 
cadrans,  regagnera  le  ressort  3  du  manipulateur  de  la 
deuxième  station ,  et  par  la  traverse  LL  de  ce  même  mani- 
pulateur, contreiaquelle  appuie  ce  ressort,  il  ira  au  ressort 
n*  5,  également  en  contact  avec  cette  traverse,  parviendra 
aux  deux  galvanomètres  5  par  le  fil  5  de  la  ligne,  et  revien- 
dra au  pôle  négatif  de  la  pile  par  le  ressort  5  du  premier 
manipulateur,  le  bouton  18  et  la  lame  PP.  La  lettre  dési- 
gnée sera  la  lettre  T. 

D'après  cette  combinaison  des  courants,  on  comprend 
aisément  la  nécessité  dans  laquelle  a  été  M.  Wheatstone 
d'adapter  à  ses  boutons  un  ressort  spiral.  En  effet,  s'il  se 
fût  contenté  de  fixer  sur  les  lames  6, 1, 2,  3,  A,  5  les  deux 
boutons  interrupteurs,  il  s'en  serait  suivi  que  l'abaissement 
de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  deux  boutons  aurait  provoqué 
le  contact  du  ressort  sur  lequel  ils  auraient  été  fixés  avec 
les  deux  pôles  de  la  pile.  Par  l'intermédiaire  du  ressort  spi- 
ral, ce  double  contact  n'a  pas  lieu ,  et  Ton  peut  cependant, 
en  abaissant  l'un  ou  l'autre  des  boutons,  séparer  les  lames 
6,  1,  2,  3,  4,  5  de  la  traverse  LL,  condition  indispensable 
pour  le  fonctionnement  de  l'appareil. 

La  partie  du  télégraphe  de  M.  Wheatstone  destinée  à 
donner  l'alarme  renferme  en  elle  tout  le  secret  des  appli- 
cations électro-mécaniques  qui  ont  été  faites  depuis;  elle 
constitue ,  selon  moi ,  une  des  plus  grandes  inventions  de 
M.  Wheatstone  :  car  c'était  alors  la  première  fois  qu'on 
utilisait  l'électricité  comme  moyen  régulateur  de  méca- 
nismes d'horlogerie ,  en  prenant  comme  intermédiaire  les 
électro-aimants.  Or,  c'est  là ,  comme  je  l'ai  fait  observer 
page  3i2  de  mon  premier  volume,  le  seul  moyen  de  multi- 
plier la  puissance  mécanique  de  cet  agent  physique ,  sur- 
tout quand  on  doit  agir  à  distance.  Voici  ce  que  M.  Que- 
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telet  dit  de  cette  invention ,  dans  son  rapport  à  rAcadémie 
(te  Bruxelles  sur  les  expériences  de  M.  Wheatstone  *  : 

a  II  est  une  partie  très-importante  dans  le  nouveau  télé- 
graphe dont  nous  venons  de  parler,  c'est  l'alarme  ou  cloche 
qui  appelle  Tattention  de  Tobservateur.  Cette  cloche  sonne 
sous  un  marteau  de  détente^  qui  est  subitement  relâché  par 
l'action  d'un  aimant  temporaire  de  fer  doux  sur  lequel  on 
fait  agir  le  courant  électrique.  Par  ce  moyen  très-ingénieux 
et  qui  appartient  exclusivement  à  M.  Wheatstone,  Tobser^ 
Yateur  à  Tune  des  stations  peut  appeler  l'attention  de  l'au- 
tre observateur  en  faisant  frapper  fortement  le  timbre,  d 

Télégraphe  de  M.  SleinheiL  —  Le  télégraphe  de  M.  Stein- 
heil  se  composait  d'un  simple  galvanomètre  A  A,  fig.  4, 
pi.  I,  à  l'intérieur  duquel  pivotaient  sur  pointes^  autour 
d'arbres  verticaux,  deux  barreaux  aimantés  DD.  Ces  bar- 
reaux portaient  chacun  une  tige  métallique  terminée  par 
un  bec  tubulaire  K,  H,  dans  lequel  était  versée  de  l'encre. 
En  face  de  ces  deux  becs  était  disposée  une  bande  de  pa- 
pier EE,  fig.  5,  que  pouvait  entraîner  avec  une  vitesse 
uniforme  un  mouvement  d'horlogerie  M.  Enfin  deux  bar- 
reaux aimantés  N,  S,  susceptibles  d'être  éloignés  ou  rap- 
prochés suivant  l'intensité  du  courant ,  pouvaient  rappeler 
les  barreaux  D  D  dans  leur  position  normale,  suivant  l'axe 
du  galvanomètre. 

Quand  le  courant  était  dirigé  à  travers  le  galvanomètre, 
dans  un  certain  sens,  les  deux  barreaux  déviant  du  même 
côté,  l'un  des  deux  becs  chargés  d'encre  s'approchait  de  la 
feuille  de  papier  et  y  déposait  un  point  noir,  tandis  que 
l'autre  bec  s'en  éloignait.  Mais  quand  le  courant  venait  à 
changer  de  direction ,  celui  des  deux  becs  qui  s'était  éloi- 
gné se  trouvait  rappelé  et  laissait  à  son  tour  un  point  dont 
la  position  sur  le  papier  était  différente  de  celle  de  la  pre- 

1.  Ce  rapport  a  été  lu  le  10  février  1838. 
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mière  trace.  Ces  points  pouvant  être  combinés  les  uns  par 
rapport  aux  autres  de  mille  manières  différentes  par  suite 
du  mouvement  du  papier,  il  devenait  facile  de  composer  un 
alphabet  conventionnel  à  Taide  duquel  des  signaux  pussent 
être  échangés. 

En  adaptant  à  la  partie  de  son  télégraphe,  opposée  à 
celle  où  se  trouvait  le  mouvement  d'horlogerie ,  deux  tim- 
bres sonores  dont  les  sons  différaient  d'une  sixte,  et  les 
disposant  de  manière  ù  '  ce  qu'ils  pussent  être  frappés  par 
les  barreaux  aimantés  au  moment  de  leur  déviation, 
M.  Steinheil  a  pu  faire  de  son  télégraphe  un  télégraphe  au- 
ditif d'un  usage  facile  et  qui  avait  l'avantage  de  ne  pas 
exiger  une  surveillance  continuelle  de  la  part  des  em- 
ployés. 

Comme  M.  Steinheil  employait  pour  le  fonctionnement 
de  son  télégraphe  les  courants  résultant  d'une  machine  ma- 
gnétique ,  Tappareil  transmetteur  de  ce  télégraphe  consis- 
tait dans  la  machine  magnéto-électrique  elle  même,  qu'il 
suffisait  de  tourner  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  pour  chan- 
ger le  sens  du  courant.  A  cet  effet ,  la  manivelle  des  ma- 
chines à  rotation  était  remplacée  par  un  balancier  horizon- 
tal analogue  à  celui  des  presses  à  timbre,  et  comme  ce  balan- 
cier était  manœuvré  à  la  main.  Ton  pouvait,  en  variant  la 
'  longueur  des  intervalles  de  temps  entre  les  transmissions 
électriques,  obtenir  des  écartements  plus  ou  moins  grands 
des  points  sur  la  bande  de  papier,  ce  qui  permettait  de  sim- 
plifier considérablement  le  vocabulaire  télégraphique. 

Dans  l'alphabet  que  M.  Steinheil  avait  choisi,  les  lettres 
qui,  dans  la  langue  allemande,  sont  les  plus  fréquentes, 
correspondent  aux  signes  les  plus  simples.  De  plus,  M.  Stein- 
heil s'était  arrangé  de  manière  à  établir  une  sorte  de  simi- 
litude entre  les  lettres  latines  et  les  groupes  de  signes,  afin 
qu'ils  pussent  se  fixer  mieux  dans  la  mémoire.  Grâce  aux 
trois  modes  de  combinaisons  dont  nous  avons  parlé,  les 
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signaux  les  plus  compliqués  n'exigeaient  que  quatre  points 
ou  quatre  sons  distincts. 

Comme  on  le  voit  d'après  la  description  précédente ,  le 
télégraphe  de  M.  Steinheil  présentait  deux  innovations  bien 
grandes  pour  Tépoque,  innovations  qui,  à  elles  seules,  pou- 
vaient faire  entrevoir  dans  un  avenir  prochain  la  solution 
complète  du  problème  de  la  télégraphie  électrique.  Ces 
innovations  étaient  d'abord  la  possibilité  de  la  transmission 
d'un  nombre  indéfini  de  signaux  à  Taidcd^un  seul  circuit; 
en  second  lieu  la  possibilité  d'avoir  un  langage  télégra- 
phique parlé  ou  écrit  sans  combinaisons  trop  comp'iquées 
de  signaux;  mais  Tinnovation  la  plus  importante,  celle  qui 
attache  au  nom  de  M.  Steinheil  une  gloire  impérissable ,  ce 
fut  l'application  qu'il  fit  dans  ce  télégraphe  (établi  sur  une 
longueur  d'une  lieue  trois  quarts  d'Allemagne  ),  de  la  faculté 
de  transmission  du^sol  '.  Dès  lors  un  seul  fil  suffisait  pour 
la  transmission  électrique ,  et  la  dépense  la  plus  chère,  celle 
de  l'installation  de  la  ligne,  se  trouvait  réduite  de  moitié. 

Pendant  que  MM.  Wheatstone  et  Steinheil  mettaient  en 
essai  leurs  ingénieuses  inventions,  M.  Morse,  en  Amérique, 
cherchait  de  son  côté  à  résoudre  le  problème  de  la  télégra- 
phie électrique.  A  son  voyage  en  1838  en  Angleterre,  il 
montra  en  effet,  sous  le  sceau  du  secret,  un  télégraphe 
électrique  qu'il  venait  de  faire  exécuter,  et  qu'il  voulut  faire 
breveter  à  Londres  ;  mais  la  patente  lui  fut  refusée  à  cause 
du  brevet  de  M.  Wheatstone.  Toutefois  ce  télégi'aphe  pré- 
sentait des  avantages  réels ,  cpmme  nous  allons  le  voir  à 
l'instant. 

On  a  voulu  faire  remonter  à  l'année  1832  l'invention  de 
M.  Morse,  et ,  pour  lui  donner  plus  de  couleur,  on  a  pré- 
tendu qu'elle  avait  été  faite  à  bord  du  navire  le  Sully  qui 
ramenait  M.  Morse  en  Amérique.  A  l'appui  de  cette  asser- 

1.  Voir  le  premier  volume ,  page  44 . 
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tioD  ^  on  a  fait  valoir  des  lettres  da  capitaine  de  ce  navire 
et  de  M.  W.  C.  Rives^  ministre  des  États-Unis  auprès  du 
gouvernement  français;  mais  ces  lettres  ne  prouvent  autre 
chose  qu*on  avait  parlé  de  télégraphie  électrique  à  bord  du 
navire  le  SuU^ ,  et  que  M.  Morse ,  comme  tant  d'autres , 
cherchait  à  réaliser  le  problème.  Quand  bien  même  il  aurait 
dit  au  capitaine  du  StUiy  :  «  Rappelez-vous ,  capitaine , 
«  quand  mon  télégraphe  sera  la  mi^rvetlle  du  monde  ^  qu'il 
a  aura  été  découvert  à  bord  du  Sully,  b  Cela  ne  prouve  pas 
que  le*  télégraphe  électro-magnétique^  dit  américain^  ait 
été  alors  imaginé.  Pourquoi  alors  M.  Morse  aurait-il  été 
six  ans  avant  de  le  faire  breveter  et  de  le  mettre  à  Tessai^ 
ou  même  de  le  faire  connaître?  D'un  autre  côté,  que  signifle 
cette  réclamation  de  M^  Jackson  à  l'Académie  des  Sciences, 
dans  laquelle  ce  savant  prétend  que  M.  Morse  s'est  appro- 
prié son  invention ,  et  que  c'est  lui,  M.  Jackson ,  qui  la  lui 
a  développée  longuement  à  bord  du  Sully  ?  Si  on  doit  s'en 
rapporter  à  des  lettres  pour  la  priorité  d'une  invention, 
cette  dernière  annulerait  évidemment  celles  de  M.  Brives 
et  du  capitaine  du  Sully. 

Du  reste ,  quelle  que  soit  la  date  de  l'invention  du  télé- 
graphe électro-magnétique  américain ,  quels  que  soient  les 
droits  de  M.  Morse  dans  cette  invention,  ce  télégraphe, 
qui  est  fondé  sur  le  môme  principe  que  celui  de  M.  Steinheil, 
présentait  un  perfectionnement  réel,  incontestable,  qui 
devait  tôt  ou  tard  le  faire  adopter  partout  :  c'était  l'appli- 
cation des  électro-aimants  a  la  désignation,  et  même  à  la 
formation  des  signaux  télégraphiques;  il  offre  aussi  l'im* 
mense  avantage  de  fournir  la  dépêche  tout  imprimée.  Il 
est  vrai  que  les  signes  ainsi  reproduits  ne  sont,  comme 
ceux  du  télégraphe  de  M.  Steinheil,  que  des  comM- 
naisons  plus  ou  moins  compUquées  de  lignes  et  de  points, 
qu'il  faut  une  certaine  étude  pour  comprendre,  et  un  temps 
assez  long  pour  transmettre;  mais  ce  système  offre  pour 
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les  directeurs  des  lignes  télégraphiques  un  moyen  tellement 
infaillible  de  contrôle^  qu'on  a  dû  passer  par-dessus  tous 
les  inconvénients  qui  lui  sont  inhérents.  D'ailleurs  Tappareil 
est  très-simple  en  lui-même;  il  n'entraîne  pas  Taccumula- 
tion  des  erreurs  dans  la  transmission  des  signaux^  et  n'exige 
qu'un  seul  fil  à  la  ligne.  En  France ,  où  ce  système  va  être 
définitivement  adopté,  conune  il  Test  déjà  dans  toute  l'Alle- 
magne et  en  Amérique ,  son  emploi  présentera  l'immense 
avantage  d'éviter  les  doubles  traductions,  et  c'est  sans 
doute  là'  la  raison  qui  a  le  plus  contribué  à  faire  abandonner 
l'ancien  système  dont  nous  parlerons  plus  tard.  Quoi  qu'il 
en  soit,  il  est  curieux  de  constater  ici  que,  malgré  tous  les 
remarquables  perfectionnements  qu'on  a  apportés  aux  télé- 
graphes depuis  bientôt  vingt  ans ,  on  en  soit  revenu  dans  la 
pratique  à  un  des  systèmes  primitifs.  Nous  ne  décrirons 
pas  davantage  en  ce  moment  cet  intéressant  appareil,  car 
nous  lui  consacrerons  plus  tard  un  chapitre  entier.  Nous 
croyons  plus  intéressant  maintenant  de  continuer  notre 
aperçu  historique  de  la  télégraphie  électrique ,  afin  qu'on 
puisse  bien  se  rendre  compte  de  la  manière  dont  se  sont 
succédé  les  divers  perfectionnements  apportés  aux  appa- 
reils primitifs ,  pour  rendre  le  télégraphe  susceptible  non- 
seulement  d'imprimer  les  dépêches  en  lettres  romaines, 
mais  encore  de  reproduire  l'écriture  même  de  celui  qui  les 
envoie. 

En  1839,  plusieurs  systèmes  télégraphiques  nouveaux, 
entre  autres  celui  de  M.  Davy ,  furent  mis  au  jour;  mais  le 
plus  curieux  de  tous  ces  systèmes ,  autant  par  son  originalité 
que  par  sa  nouveauté,  fut  celui  que  proposa  à  cette  époque 
M.  Worselman  de  Heer.  Il  était  fondé  sur  ce  principe  que 
les  impressions  physiologiques  peuvent  se  manifester  à  une 
bien  plus  grande  distance,  et  avec  un  fil  plus  fin  que  les 
effets  physiques  ou  Qhimiques.  En  partant  de  ce  fait ,  l'au- 
teur organisait  son  appareil  de  telle  manière  que  le  préposé 
u.  ^ 
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chargé  du  soin  de  recevoir  Id  dépêche ,  ayant  ses  dix  doigts 
appuyés  sur  les  touches  d'une  espèce  de  clavier,  pût  rece- 
voir de  Tune  ou  de  Tautre  de  ces  touches ,  suivant  le  signe 
transmis,  une  commotion ,  dont  il  pouvait  apprécier  le  seul 
télégraphique  par  le  numéro  d'ordre  de  celui  ou  de  ceux 
des  doigts  qui  la  ressentaient.  Comme  alarme ,  M.  Worsel- 
man  employait  une  espèce  de  ceinture  semi-métallique  que 
chaque  employé  devait  porter  sur  son  corps,  et  dont  les 
parties  métalliques  étant  en  communication  avec  les  fils  de 
la  ligne^  pouvaient  transmettre  une  commotion  suffisamment 
forte  pour  les  avertir  de  se  tenir  prêts,  ou  même  les  réveil- 
ler au  besoin Pauvres  employés  ! 

Le  système  de  M.  Davy  avait  une  grande  analogie  avec 
celui  de  Morse;  seulement  les  signaux,  au  lieu  d'être  pro- 
duits par  un  crayon  ou  un  style  à  pointe  émoussée,  étaient 
le  résultat  d'une  décomposition  chimique  opérée  à  travers 
e  papier  sous  l'influence  du  courant.  Cette  idée ,  comme 
nous  le  verrons  plus  tard ,  a  été  reprise  par  M.  Bain ,  et  Fa 
conduit  à  son  télégraphe  électro-chimique ,  dont  nous  avons 
exposé  le  principe  page  236, 1"  volume. 

Xes  résultats  si  satisfaisants  auxquels  M.  Wheatstone 
était  parvenu  à  l'aide  de  son  premier  appareil ,  l'encoura- 
gèrent à  le  perfectionner  ;  il  y  arriva  dans  un  temps  très- 
court ,  et  dès  l'année  1840,  son  télégraphe  avait  atteint  son 
plus  grand  degré  de  simplicité  ;  cette  fois,  un  seul  fil  conduc- 
teur pouvait  suffire  :  aucun  effet  mécanique  n'était  produit 
par  l'action  directe  de  l'électricité.  Le  courant  n'avait  à  pro- 
duire par  son  passage  que  l'aimantation  d'électro-aimants 
artificiels;  ces  électro-aimants  attiraient  de  petits  morceaux 
de  fer  doux  ;  ces  petits  morceaux  de  fer  déplacés  par  l'effet 
de  l'attraction  magnétique ,  devaient  laisser  agir  des  mou- 
vements d'horlogerie  par  l'intermédiaire  d'un  échappement, 
et  se  trouvaient  ramenés  à  leur  place  par  des  ressorts  anta- 
gonistes aussitôt  que  l'action  attractive  cessait.  Le  mouve- 
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ment  d*horlogerie ,  ainsi  dégagé ,  faisait  avancer^  à  chaque 
échappement  de  dent  de  la  roue  régulatrice  y  un  cadran 
ou  une  aiguille  mobile  autour  d*un  cadran;  et  comme  ce 
cadran  portait  autant  de  lettres  ou  de  signaux  qu'il  y  avait 
de  dents  dans  la  roue  d'échappement  ^  chaque  mouvement 
exécuté  par  l'armature  de  Télectro- aimant  soit  dans  un 
sens^  soit  dans  l'autre ^  faisait  arriver  Taiguille  devant  une, 
lettre  difierente  du  cadran^  ou  par  le  nombre  de  mou- 
vements imprimés  à  Tarmature  de  l'électro- aimant,  on 
pouvait  donc  obtenir  la  désignation  de  tel  ou  tel  signal, 
et  au  moyen  d'un  interrupteur  disposé  en  conséquence, 
on  pouvait  même  éviter  le  soin  de  compter  le  nombre 
de  fermetures  et  d'interruptions  de  courant  nécessaires 
pour  la  désignation  de  ce  signal ,  en  faisant  arriver  la  clef 
de  ce  manipulateur  devant  le  signal  lui-même  qu'on  vou- 
lait  transmettre.  En  un  mot,  M.  Wheatstone,  en  18i0, 
venait  de  découvrir  le  télégraphe  électro-magnétique  à 
cadran,  tel  qu'il  est  encore  actuellement  employé  dans  le 
service  des  chemins  de  fer. 

Dans  le  brevet  que  M.  Wheatstone  prit  à  cette  époque, 
pour  s'assurer  la  propriété  de  cette  belle  invention,  plu- 
sieurs dispositions  importantes  se  trouvent  spécifiées  : 
1*»  d'abord  le  moyen  d'utiliser  le  mouvement  alternatif  de 
Tarmature  d'un  électro- aimant,  à  mettre  directement  en 
mouvement  une  roue  à  rochet*  jâ^  le  moyen  de  faire  réagir 
les  électro-aimants  à  grande  distance ,  en  les  enroulant  de 
fil  fin,  ce  qui  n'avait  pas  été  fait  jusqu'alors;  3°  le  moyen 
de  substituer  le  courant  issu  des  machines  magnéto-élec- 
triques à  celui  de  la  pile  pour  le  fonctionnement  des  télé- 
graphes électro-magnétiques;  4°  le  moyen  de  faire  sonner 
une  grosse  cloche  avec  une  très-faible  force  électrique. 

En  1841,  une  nouvelle  patente,  prise  par  M.  Wheatstone, 

1.  Voir  le  premier  volume ,  page  340. 
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mettait  au  jour  une  noofelle  disposition  de  son  télégraphe^ 
qui  loi  permettait  dlmprimer  en  lettres  romaines  sor  une 
liande  de  papier  la  dépèche  transmise.  Il  y  araît  certes  loin 
de  là  à  son  premier  télégraphe  y  et  c'était  alors  nn  résultat 
qui  tenait  du  prodige.  Nous  décrirons  avec  détail,  au  cha- 
pitre des  télégraphes  imprimeurs,  ce  menreilleux  appareil. 
Mab  le  brevet  en  question  ne  se  rapportait  pas  seulement 
à  ce  télégraphe,  fl  mentionne  encore  deux  autres  appareils 
importants ,  le  Rhéostat  que  nous  avons  décrit  page  146  du 
premier  volume^  et  un  électro-moteur  qui  a  été,  quelques 
années  plus  tard ,  reproduit  par  MM.  Froment  et  Marié 
Davy  *. 

En  18i3,  M.  Bain,  mécanicien  anglais,  imagina  de  son 
côté  un  système  tél^aphique  qui  pouvait  aussi  imprimer 
les  dépèches  et  qui  avait  pour  organe  électrique  un  système 
électro-magnétique,  alors  tout  à  fait  nouveau,  que  nous 
avons  décrit  sous  le  nom  de  cadre  galvanométrique,  p.  234, 
V'  vol.  Ce  télégraphe  présentait,  comme  mécanisme,  une 
nouveauté  à  laquelle  on  a  eu  souvent  recours  depuis,  et 
dont  ridée  première  revient  incontestablement  à  M.  Bain  : 
c'était  la  substitution  d'une  détente  à  Tancre  d'échappe- 
ment dans  la  roue  portant  les  types  (caractères  en  relief) 
et  la  soumission  des  appareils  récepteurs  et  transmetteurs 
à  un  môme  mouvement  synchronique.  Il  en  résultait  que 
Fun  des  appareils  étant  arrêté ,  Tautre  appareil  se  trouvait 
également  arrêté  dans  le  même  moment;  et  comme  la 
marche  des  aiguilles  et  des  roues  avait  été  synchronique 
dans  rintervalle  de  temps  écoulé  entre  le  déclanchement 
et  Tembrayage  des  deux  mécanismes,  les  signaux  désignés 
par  eux  devaient  être  les  mêmes. 

C'est  en  juin  1844.  que  M.  Wheatstone  fit  les  premiers 
essais  de  son  télégraphe  en  France  sur  le  chemin  de  fer  de 

1.  Il  a  été  décrit  avec  détail  dans  la  Chimical  Philosophy  (2«  édit.)^ 
publiée  par  Daniel  1^  en  184i. 
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Versailles.  Voici  ce  qu'il  dit  lui-même  dans  une  note  lue  à 
l'Académie  des  sciences  le  9  juin  1845  : 

«  Le  télégraphe  électrique  que  j'ai  eu  Thonneur  de  sou- 
mettre à  plusieurs  membres  de  l'Académie  en  18il ,  au 
Collège  de  France,  grâce  à  la  complaisance  de  M.  Regnault, 
fonctionne  depuis  le  commencement  de  cette  année  sur  la 
ligne  de  Paris  à  Orléans  pour  les  deux  premières  stations , 
et  sur  la  ligne  de  Paris  à  Versailles ,  rive  droite. 

«  Une  communication  télégraphique  journalière  est  main- 
tenant établie  entre  Paris ,  Saint-Cloud  et  Versailles. 

«  Les  instruments  actuellement  en  action  à  la  gare  de 
Paris  consistent  principalement  : 

«  1°  En  un  réveil  pour  appeler  l'attention  du  corres- 
pondant; 

«  2°  En  un  télégraphe  qui  présente  tous  les  caractères 
de  l'alphabet,  au  moyen  desquels  les  mots  peuvent  être 
épelés  y  et  les  signaux  télégraphiques  transmis  à  raison  de 
vingt-cinq  signaux  par  minute; 

«  3»  En  un  télégraphe  qui  imprime  à  la  fois  plusieurs 
copies  d'une  dépêche  en  lettres  ou  chiflFres  ordinaires. 

«D'autres  instruments  d'un  usage  spécial  seront  pro- 
chainement ajoutés  à  ceux  qui  précèdent. 

«  Sans  entrer  pour  le  moment  dans  une  description 
détaillée  de  mes  procédés,  je  me  bornerai  à  faire  remar- 
quer que  les  appareils  actuellement  installés  à  Paris  existent 
en  Angleterre  depuis  1837  et  depuis  1840  dans  leur  dernière 
forme  ;  ils  ont  été  soumis  aux  plus  rudes  épreuves,  et  ils  ont 
toujours  triomphé. 

«  On  a  fait  parcourir  aux  signaux  un  chemin  de  352  milles 
anglais,  soit  140  lieues  de  France,  et  ils  se  sont  transmis 
avec  la  plus  parfaite  régularité,  soit  que  le  courant  élec- 
trique ait  été  excité  par  la  pile ,  soit  qu'il  l'ait  été  par  des 
électro-aimants. 

«  Au  moment  de  quitter  Paris,  je  viens  me  mettre  à  la 
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disposition  de  ceux  de  MM.  les  membres  de  l'Académie  qui 
désireraient  voir  fonctionner  mes  appareils.  Quoique  j'aie 
eu  le  plaisir  de  recevoir  la  plupart  des  membres  de  cette 
illustre  académie,  j'ai  l'honneur  de  prévenir  ceux  qui  n'au- 
raient pas  encore  vu  mes  appareils  ^  et  qui  souhaiteraient 
les  voir  fonctionner,  que  je  serai  à  leur  disposition  mardi  10 
juin ,  de  midi  à  trois  heures ,  à  la  gare  du  chemin  de  fer  de 
Versailles,  rive  droite ^  salle  Nemours.  » 

Je  ne  discuterai  pas  ici  les  causes  qui  firent  écarter  le 
système  de  M.  Wheatstone,  .qui  avait  pourtant  réalisé 
tous  les  résultats  promis,  ni  ne  raconterai,  pour  l'honneur 
de  la  France ,  les  honteuses  intrigues  qui  furent  mises  en 
œuvre  à  la  Chambre  des  Députés  pour  faire  rejeter  une 
première  fois  le  télégraphe  électrique.  Je  me  tairai  égale- 
ment à  l'égard  des  querelles  qui  survinrent  entre  M.  Foy 
et  M.  Wheatstone,  et  au  sein  même  de  la  commission  char- 
gée d'examiner  cette  aflFaire ,  car  ce  serait  dévoiler  ce  triste 
esprit  de  coterie  et  de  jalousie  qui  s'oppose  en  France  au 
développement  de  toutes  les  inventions,  et  que  nous  retrou- 
verons encore  dans  toute  sa  force  dans  plusieurs  autres 
questions  du  même  genre.  Je  dirai  seulement  que  pendant 
que  M.  Wheatstone  faisait  ses  essais ,  c'est-à-dire  le  9  dé- 
cembre 184.4,  un  système  télégraphique  mixte,  imaginé 
par  MM.  Foy  et  Breguet,  était  essayé  entre  Paris  et  Rouen, 
et  ce  fut  lui  qui  reçut  l'approbation  du  gouvernement.  Nous 
aurons  occasion  de  parler  plus  tard  de  ce  système  d'ailleurs 
'très-ingénieux,  et  qui  fait  honneur  à  M.  Breguet,  mais 
qu'on  devait  abandonner  plus  tard  pour  des  motifs  que  nous 
avons  laissé  déjà  entrevoir  au  sujet  du  télégraphe  Morse. 

Après  les  essais  télégraphiques  qui  avaient  eu  lieu  en 
Angleterre ,  en  Amérique ,  en  Allemagne  et  en  France , 
tous  les  savants  et  les  mécaniciens  les  plus  habiles  des  deux 
mondes  se  mirent  à  l'œuvre  pour  perfectionner  les  systèmes 
déjà  connus  et  combiner  d'autres  applications  électriques. 
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•Cette  question  devint  la  question  du  moment  ^  et  étant  tom- 
bée dans  le  domaine  de  l'industrie^  elle  put  fournir  en  peu 
d'années  des  résultats  qui  dépassèrent  tout  ce  que  Timagina- 
tion  aurait  pu  concevoir. 

Arrivés  au  point  où  nous  en  sommes  de  l'histoire  de  la 
télégraphie  électrique ,  nous  ne  suivrons  plus  dans  notre 
travail  Tordre  chronologique  ;  je  crois  qu'il  sera  plus  clair 
et  plus  compréhensible  pour  le  lecteur  de  voir  réunis 
ensemble  tous  les  appareils  ayant  de  l'analogie ,  et  rem- 
plissant des  fonctions  analogues.  C'est  pourquoi  nous  répar- 
tirons les  systèmes  télégraphiques  jusqu'à  présent  inventés 
dans  six  catégories  :  1<>  les  télégraphes  à  aiguilles;  2»  les 
télégraphes  à  cadran;  3° les  télégraphes  écrivants;  4°  les  té- 
légraphes électro- chimiques;  5°  les  télégraphes  auditifs; 
6°  les  télégraphes  imprimeurs;  7®  les  télégraphes  à  double 
transmission  des  dépêches. 

TÉLÉGRAPHES  A  AIGUILLES. 

Télégraphes  anglais  à  double  aiguille  de  MM.  Whealstone 
et  Cooke.  —  Malgré  les  perfectionnements  remarquables 
que  M.  Wheatstone  avait  apportés  à  son  premier  télégraphe, 
lors  de  la  prise  de  son  brevet  en  184.0,  la  Compagnie  télégra- 
phique de  Londres,  à  laquelle  M.  Wheatstone  avait  vendu 
son  invention,  aima  mieux  conserver  le  premier  système,  en 
lui  apportant  toutefois  certaines  simpliGcations  qui  furent  en 
partie  réalisées  par  M.  Cooke  (associé  de  M.  Wheatstone). 
Au  lieu  de  cinq  galvanomètres  on  n'en  conserva  que  deux, 
et  pour  obtenir  avec  les  deux  aiguilles  de  ces  galvanomètres 
un  nombre  sufGsant  de  signaux,  on  Gt  intervenir  dans  Tin- 
terprétation  de  ces  signaux  le  nombre  de  battements  ou  de 
mouvements  qu'on  pouvait  faire  accomplir  aux  deux  aiguil- 
les dans  leurs  diflFérentes  positions.  Avec  ce  système,  le 
transmetteur  à  clavier  que  nous  avons  décrit  devenait  inu- 
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tile,  et  on  lui  substitua  un  double  commutateur,  à  renver* 
sèment  de  pôles  que  nous  avons  décrit  page  268,  i*''  vol. 

La  figure  6,  pi.  I,  représente  une  vue  perspective  de  Tin- 
térieur  des  télégraphes  aujourd'hui  en  usage  sur  les  lignes 
anglaises. 

Les  aiguilles  indicatrices  montées  sur  le  même  axe  que 
les  barreaux  aimantés  des  deux  galvanomètres  se  voient  au 
milieu  du  cadran  carré  qui  occupe  le  centre  de  l'appareil. 
Ces  aiguilles  sont  aussi  aimantées  et  placées  de  manière  à 
constituer  avec  les  barreaux  aimantés  deux  systèmes  com- 
pensés comme  les  galvanomètres  de  Nobili.  Des  deux  côtés 
de  leur  extrémité  supérieure  se  trouvent  deux  petites  che- 
villes d'ivoire  destinées  à  limiter  retendue  de  Toscillalion 
du  barreau  aimanté  et  à  faire  mieux  apprécier  à  Toreille 
le  nombre  des  battements.  Pour  des  transmissions  électri- 
ques rapides,  il  est  important  que  la  course  accomplie  par 
l'aiguille  aimantée  d'un  galvanomètre  soit  la  plus  petite  pos- 
sible, car  nous  avons  vu  (page  305^,  1*'  vol.)  que,  comme  il 
.fallait  un  certain  temps  pour  que  cette  aiguille  revienne  à 
sa  position  normale,  la  déviation  pouvait  rester  constante 
sous  l'influence  d'un  courant  interrompu ,  si  ces  interrup- 
tions étaient  très-fréquentes.  C'est  pourquoi  dans  les  télé- 
graphes anglais  les  chevilles  qui  limitent  la  déviation  des 
aiguilles  ne  leur  permettent  que  5  ou  6  degrés  de  déviation 
à  partir  de  la  verticale.  Les  manches  des  commutateurs  se 
voient  en  M,  M.  Nous  en  avons  figuré  un  en  OM,  vu  en 
arrière  du  commutateur,  dans  la  fig.  2,  pi.  IV,  du  premier 
volume. 

L'alarme  ou  la  sonnerie  d'appel  est  renfermée  dans  la 
partie  supérieure  de  l'instrument;  elle  peut  être  introduite 
dans  le  circuit  de  la  ligne,  ou  retirée  à  l'aide  d'une  clef  m^ 
fig.  6,  pi.  I.  Les  ressorts  TT^  appartiennent  au  commuta- 
teur appelé  à  réaliser  cet  eflFet.  Le  cadran  S  fait  partie  d'un 
appareil  particulier  auquel  on  a  donné  le  nom  d'appareil 
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silencieux,  et  qui  est  destiné  à  couper  aux  différentes  sta- 
tions le  circuit  de  la  ligne  entière.  Cet  appareil  est  un 
double  commutafteur  que  Ton  manœuvre  à  Taide  de  l'ai- 
guille indicatrice  du  cadran  lui-même.  Il  se  compose  d'ub 
cylindre  de  buis  sur  lequel  appuient,  d'un  côté  et  de  Tautre 
de  son  axe,  quatre  ressorts.  Sur  ce  cylindre  de  buis,  et  sui- 
vant sa  génératrice,  se  trouve  appliquée  une  bande  de 
cuivre,  en  rapport  métallique  avec  le  sol,  et  les  ressorts 
aboutissent:  les  uns,  ceux  de  droite,  aux  fils  de  la  station  de 
droite,  les  autres  aux  fils  de  la  station  de  gauche,  en  intro- 
duisant toutefois  dans  les  deux  cas  les  galvanomètres  de  l'ap- 
pareil dans  les  circuits  ainsi  complétés.  Cette  disposition,  en 
confinant  les  signaux  dans  la  moitié  des  fils,  a  l'avantage 
de  laisser  Tautre  moitié  à  la  disposition  des  autres  stations. 
Quand  ce  commutateur  est  dans  une  position  détermi- 
née, ce  dont  on  est  prévenu  par  Tindex  du  cadran  S  qui 
indique  alors  silence;  les  deux  fils  des  stations  de  droite 
et  de  gauche  se  trouvent  réunis  par  Tintennédiaire  des 
deux  lames  de  cuivre  dépendant  du  commutateur.  Alors  le 
courant  ne  passe  plus  par  les  galvanomètres  de  l'appareil, 
et  la  communication  électrique  se  trouve  établie  d'une  ma- 
nière directe  entre  les  deux  stations  extrêmes.  Quand,  au 
contraire,  le  commutateur  est  tourné  d'un  côté  ou  de  l'au- 
tre de  la  division  du  cadran  S  indiquantsa  position  normale, 
la  communication  directe  est  établie  entre  l'appareil  et 
l'une  ou  l'autre  des  stations.  Enfin,  quand  le  commutateur 
est  dans  sa  position  normale,  les  galvanomètres  de  l'appareil 
sont  introduits  dans  le  circuit  de  la  ligne. 

En  outre  des  appareils  précédents,  les  télégraphes  an- 
glais possèdent  un  système  commutateur  auquel  on  a 
donné  le  nom  de  touches  sonnantes^  et  qui  sert  à  régler 
'e  jeu  des  sonneries  aux  diverses  stations  échelonnées  sur 
'^  ligne,  afin  qu'elles  ne  marchent  pas  toutes  en  même 
temps. 
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Ce  commutateur  consiste  dans  un  petit  disque  de  cuivre 
c  (fig.  7,  pi.  I)  percé  dans  son  épaisseur,  aux  deux  extré- 
mités d*un  même  diamètre,  de  deux  trous  coudés  qui  res- 
sortent  supérieurement  par  sa  surface  en  t  f.  L'intérieur 
de  chacun  de  ces  trous  est  garni  d'ivoire  et  renferme  un 
gros  fil  recourbé  à  angle  droit,  dont  un  des  bouts,  celui 
qui  correspond  à  la  circonférence  du  disque,  dép;flisse  cette 
circonférence  pour  se  terminer  par  un  levier  T,  T^,  et 
dont  l'autre  bout  est  relié  à  la  pile  de  la  station.  Le  plus 
court  de  ces  deux  leviers  T  du  commutateur  est  placé 
entre  deux  lames  du  ressort  R,  R'  appuyées  à  l'état  nor- 
mal contre  deux  chevilles  métalliques  V,  V^  en  rapport. 
Tune  avec  la  station  de  gauche,  Tautre  avec  la  station 
de  droite.  Ces  ressorts  eux-mêmes  communiquent  entre 
eux  par  Tintermédiaire  du  fil  de  Télectro- aimant  qui 
commande  la  sonnerie  de  la  station  où  se  trouve  ce  com- 
mutateur. Le  plus  long  des  deux  leviers  T^  du  même 
conunutateur  oscille  entre  deux  arrêts  A ,  A'  apparte  - 
nant  à  une  même  traverse  communiquant  avec  la  terre. 
Voici  maintenant  comment  cet  appareil  est  mis  en 
action. 

Quand  on  tourne,  à  Taide  d'un  manche  ou  d'une  clef,  le 
disque  c  vers  la  droite,  le  ressort  R'  est  soulevé,  et  le  cou- 
rant passe  par  ce  ressort,  du  levier  T  à  Télectro-aimant  de  la 
sonnerie  de  la  station  qui  parle;  11  entre  dans  le  fil  de  la  sta- 
tion de  gauche  par  le  ressort  R  et  la  cheville  V  contre  lequel 
ce  ressort  est  appuyé,  et  rentre  à  la  pile  par  la  traverse  AA' 
et  le  levier  T^.  Quand,  au  contraire ,  on  tourne  à  gauche 
le  disque  c,  le  courant  se  trouve  transmis  à  la  sonnerie  de 
la  station  de  droite  par  le  ressort  R.  Enfin,  quand  le  disque 
c  est  dans  sa  position  normale,  à  laquelle  le  ramène  un  fort 
ressort  de  rappel,  la  sonnerie  de  la  station,  où  se  trouve  le 
commutateur  que  nous  venons  d'étudier,  est  interposée 
dans  le  circuit  unissant  les  deux  stations  de  gauche  et  de 
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droite  par  l'eflFet  du  contact  des  ressorts  R  et  R^  avec  les 
chevilles  V  V^ 

Quant  à  l'alarme  ou  à  la  sonnerie  en  elle-même^  elle  con- 
siste comme  presque  toutes  les  sonneries  électriques  télé- 
graphiques en  un  mouvement  d'horlogerie  commandé  par 
un  électro-aimant  et  dont  Tavant-dernier  mobile,  en  réagis- 
sant sur  une  ancre  d'échappement,  transmet  à  celle-ci  un 
mouvement  de  va-et-vient  qui,  par  intermédiaire  d'une 
tige  à  ressort,  agite  avec  force  un  double  marteau  placé  à 
portée  du  timbre. 

On  a,  du  reste,  varié  de  mille  manières  les  mécanismes  des 
carillons  :  quelquefois  le  marteau  est  extérieur  et  ne  frappe 
qu'un  coup,  par  suite  de  l'échappement  d'un  pied  de  biche 
en  limaçon;  quelquefois  les  marteaux  sont  articulés  aux 
extrémités  d'une  petite  traverse  fixée  par  son  milieu  sur  l'axe 
de  la  roue  de  détente;  au  lieu  d'un  crochet  de  détente  en- 
rayant la  roue  d'échappement;  c'est  quelquefois  une  pointe 
qui  s'engage  dans  un  trou  pratiqué  sur  la  circonférence  de 
cette  roue.  Souvent  aussi  l'arrêt  est  un  ressort  entaillé  qui 
retient  le  bras  qui  porte  le  marteau  :  quand  dans  le  mouve- 
ment de  l'armature  le  ressort  est  retiré  de  l'entaille,  le  bras 
tombe  et  carillonne  comme  le  réveil  d'une  comtoise. 

M..  Walker,  directeur  des  télégraphes  anglais,  a  été  con- 
duit par  l'expérience  à  ajouter  à  l'appareil  que  nous  venons 
de  décrire  quelques  petits  accessoires  assez  insignifiants,  il 
est  vrai ,  au  point  de  vue  théorique,  mais  fort  importants 
dâDs  la  pratique. Ces  accessoires  sont  !<>  des  chevilles  mobiles 
et  en  second  lieu  des  bobines  mobiles. 

Les  chevilles  mobiles  ont  été  introduites  en  vue  de  per- 
mettre la  correspondance  télégraphique  dans  les  cas  où  des 
courants  accidentels  viendraient  à  afifecter  la  ligne  d'une 
roanière  assez  énergique,  pour  faire  buter  en  temps  nor- 
DMil  Paiguille  indicatrice  des  récepteurs  contre  Tune  ou 
l'autre  des  chevilles  d'arrêt.  Dans  ce  cas,  comme  on  le 
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question  spéciale  qui  est  en  dehors  du  but  que  je  me  suis 
proposé  dans  cet  ouvrage.  On  pourra  du  reste,  trouver 
tous  les  renseignements  nécessaires  à  cet  égard,  dans  Tex- 
cellent  traité  de  télégraphie  de  M.  Tabbé  Moigno.  Nous 
croyons  plus  utile  pour  le  moment ,  de  donner  quelques 
renseignements  sur  le  vocabulaire  du  télégraphe  à  deux 
aiguilles  adopté  en  Angleterre. 

A.  Deux  mouvements  vers  la  gauche  de  laiguille  de 
gauche. 

B.  Trois  mouvements,      id.        id.        id. 

C  et  le  chiffre  1.  Deux  mouvements  de  l'aiguille  de  gau- 
che, le  premier  à  gauche,  le  second  à  droite. 

D  et  2.  Deux  mouvements  de  l'aiguille  de  gauche,  le  pre- 
mier à  droite,  le  second  à  gauche. 

£  et  3.  Un  seul  mouvement  de  Taiguille  de  gauche  vers 
la  droite. 

F.  Deux  mouvements  à  droite  de  Taiguille  de  gauche. 

G.  Trois  mouvements  de  Taiguille  de  gauche  vers  la 
droite. 

H  et  4.  Un  mouvement  vers  la  gauche  de  Taiguille 
droite. 

I.  Deux  mouvements  vers  la  gauche  de  l'aiguille  droite. 

J.  Est  omis,  on  le  remplace  par  G. 

K.  Trois  mouvements  vers  la  gauche  de  Taiguille 
droite. 

L  et  5.  Deux  mouvements  de  •l'aiguille  droite,  le  pre- 
mier à  droite,  le  second  à  gauche. 

M  et  6.  Deux  mouvements  de  l'aiguille  droite,  le  pre- 
mier à  gauche,  le  second  à  droite. 

N  et  7.  Un  seul  mouvement  vers  la  droite  de  l'aiguille 
droite. 

0.  Deux  mouvements  vers  la  droite  de  l'aiguille  droite. 

P.  Trois  mouvements  vers  la  droite  de  l'aiguille  droite. 

Q.  Est  omis,  on  lui  substitue  K. 


/ 
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R  et  8.  Mouvements  parallèles  vers  la  gauche  des  deux 
aiguilles. 

S.  Deux  mouvements  parallèles  vers  la  droite  des  deux 
aiguilles. 

T.  Trois  mouvements  parallèles  vers  la  gauche  des  deux 
aiguilles. 

U  et  9.  Deux  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles^ 
le  premier  à  droite,  le  second  à  gauche. 

V  et  0.  Deux  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles, 
le  premier  à  gauche,  le  second  à  droite. 

W.  Un  mouvement  parallèle  des  deux  aiguilles  vers  la 
droite. 

X.  Deux  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles  vers 
la  droite. 

Y.  Trois  mouvements  parallèles  des  deux  aiguilles  vers 
la  droite. 

Z.  Est  omis,  on  lui  substitue  S. 

Le  signe  +  appelé  stop  est  le  point  final,  par  lequel  ce- 
lui qui  envoie  la  dépûche,  annonce  que  le  mot  est  fini;  il 
s'indique  par  un  mouvement  de  Taiguille  gauche  vers  la 
gauche.  Ce  signe  sert  aussi  à  celui  qui  reçoit  la  dépêche 
pour  indiquer  qu*il  ne  comprend  pas.  Quand  il  comprend, 
il  montre  la  lettre  £.  Deux  fois  £  signifie  oui. 

Modifications  apportées  au  télégraphe  à  aiguilles,  de 
M,  Wheatstone ,  par  M.  Glœsener.  —  Pour  augmenter  la 
sensibilité  des  télégraphes  à  aiguilles,  M.  Glœsener  a  ima- 
giné d'adjoindre  au  multiplicateur  du  récepteur,  deux 
électro-aimants  dont  Thélice  magnétisante  est  la  continua- 
tion du  multiplicateur,  et  de  faire  réagir  ce  double  organe 
électro-magnétique  sur  un  système  de  trois  aiguilles  aiman- 
tées, dont  deux  se  compensent  mutuellement.  Chacun  des 
deux  électro-aimante  réagit  sur  un  pôle  difllérent  de  ces 
aimants ,  et  leur  distance  d'attraction  ne  doit  jamais  être 
moindre  d'un  centimètre ,  afin  que  le  magnétisme  réma- 
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nent  et  Tinfluence  des  aiguilles  sur  le  fer  n'empêchent 
pas  le  système  magnétique  de  revenir  au  repère ,  après 
chaque  rupture  du  courant.  Cette  distance  du  reste  peut , 
d'après  les  expériences  de  M.  Glœsener,  convenir  à  de 
grandes  comme  à  de  petites  longuem^s  de  circuit^  et  à  des 
forces  électriques  très-variables.  M.  Glœsener  estime  que 
cette  modification  au  système  primitif  de  M.  Wheatstone 
augmente  du  double  Ja  force  de  Tappareil.  Nous  avons 
décrit  page  229,  i^^  vol.,  un  système  électro-magnétique 
de  ce  genre  (voir  fig.  8,  PI.  I). 

Le  manipulateur  de  ce  télégraphe,  présente  aussi  une 
particularité:  la  manivelle,  au  lieu  de  rester  fixe  du  côté  où 
elle  a  été  tournée,  est  ramenée  toujours  au  repère  par  Tac- 
tion  d'un  tort  ressort  agissant  sur  une  coche  à  la  manière 
d'une  étoile  d'encliquetage.  Son  commutateur  est  aussi 
plus  simple  que  celui  des  télégraphes  anglais.  Il  consiste 
simplement  dans  deux  lames  de  ressort  a,  b  (fig.  8,  PI.  I), 
appuyées  contre  une  traverse  métallique  L,  mise  en  rap- 
port avec  le  pôle  négatif  de  la  pile.  L'autre  pôle  de  cette 
pile  correspond  à  Taxe  isolé  V  du  manipulateur,  et  les 
deux  forts  ressorts  a  et  6,  sont  en  rapport  avec  le  circuit 
de  la  ligne.  Le  jeu  de  ce  commutateur  s'explique  aisément. 
Quand  on  incline  la  bascule  A  à  gauche,  la  dent  n  repous- 
sera le  ressort  a  qui  viendra  buter  contre  Tarrét  r;  alors 
le  courant  ira  de  la  bascule  au  ressort  a ,  entrera  dans  le 
circuit  de  la  ligne,  et  reviendra  à  la  pile  par  le  ressort  b  et 
la  traverse  L  ;  aussitôt  le  ressort  R  appuyant  sur  la  came 
m  fera  revenir  le  manipulateur  à  sa  position  initiale.  Quand 
au  contraire,  on  inclinera  la  bascule  A  à  droite,  le  cou- 
rant entrera  dans  le  circuit  par  le  ressort  b  et  reviendra  à  la 
pile  par  le  ressort  a  et  la  traverse  L. 

En  Belgique,  on  représente  la  déviation  vers  la  gauche 
deTaiguille  de  ces  télégraphes,  par  la  lettre  /,  et  la  dévia- 
tion vers  la  droite  par  la  lettre  r.  Ces  lettres  répétées  plu- 
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sieurs  fois  ^  signifient  qu'il  faut  répéter  le  battement  ou 
Inaction  du  commutateur  dans  le  même  sens.  Voici  Talpha- 
bet  adopté  en  Belgique  pour  les  télégraphes  à  une  et  à  deux 
aiguilles. 

ALPHABET  A  UNE  AIGUILLE 


+ 

=  1 

a 

=  11 

b 

=  111 

c 

=  1111 

d 

=  lr 

f 

—  llllr 

g 

=  Irr 

Ë 

=  llrr 

1 

—  rrr 

k  =  lrl 

t  =  rrrl 

1  =lrlr 

u  =  rll 

in=  r 

V  —  rrrl 

n       rr 

.     w=rll 

0  —  rrr 

y  =  rlr 

p  =  rrrr 

X  =  Irlr 

q  —Irl 

z  —  rrl 

T  =rl 

s  =  rrl 

ALPHABET  A  DEUX  AIGUILLES 


AIGUILLE 

DE  GAUCHE 

AIGUILLE 

DE  DROITE 

MOUVEMENTS  PARALLÈLES 
SIMULTANÉS  * 

a  =  W 
b  =  lll 

c  =  n 

d  =  /r 
e  =  r 
f  =  rr 
g  =  rrr    ^ 

h  =  l 
i   =  U 

k—  m 

1  —ri 

m  =  Ir 
n   =  r 
0    =  rr 
p   =  rrr 

v-^l     u—rl   x=rr 
s=ll    Y  =lr   y=rrr 
t  =  lU    w=r     z=  s 

ALPHABET  POUR  CHIFFRES 


1=0 

6  ei  m 

2  =  d 

7  =  n 

3  =  e 

8  =  r 

4  =  b 

9  =  u 

5  =  i 

0  =  V 

La  lettre  z  est  omise ^  et  remplacée  par  la  lettre  s;  la 
lettre  g  est  également  omise,  et  remplacée  par  k.  Les 
chiffres  sont  représentés  par  les  mêmes  mouvements  que  les 
lettres  ;  seulement  le  passage  des  lettres  aux  chiflFres  s'in- 
dique par  les  signes  het+,  qui  sont  répétés  par  la  personne 
qui  reçoit,  afin  de  faire  savoir  qu'elle  a  compris,  lorsque  le 

1.  Les  lettres  sont  indiquées  par  les  parties  inférieures  des  aiguilles  sus- 
pendues au-dessus  de  leur  centre  de  gravité;  l  indique  le  mouvement 
vers  la  gauche,  et  r  le  mouvement  vers  la  droite. 
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télégraphiste  veut  repasser  des  chiffres  aux  lettres^  il  donne 
les  signes  m  et  +^  qui  sont  de  même  répétés  par  Tautre 
station. 

La  personne  qui  reçoit,  transmet  après  chaque  mot  reçu, 
la  lettre  é»,  quand  elle  a  compris,  et  le  signe  +  si  elle  n'a 
pas  compris,  et  alors  le  même  mot  est  répété  par  celui 
qui  transmet.  Par  les  lettres  r  et  ti;  on  indique  les  phrases, 
attendez ,  allez  plus  loin. 

Télégraphe  à  aiguille  de  M.  Bain.  —  Ce  télégraphe ,  qui 
a  été  installé,  en  1846,  sur  la  ligne  d'Edimbourg  à  Glascow, 
est  fondé  sur  un  principe  tout  à  fait  différent  de  ceux  que 
nous  avons  jusqu'aprésent  étudiés.  Dans  cet  appareil ,  Tor- 
gaiie  électro  -  magnétique  consiste  dans  deux  bobines  ma- 
gnétisantes BB^,  (ig.  il,  pi.  I,  réagissant  sur  deux  aimants 
persistants,  hémicirculaires,  enfoncés  par  leurs  extrémités 
polaires  à  Tintérieur  de  ces  bobines.  Ces  aimants  circulaires, 
fixés  sur  une  traverse  de  cuivre  A  A'  de  manière  à  consti- 
tuer un  cercle,  ne  sont  séparés  Tun  de  Tautre  que  par  un 
espace  (le  quelques  millimètres,  et  présentent  d*un  même 
côté  des  pôles  sembla])les.  Les  extrémités  polaires  de  ces 
aimants,  ainsi  que  Tintervalle  qui  les  sépare,  ne  se  dis- 
tinguent sur  la  Ogure  que  par  des  lignes  pointillées, 
parce  qu'elles  sont,  comme  je  Tai  déjà  dit,  enfoncées 
à  Fintérieur  des  bobines.  L'aiguille  indicatrice  aa\  qui 
apparaît  en  dehors  de  l'instrument,  est  placée  sur  l'axe 
d'oscillation  de  la  traverse  AA^  et  perpendiculairement 
à  elle. 

Le  manipulateur  de  ce  télégraphe  est  un  simple  commu- 
tateur à  renvei'sement  de  pôles  que  Ton  manœuvre  à  l'aide 
d  une  manivelle  M,  comme  celui  de  M.  Wheatstone.  A  cet 
effet,  cette  manivelle  porte  deux  ressorts  arqués,  isolés  l'un 
de  l'autre,  qui  s'appuient  chacun  sur  un  commutateur  cir- 
culaire composé  de  plaques  de  cuivre  et  d'iviîire.  Ces  pla- 
ques, au  nombre  de  8,  se  distinguent  aisément  sur  la  figure. 

II.  3 
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Entin ,  deux  forts  ressorts  à  boudin  R  et  W  ramènent  tou- 
jours la  manivelle  M  suivant  la  verticale. 

Pour  comprendre  le  jeu  de  ce  télégraphe ,  il  faut  savoir, 
l'^  que  les  plaques  extrêmes  l  et  T  dû  côté  gauche  du  com- 
mutateur communiquent  avec  la  pile;  2°  que  les  deux  plaques 
extrêmes  du  côté  droit  h,  h!  correspondent  l'une  et  l'autre 
aux  bobines  magnétisantes  B^B^et^  par  leur  intermédiaire^ 
au  circuit  de  la  ligne;  S^  que  les  plaques  i%^  du  milieu  sont 
reliées  diagonalement  avec  les  plaques  IV  ^W""  que  les  plaques 
ee!  communiquent  ensemble;  5<>  que  les  ressorts  de  la  mani- 
velle ont  une  longueur  et  une  position  calculées  pour  ap- 
puyer toujours  sur  les  plaques  extrêmes  du  côté  droit ,  de 
quelque  côté  qu'on  incline  la  manivelle. 

D'après  cela,  on  conçoit  que  si  Ton  tourne  à  droite  la 
manivelle^  comme  l'indique  la  Ogure,  le  courant  entre  dans 
les  bobines  des  récepteurs  de  la  station  éIoi|;née  par  la 
plaque  h^  les  bobines  BB',  et  revient  à  la  pile  par  la  terre 
et  la  plaque  h'.  Quand ,  au  contraire  ^  on  incline  à  gau- 
che la  même  manivelle ,  le  courant  entre  dans  le  circuit 
par  la  terre  et  revient  par  le  fil  de  la  ligne ,  les  bobines 
BB^  et  la  plaque  h.  Quand  la  manivelle  est  dans  la  position 
verticale,  le  circuit  de  la  ligne  à  travers  les  bobines  BB^  est 
complet ,  et  par  conséquent  le  récepteur  de  la  station  peut 
recevoir  les  dépêches  qui  lui  sont  envoyées.  Voici  mainte- 
nant quelle  est  la  réaction  qui  s'opère  au  moment  où  le 
courant  traverse  les  bobines  magnétiques  : 

Quand  ce  courant  est  dirigé  de  manière  à  marcher  à  tra- 
vers les  spires  des  hélices  dans  le  même  sens  que  le  courant 
magnétique  à  travers  l'aimant  A ,  il  y  a  attraction  de  cet 
aimant  à  Tintérieur  des  bobines  et  répulsion  de  l'autre. 
Ces  deux  aimants  sont  donc  mis  en  mouvement  et  ten- 
draient à  tourner  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  présenté  symétri- 
quement leurs  pôles  aux  deux  extrémités  des  hélices?  Mais 
ceci  n'a  pas  lieu  d'abord,  parce  que  le  courant  transmis 


TÉLÉGRAPHIE   ÉLECTRIQCK.  35 

nest  pas  assez  fort,  et,  en  second  lieu,  parce  que  l'aiguille 
indicatrice  qui  suit  le  mouvement  de  ce  système,  a  sa  course 
limitée  comme  dans  le  télégraphe  anglais.  Quand  le  courant 
change  de  sens,  c'est  Taimant  A^  qui  est  attiré  et  l'ai- 
mant A  qui  est  repoussé. 

L'alarme  de  l'appareil  de  M.  Bain  se  compose  simple- 
ment d'un  timbre  et  d'un  marteau  dont  la  tige  sollicitée 
par  un  ressort  se  prolonge  un  peu  au  delà  de  son  point 
d'articulation,  et  repose  sur  l'axe  de  l'aiguille.  Cet  axe  porte 
près  du  point  d'appui  de  cette  tige  une  coche  qui,  en  temps 
ordinaire ,  se  trouve  tournée  de  côté,  mais  qui  se  présente 
sous  la  tige  lorsque  le  courant  fait  marcher  l'appareil. 
Le  marteau  est  alors  dégagé  et  retombe  avec  force  sur  le 
timbre. 

Ce  système  télégraphique  a  été  quelque  peu  modifié 
dans  son  application  en  Autriche  par  M.  Ekling  devienne, 
qui  a  voulu  en  faire  un  télégraphe  auditif  à  deux  timbres, 
comme  celui  de  M.  Steinheil.  Pour  cela,  il  a  fixé  sur  le  pro- 
longement de  l'axe  de  l'aiguille  indicatrice  un  petit  levier 
placé  entre  deux  timbres  de  sons  différents.  Lorsque  l'ai- 
guille était  déviée  d'un  côté,  le  timbre  correspondant  signa- 
lait cette  déviation,  et  quand  elle  était  déviée  du  côté  opposé 
c'était  l'autre  timbre  qui  retentissait.  Le  même  mécanicien 
a  aussi  substitué  au  manipulateur  que  nous  avons  décrit  un 
commutateur  inverseur  à  deux  touches ,  que  nous  avons 
représenté  fig.  11  bis,  pi.  L  Ce  commutateur  consiste  dans 
deux  leviers  de  bois  ou  d'ivoire  IF,  EG,  basculant  en  K  et  L, 
et  réagissant  sur  trois  doubles  ressorts  H  M,  AB,  CD,  fixés 
en  Q^iyçy^  au-dessus  de  lames  métalliques  A,  B',H,  C,  D,  M 
incrustées  dans  la  planche.  Ces  leviers  sont  maintenus  à 
l'état  normal,  abaissés  sur  le  ressort  H  M  par  l'action  de 
deux  contre -poids  F,  G;  par  conséquent,  les  extrémités  I 
^l  E  sont  soulevées  en  l'air,  et  les  ressorîs  AB,  CD 
•l'appuient  pas  sur  les  plaques  correspondantes  qui  com- 
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mimiquent  entre  elles,  et  avec  le  récepteur,  comme  on 
le  voit  sur  la  6giire.  Il  résulte  de  cette  disposition  que 
quand  on  appuie  le  doigt  sur  la  bascule  I  F,  le  courant  entre 
dans  le  circuit  de  la  ligne  par  la  plaque  B  et  ressort  par  la 
plaque  A^ qui  communique  avec  la  terre;  tandis que^  quand 
on  appuie  sur  la  touche  G  E^  le  courant  entre  par  la  plaque  A 
et  revient  par  la  plaque  B;  quand  on  n*appuie  sur  aucune 
des  deux  touches ,  le  courant  se  trouve  fermé  à  travers  le 
récepteur  de  la  station  par  le  ressort  H  M. 

Télégraphe  à  aiguille  de  M.  Henley,  —  M.  Henley,  qui 
s'est  occupé  spécialement  et  avec  beaucoup  de  succès  des 
machines  magnéto-électriques,  ainsi  que  nous  I  avons  vu 
page  364,  1'*^  vol.^  est  panenu  à  les  appliquer  de  la  ma- 
nière la  plus  avantageuse  aux  télégraphes  à  aiguilles.  Sans 
doute  il  n'est  pas  le  premier  qui  ait  tenté  d  appliquer  la 
magnéto-électricité  à  la  télégraphie  y  mais  on  peut  le  con- 
sidérer comme  étant  celui  qui  a  le  mieux  réussi  dans  ce 
genre  d'application. 

La  figure  10,  pi.  I,  représente  le  manipulateur  de  ce  té- 
légraphe. Il  consiste  dans  un  électro-aimant  EE^  pouvant 
tourner  devant  les  pôles  d'un  Tort  aimant  permanent  en  fer 
achevai  F.  En  temps  ordinaire,  cet  électro-aimant  à  travers 
les  bobines  duquel  naît  le  courant  d  induction  se  trouve 
maintenu  horizontalement  devant  Taimant  fixe,  position  à  la- 
quelle tend  toujours  de  le  ramener  un  foil;  ressort  à  boudin. 
Une  pédale  en  ivoire  T,  qui  ressort  en  dehors  de  la  boite  de 
l'appareil,  permet,  au  moyen  d'une  simple  pression,  d'écar- 
ter l'électro-aimant  de  Taimant  fixe  et  de  développer  ainsi 
un  courant  direct  d'induction  à  travers  le  circuit  de  la  ligne. 
Toutefois  pour  donner  à  ce  courant  toute  l'énergie  dont  il  est 
capable,  un  interrupteur  particulier  se  trouve  adapté  à  l'ap- 
pareil. Cet  interrupteur  se  compose  d'un  petit  appendice 
de  platine,  fixé  sur  la  traverse  C  de  l'électro-aimant  et  d'un 
ressort  métallique  maintenu  à  portée  de  cet  appendice, 
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par  une  petite  colonne  de  cuivre.  L'une  des  extrémités  du 
fii  induit,  aboutit  à  l'appendice  dont  nous  venons  de  parler^ 
tandis  que  la  lame  de  ressort  est  en  rapport  avec  le  circuit  de 
la  ligne.  Le  ressort  à  boudin  en  communication  avec  le  sol  et 
les  bobines  de  Félectro-aimant  complètent  le  circuit.  A  l'état 
de  repos^  la  lame  de  ressort  el  Tappendice  sont  en  contact 
intime  l'un  avec  Tautre  ,  mais  après  qu'on  a  abaissé  la  tou- 
che T,  la  séparation  de  ces  deux  pièces  a  lieu  et  le  circuit  est 
rompu.  Dans  cet  intervalle  de  temps,  un  courant  énergique 
a  sillonné  la  ligne^et  afait  fonctionner  Tappareil  récepteur. 
Le  récepteur  peut  être  à  simple  aiguille  ou  à  deux  ai- 
guilles ;  seulement  dans  ce  dernier  cas^  il  faut  employer 
deux  manipulateurs  distincts,  ou  celui  que  nous  avons  dé- 
crit page  364,  1®*"  vol.  Cette  aiguille  ou  ces  aiguilles,  au 
lieu  de  fonctionner  sous  Finfluence  d'un  multiplicateur  gal- 
vanométrique  sont  soumis  à  Taction  plus  caractérisée  d'un 
électro-aimant,  action  qui  est  encolle  renforcée  par  une  dis- 
position particulière  que  M.  Henley  a  adoptée  pour  les  pôles 
de  ses  électro-aimants.  La  fig.  9,  pi.  I,  représente  cette  dis- 
position, qui  consiste  dans  deux  pièces  semi-circulaires  en 
fer,  AB,  CD  fixées  par  leur  milieu  sur  les  pôles  G  et  H  de 
l'électro-aimant.  L'aiguille  aimantée  NSse  trouve  à  l'inté- 
rieur du  cercle  formé  par  ces  deux  pièces  semi-circulaires, 
et  est  soumise  à  l'action  de  quatre  pôles  réagissant  dans  le 
même  sens.  En  effet,  par  leur  contact  avec  les  pôles  des 
électro-aimants  les  pièces  A B,  CD  partagent  leur  état  ma- 
gnétique et  constituent  en  A  et  B,  deux  pôles  sud  par  exem- 
ple, et  en  C  et  D  deux  pôles  nord;  sous  l'influence  du  pôle  A, 
l'aiguille  N  S  dont  le  pôle  nord  est  en  N,  sera  attirée  vers  la 
gauche,  et  sous  l'influence  du  pôle  C,  eUe  sera  repoussée 
vers  la  droite ,  de  même  qu'elle  sera  repoussée  vers  la 
gauche  par  le  pôle  B,  et  attirée  vers  la  droite  par  le  pôle  D. 
Toutes  ces  réactions  seront  renversées  aussitôt  que  le 
transmetteur  reviendra  à  sa  position  normale ,  car  alors  un 
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courant  inverse  sera  créé,  et  ce  courant  n'aura  d'action  en 
raison  de  son  peu  de  durée,  que  pour  ramener  Faiguille  à  sa 
position  initiale  ;  c'est  ce  qui  fait  que  dans  ces  sortes  de  té- 
légraphes à  aiguille,  on  ne  peut  utiliser  les  mouvements 
de  l'aiguille  que  dans  un  seul  sens. 

L'axe  auquel  est  fixée  Taiguille  aimantée,  porte  l'aiguille 
indicatrice  qui  montre  en  dehors  de  l'appareil  les  mouve- 
ments de  l'aiguille  intérieure.  Afin  de  pouvoir  amener 
celle-ci  à  sa  position  d'équilibre,  une  vis  sans  fin  fait  tourner 
l'électro- aimant  sur  son  axe,  par  l'intermédiaire  d'une 
roue  dentée;  on  peut  changer  ainsi  la  position  des  pièces 
semi-circulaires  par  rapport  à  l'aiguille. 

Les  signaux  employés  pour  ce  télégraphe,  sont  à  peu 
près  ceux  du  télégraphe  Morse.  Ils  sont  gravés  sur  le  ca- 
dran de  l'appareil.  Une  double  oscillation  correspond  à 
un  point,  un  temps  d'arrêt  correspond  à  une  ligne.  Pour 
produire  la  double  oscillation  de  l'aiguille,  on  abaisse  la  * 
touche  du  manipulateur  et  on  Tabandonne  aussitôt.  Le 
premier  courant  créé  dans  les  bobiues  d'induction,  fait 
dévier  l'aiguille,  et  le  second  qui  est  de  sens  contraire , 
la  ramène  au  repère.  Pour  faire  faire  un  temps  d'arrêt  à 
cette  aiguille,  on  tient  quelque  temps  abaissée  la  touche  du 
manipulateur.  Bien  que  le  courant  d'induction  n'existe 
plus  alors,  la  déviation  de  l'aiguille  subsiste ,  parce  que  le 
magnétisme  développé  dans  Télectro-aimant  ne  cesse  pas 
instantanément,  et  que  d'ailleurs  la  réaction  de  l'aiguille 
aimantée  sur  le  fer  suffit  pour  la  maintenir  inclinée.  Ce 
n'est  que  lorsque  la  touche  se  relève  que  le  magnétisme 
change  et  que  l'aiguille  revient  au  repère. 

L'alarme  que  M.  Henley  a  joint  à  son  télégraphe  se  com- 
pose de  deux  timbres  placés  à  portée  d'un  barreau  aimanté 
soumis  aux  mêmes  réactions  magnétiques  que  l'aiguille  elle- 
même  du  récepteur,  dont  il  reproduit  les  mouvements  tout 
en  frappant  le  timbre. 
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Ce  télégraphe  exige  peu  de  force  pour  agir  et  l'emporte, 
comme  je  le  disais,  sur  les  autres  télégraphes  magnéto- 
électriques  par  la  rapidité  de  sa  marche ,  c'est-à-dire  par  la 
quantité  de  signaux  qu'il  peut  transmettre  par  minute.  La 
faculté  qu'il  possède  d'émettre  presque  simultanément  des 
courants  de  sens  contraire  peut  le  rendre  susceptible  d'ap- 
plication sur  les  lignes  sous-marines  et  souterraines,  au  sein 
desquelles  se  manifestent,  comme  nous  l'avons  vu,  plusieurs 
réactions  d'induction  qui  paralysent  souvent  la  marche  des 
autres  télégraphes. 

Il  est  presque  inutile  d'ajouter  que  ce  télégraphe,  comme 
ceux  de  M.  Wheatstone,  est  muni  de  deux  chevilles  pour 
limiter  les  écarts  des  aiguilles  et  amortir  les  oscillations. 

Télégraphes  à  aiguilles  de  MM.  Foy  et  Breguct,  —  Dési- 
rant conserver  les' signaux  usités  dans  le  service  télégra- 
phique déjà  établi  et  le  personnel  attaché  à  ce  service, 
l'Administration  des  télégraphes  du  gouvernement  français 
a  voulu  et  :blir  ses  télégraphes  électriques  dans  le  système 
Chappe  Or,  pour  atteindre  ce  but,  il  a  fallu  employer 
deux  aiguilles  et  deux  fils.  Il  est  vrai  qu'en  échange  ces 
deux  télégrapihes  ainsi  réunis  en  un  seul,  et  fonctionnant 
au  besofn  indépendamment  l'un  de  l'autre,  pouvaient  trans- 
mettre les  signaux  avec  une  plus  grande  rapidité  *  et  de- 
vaient présenter  une  garantie  plus  sûre  pour  la  transmission 
des  dépêches,  eu  égard  aux  accidents  qui  peuvent  survenir 
sur  le  parcours  de  lia  ligne.  Quoi  qu'il  en  soit  des  avantages 
et  des  inconvénients  des  télégraphes  électriques  français 
imaginés  par  MM.  Foy  et  Breguet,  voici  comment  ils  ont 
été  disposés  : 

Une  caisse  carrée  de  bois,  flg.  12,  pi.  ï,  sur  laquelle  se 
trouve  fixé  un  cadran  carré  ABCD,  où  se  meuvent  les  ai- 
guilles, renferme  deux  mécanismes  d'horlogerie  à  4  mobiles 

1.  Certains  employés  vont  jusqu'à  faire  240  signaux  par  minute,  ce 
qui  équivaut  à  50  mots. 
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exactement  semblables  et  placés  parallèlement  Tun  à  côté 
de  Tautre,  fig.  14,  pi.  I.  Le  dernier  de  ces  mobiles,  une 
roue  à  rochet  de  4  dents ,  est  commandé  par  une  four- 
chette d'échappement  K  portée  par  un  axe  horizontal  sur 
lequel  réagit^  par  l'intermédiaire  d'une  petite  fourche  cet 
d'un  levier  /,  l'armature  d'un  électro-aimant  A.  La  four- 
chette d'échappement  de  ce  télégraphe  a  une  disposition, 
particulière  que  du  reste  M.  Breguet  a  adoptée  dans  tous 
ses  autres  systèmes  télégraphiques  :  elle  consiste  dans  deux 
lames  ab,  bc,ûg,  iS,  portées  par  un  levier  bd  et  placées, 
par  rapport  à  la  roue  à  rochet  qu'elle  commande,  de  ma- 
nière que  ses  mouvements  s'exécutent  normalement  à  son 
plan.  C'est,  comme  on  le  voit,  à  peu  près  le  même  système 
que  l'échappement  à  chevilles,  sauf  que  les  chevilles  de  ce 
dernier  échappement  se  trouvent  ici  remplacées  par  des 
dents  de  rochet.  11  paraît  que  ce  système  entraîne  beaucoup 
moins  de  frottements  et  exige  un  mouvement  beaucoup 
moins  grand  de  la  part  de  la  fourchette. 

D'après  cette  disposition  de  l'appareil  de  M.  Breguet,  on 
comprend  que  les  aiguilles  qui  sont  fixées  sur  Taxe  de  la 
roue  d'échappement  ne  peuvent  prendre  que  8  positions 
différentes  sur  le  cadran,  mais  ces  huit  positions  combinées 
entre  elles^,  à  l'égard  d'une  traverse  horizontale  qui  réunit 
ces  aiguilles,  fournissent  64  combinaisons  ou  signaux  diffé- 
rents, tout  à  fait  semblables  à  ceux  du  télégraphe  aérien, 
car  ces  aiguilles  représentent  en  quelque  sorte  les  petites 
ailettes  qui  se  replient  aux  deux  bouts  de  la  grande  traverse 
articulée  sur  le  support  du  télégraphe  Chappe.  Seulement, 
celle-ci  est  fixe  dans  le  télégraphe  électrique,  mais  certains 
signes  additifs  désignent  si  elle  doit  être  prise  dans  le  sens 
horizontal  ou  vertical.  Nous  verrons  plus  tard  que  M.  Bre- 
guet, dans  son  premier  système  télégraphique,  était  même 
parvenu  à  rendre  mobile  cette  traverse  et  à  représenter 
ainsi  complètement  le  télégraphe  Chappe. 
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Le  manipulateur  du  télégraphe  à  aiguilles  français  est 
comme  le  récepteur  composé  de  deux  parties  indépen- 
dantes et  semblables;  chacune  d'elles,  représentée  fig.  15, 
est  en  rapport  avec  un  des  côtés  du  récepteur  par  un  fil 
spécial.  Ordinairement  ce  double  manipulateur  est  placé  en 
avant  de  la  boite  de  l'appareil. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  15,  cet  appareil  se  com- 
pose de  deux  disques  D  et  R,  Tun  fixe,  Pautre  mobile, 
montés  sur  une  colonne,  et  qui  réagissent  sur  un  levier  L 
constituant  un  interrupteur. 

Le  disque  D,  qui  est  fixe,  porte  sur  la  circonférence  huit 
échancrures  dans  lesquelles  peut  être  introduite  une  dent 
adaptée  sous  le  bras  de  la  manivelle  M.  A  cet  effet,  celle-ci 
peut  céder  à  un  petit  mouvement  autour  d'un  centre  placé 
à  l'extrémité  de  l'axe  de  rotation,  de  sorte  que  Ton  peut  la 
tirer  à  soi  pour  faire  sortir  la  dent  du  cran,  dans  lequel  elle 
se  trouve  pour  le  remettre  dans  un  autre;  un  ressort  la 
pousse  continuellement  dans  ce  sens,  afin  qu  elle  ne  puisse 
changer  de  position  qu'à  la  volonté  de  l'employé. 

A  Taide  de  ces  crans  on  peut  fixer  la  manivelle  dans  huit 
positions  différentes,  et  ces  positions  correspondent  exacte- 
ment à  celles  que  prend  Faiguille  correspondante  sur 
le  cadran  du  récepteur.  Voici  conunent  s'opère  la  trans- 
mission. 

Le  disque  R  est  mobile  avec  Taxe  sur  lequel  est  fixée  la 
manivelle  M,  et  qui  tourne  dans  la  douille  DR.  Sur  la  face 
intérieure  du  disque  est  creusée  une  rainure  carrée  dans 
laquelle  est  introduite  une  forte  cheville  portée  par  le  levier 
C.  Ce  levier  C  est  fixé  à  un  axe  horizontal  CC^  qui  porte  en 
C/  une  tige  L,  terminée  par  une  lame  de  ressort. 

Enfin,  des  deux  côtés  de  cette  lame  de  ressort  se  trou- 
vent deux  dés  métalliques  isolés  KK^,  Tun  en  rapport  avec 
la  pile,  Fautrt^  en  rapport  avec  l'appareil  récepteur  de  la 
station.  Une  communication  établie  entre  la  colonne  du 
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support  et  le  fil  de  la  ligne  complète  Fintemipteur,  qui  fonc- 
tionne de  la  manière  suivante  : 

Quand  la  manivelle  est  au  repos,  c'est-à-dire  dans  une 
position  horizontale,  le  levier  L  touche  le  contact  K.  Dans 
cette  position^  si  un  courant  est  envoyé  de  l'autre  station, 
il  vient  par  le  fil  de  la  ligne,  entre  dans  la  base  de  la  co- 
lonne, passe' par  TaxeC,  suit  la  tige  L,  puis  sort  parK  pour 
aller  au  récepteur  par  un  fil  conducteur;  il  y  a  alors  aiman- 
tation, Taiguille  avance  d*un  pas,  et  un  signal  est  produit. 

Pour  cela,  il  a  fallu  que  l'employé  de  la  station  éloignée 
fit  avancer  la  manivelle  M  d'un  cran  ou  d'un  huitième  de 
tour. 

Dans  ce  mouvement  le  disque  R  a  fait  mouvoir  le  levier 
L,  lui  a  fait  quitter  le  contact  K  pour  aller  se  reporter  sur 
le  contact  K' qui  est  relié  à  la  pile.  Aussitôt  le  courant  passe 
de  K'  en  L,par  la  colonne,  arrive  au  fil  de  la  ligne,  et  Teffet 
ci-dessus  expliqué  est  produit. 

On  voit  d'après  cela  que  le  levier  L  est  disposé  pour  re- 
cevoir le  courant  envoyé  chaque  deux  crans  à  partir  du 
point  de  départ. 

Dans  le  bas  du  récepteur  on  voit  passer  deux  petites  tiges 
de  cuivre;  on  leur  a  donné  le  nom  de  pédales;  elles  don- 
nent à  l'employé  la  facilité  de  corriger  les  erreurs  qui  peu- 
vent survenir  pendant  la  transmission.  Ces  erreurs  peuvent 
être  causées  soit  par  un  mauvais  état  momentané  de  la 
ligne,  soit  par  les  courants  accidentels,  soit  par  remployé, 
et  l'appareil  aussi  peut  manquer.  Mais  la  correction  est  si 
facile  et  si  rapide  qu'un  petit  coup  de  doigt  donné  sur  cette 
pédale  ne  fait  pas  perdre  de  temps.  Cette  correction  se  fait 
toujours  en  faisant  avancer  l'aiguille,  car,  par  la  construc- 
tion du  mécanisme,  les  erreurs  ne  peuvent  exister  que  dans 
le  sens  du  retard.  On  voit  encore  dans  la  figure  12,  des 
deux  côtés  du  cadran,  deux  petits  cercles  divisés  auprès 
d(»s(|uels  pendent  deux  petites  clefs.  Ce  sont  les  deux  régu- 
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lateurs  des  ressorts  antagonistes.  Enfin,  les  deux  trous  que 
Fon  distingue  au-dessous  des  aiguilles  renferment  les  car- 
rés des  barillets  au  moyen  desquels  on  remonte  les  méca- 
nismes d'horlogerie. 

La  fig.  16,  pi.  I,  représente  les  difiFérents  signaux  du  télé- 
graphe Foy-Breguet  correspondants  aux  difiTérenles  lettres 
de  Talphabet.  On  voit  qu'ils  sont  très-simples  et  très-nets. 
En  n'employant  qu'une  seule  aiguille^  ces  signaux  devien- 
nent plus  compliqués,  car  ils  se  font  aloi's  en  deux  temps,  et 
Ton  est  obligé  de  figurer  successivement  les  deux  angles 
télégraphiques  que  contient  le  signal.  Pourtant  la  vitesse 
de  transmission  n'est  pas  diminuée  autant  qu'on  le  croirait, 
et  certains  employés  parviennent  avec  une  seule  manivelle 
aux  deux  tiers  de  la  vitesse  que  l'on  atteint  ordinairement 
avec  deux. 

Nous  verrons  plus  tard  les  accessoires  des  télégraphes 
électrique?  français  et  la  manière  dont  est  disposé  un  poste 
télégraphique,  quant  à  présent  nous  nous  bornons  à  étudier 
les  appareils. 

Télégraphe  à  aiguilles  de  M,  Breguet  à  signaux-  anciens, 
—  Pour  obtenir  le  jeu  de  la  barre  horizontale  unissant  les 
deux  aiguilles  du  télégraphe  précédent  et  rendre^ainsi  le  té- 
légraphe électrique  entièrement  semblable  au  télégraphe 
aérien,  M.  Breguet  avait  imaginé  dans  l'origine  d'ajouter 
au  mécanisme  que  nous  avons  décrit,  oti  du  moins  au  mé- 
canisme qui  en  tenait  lieu  (car  les  échappements  étaient 
différents)  un  troisième  électro-aimant  de  la  forme  indiquée 
fig.  20,  pi.  II,  1"  vol.  Une  palette  aimantée  oscillant  entre 
les  pôles  de  cet  électro-aimant  se  terminait  à  son  extrémité 
libre  par  un  secteur  denté  engrenant  avec  un  pignon,  de 
telle  manière  que  pour  chaque  mouvement  exécuté  par 
la  palette,  ce  pignon  pût  tourner  d'un  quart  de  révolution. 
C'était  sur  l'axe  de  ce  pignon  qu'était  montée  la  traverse 
ou  plutôt  la  troisième  aiguille  qui  unissait  les  deux  autres. 
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et  son  jeu  dépendait  uniquement  du  sens  du  courant  tra- 
versant rélectro-aimant  additionnel.  Comme  cet  électro- 
aimant était  en  communication  avec  les  deux  autres,  suivant 
qu'on  envoyait  de  la  station  éloignée  le  courant  dans  un 
sens  ou  dans  Tautre,  on  faisait  placer  cette  troisième  ai- 
guille dans  une  position  horizontale  ou  verticale  sans  que 
pour  cela  la  marche  des  autres  aiguilles  en  fût  troublée. 
Cette  inversion  facultative  s*obtenait  au  moyen  d'un  com- 
mutateur à  renversement  de  pôles  adapté  aux  manipula- 
teurs dont  nous  avons  parlé. 

TÉLÉGRAPHES   A   CADRAN. 

Télégraphes  de  M,  Wheatstone, — Nous  avons  vu,  page  18, 
que  M.  Wheatstone ,  en  perfectionnant  successivement 
son  premier  télégraphe  était  parvenu  dès  Tannée  1840,  à 
établir  un  appareil  dans  lequel  une  aiguille  indicatrice 
commandée  par  un  électro-aimant,  pouvait  désigner  sur 
un  cadran  tel  ou  tel  signe  ,  suivant  le  nombre  de  mouve- 
ments que  Taction  électrique  lui  avait  imprimés.  Nous  avons 
également  vu  que  M.  WJieatstone  avait  résolu  le  problème 
de  deux  manières,  soit  en  faisant  réagir  directement  Félec- 
tro-aimant»sur  une  roue  d'échappement,  de  manière  à 
la  faire  tourner  successivement  comme  nous  l'avons  expli- 
qué page  34i,  1^'  yol.,  soit  en  dégageant,  à  diverses  re- 
prises, cette  roue  d'échappement  sollicitée  à  se  mouvoir 
dans  un  sens  déterminé  par  un  mécanisme  d'horlogerie. 

Dans  le  premier  de  ces  deux  systèmes,  la  réaction  de 
Tarmature  sur  Télectro-aimant  était  opérée  à  l'aide  d'un 
cliquet  d'impulsion  et  d'un  crochet  réagissant  sur  une  roue 
à  rochet  ordinaire ,  aux  deux  extrémités  opposées  d'un 
même  diamètre.  Lorsque  l'armature  était  attirée,  le  cro- 
chet abaissait  la  dent  du  rochet  contre  laquelle  il  était^n 
prise,  et  la  roue  avançait  d'une  dent  5  quand  au  cx)ntraire 
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rarmatore  se  relevait,  le  cliquet  d'impulsion  poussait  de 
nouveau  le  rochet,  qui  avançait  encore  d*une  dent.  Ainsi, 
un  mouvement  de  rotation  saccadé  était  communiqué  à 
Faiguille  ou  au  cadran ,  et  ce  mouvement  dépendait  du 
nombre  d'interruptions  et  de  fermetures  de  courant  que 
le  transmetteur  avait  effectués. 

Depuis  Tapparition  de  ce  système  télégraphique ,  bien 
des  appareils  du  même  genre,  fondés  sur  le  même  prin- 
cipe ont  été  construits;  mais  dans  tous  ces  appareils,  le 
cliquet  et  le  crochet  d'impulsion  dont  nous  venons  d'étu- 
dier les  fonctions,  ont  été  remplacés  par  une  fourchette 
d'échappement.  Je  ne  sais  jusqu'à  quel  point  cette  substi- 
tution a  été  heureuse  et  raisonnée,  car  avec  les  moyens  que 
nous  avons  décrits  page  341 ,  l^*"  vol.,  la  force  motrice  est 
obligée  de  se  décomposer ,  tandis  que  dans  le  système  de 
M.  Wheatstone,  elle  est  transmise  intégralement. 

Le  transmetteur  de  ce  système  de  télégraphe  adopté  par 
M.  Wheatstone,  était  formé  d'un  cercle  de  cuivre  se  mou- 
vant librement  autour  d'un  pied  aussi  de  cuivre.  La  circon- 
férence de  ce  cercle  portait  douze  entailles  remplies  avec 
des  morceaux  d'ivoire,  de  sorte  qu'elle  présentait  des  in- 
tervalles égaux  de  substance  conductrice  et  non  conduc- 
trice. Un  ressort  appuyait  contre  cette  circonférence,  tan- 
dis qu'un  autre  conduisait  le  courant  au  cercle  de  cuivre 
lui-même.  Le  premier  communiquait  à  l'appareil  récepteur 
que  nous  avons  décrit.  La  surface  supérieure  du  cercle 
portait  des  caractères  correspondant  à  ceux  du  cadran  du 
récepteur,  et  en  plus  vingt-quatre  petites  broches  destinées 
à  faciliter  le  mouvement  de  rotation  à  l'aide  du  doigt.  Une 
aiguille  fixe  placée  à  portée  de  ce  manipulateur  servait  de 
repère,  et  on  devait  amener  successivement  devant  ce  le - 
père,  les  différentes  lettres  qu'on  voulait  signaler.  Dans  ce 
mouvement ,  le  ressort  appuyant  sur  la  circonférence  du 
cercle  manipulateur  se  trouvait  alternativement  en  con- 
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tact  avec  une  partie  métallique  et  une  partie  isololante;  il 
fermait  par  conséquent,  et  rompait  alternativement  le  cou- 
rant un  d'autant  plus  grand  nombre  de  fois  que  la  lettre  à 
signaler  était  plus  éloignée  du  repère,  ou  de  la  lettre  qui 
Pavait  précédée.  Or  ce  nombre  de  fermetures  et  d'inter- 
ruptions de  courant  était  précisément  celui  nécessaire  pour 
faire  arriver  Taiguille  devant  la  lettre  voulue. 
Le  second  système  de  M.  Wheatstone  avait  pour  organe 
.  moteur  un  mécanisme  d'horlogerie  à  trois  mobiles,  dont 
l'ancre  d'échappement  était  commandée  par  deux  électro- 
aimants placés  verticalement  des  deux  côtés  de  son  axe 
d'oscillation  3  une  traverse  de  cuivre  fixée  transversalement 
sur  cet  axe,  portait  à  ses  deux  extrémités  les  deux  arma- 
tures de  ces  électro-aimants,  de  sorte  que  quand  le  cou- 
rant venait  à  animer  l'un  ou  l'autre  de  ces  derniei*s,  l'ancre 
se  trouvait  inclinée  d'un  côté  ou  de  l'autre,  et  provoquait 
par  là  l'échappement  d'une  dent  de  la  roue  à  rochet  com- 
mandant le  mécanisme  d'horlogerie ,  et  le  mouvement  de 
l'aiguille  indicatrice  sur  le  cadran.  Pour  obtenir  l'avance- 
ment saccadé  et  successif  de  cette  aiguille ,  il  ne  s'agissait 
donc  que  de  transmettre  successivement  le  courant  de  l'un 
à  l'autre  des  deux  électro -aimants,  et  pour  cela  il  a  fallu 
compliquer  le  manipulateur  dont  nous  avons  parlé  précé- 
demment, d'un  système  commutateur  analogue  à  celui  dé- 
crit page  258,  1*»^  vol. 

Télégraphe  à  cadran  de  M,  Breguet,  —  Ce  télégraphe, 
qui  n'est  qu'une  modification  heureuse  de  celui  que  nous 
venons  d'étudier,  est  celui  de  tous  les  télégraphes  qui  est 
le  plus  employé  en  France  tant  pour  le  service  des  chemins 
de  fer  que  pour  les  services  industriels  et  les  usages  domes- 
tiques. Il  marche  d'une  manière  tout  à  fait  satisfaisante,  et, 
quoi  qu'en  disent  les  Allemands  et  les  Anglais,  il  est  bien 
supérieur  à  tous  ceux  du  même  genre  qui  sont  en  usage 
à  l'étranger. 
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Le  récepteur  de  ce  télégraphe  est  représenté  vu  de  côté 
(fig.  18,pl.  ï). 

£  est  rélectro-aimant  qui  commande  le  mécanisme  dlior- 
logerie  destiné  a  entraîner  Taiguile  indicatrice  : 

P  est  l'armature  de  cet  électro-aimant  à  laquelle  est  fixé 
le  levier  L  qui  réagit  par  l'intermédiaire  d'une  fourchette 
sur  un  axe  portant  la  fourchette  d'échappement; 

r  est  la  roue  d'échappement  ; 

V  est  une  forte  vis  de  rappel  servant  à  approcher  ou  à 
éloigner  Téleclro-aimant  de  son  armature  ; 

BB  sont  les  rouages  du  mouvement  d'horlogerie  mus 
par  un  barillet  et  commandés  par  la  roue  à  rochet  r; 

KK  est  le  cadran; 

A  est  l'aiguille  indicatrice  placée  sur  Taxe  de  la  roue 
d'échappement  ; 

vv  sont  des  vis  qui  servent  à  régler  le  mouvement  de 
va-et-vient  du  levier  L; 

C  représente  le  système  d'écrou  au  moyen  duquel  les 
bobines  de  Télectro  7  aimant  sont  fixées  sur  son  support. 
Comme  ces  bobines  ne  peuvent  bouger  sous  Tinfluence  de 
la  vis  V,  ce  sont  les  cylindres  de  fer  de  l'électro-aimanl  qui, 
en  glissant  à  frottement  dans  le  canon  des  bobines  cèdent 
à  l'action  de  cette  vis  V; 

O  est  le  centre  de  mouvement  d'un  levier  que  l'on  fait 
mouvoir  du  dehors  de  la  boite  renfermant  l'appareil  au 
moyen  d'un  bouton ,  lorsque  l'on  veut  faire  fonctionner  à 
la  main  ce  télégraphe  ou  que  l'on  veut  ramener  l'aiguille 
indicatrice  au  repère; 

s  est  le  ressort  antagoniste  ; 

D  est  une  pièce  de  cuivre  qui  maintient  Taxe  de  la  poulie; 

Ënfin^  G  et  G'  sont  des  boutons  d'attache  dont  les  der- 
niers G^  correspondent  aux  deux  extrémités  du  fil  de 
l'électro- aimant;  les  deux  autres,  placés  extérieurement  à 
la  boite,  sont  en  rapport  avec  le  circuit  de  la  ligne. 
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En  outre  de  ces  organes  mécaniques^  le  récepteur  des 
télégraphes  Breguet  porte  sur  sa  boite  :  1*"  le  bouton  pédale 
destiné  à  ramener  à  la  main^  devant  le  repère^  TaiguiUe 
indicatrice;  2p  un  petit  cadran  circulaire  portant  50  divi- 
sions, et  dont  le  centre  est  traversé  par  un  axe  à  bout  carré 
en  rapport  avec  le  ressort  antagoniste.  En  tournant  d'un 
cAlé  ou  de  Tautre  cet  axe,  à  Faide  d'une  clef,  on  serre  ou 
Ton  desserre  ce  ressort.  Une  aiguille,  portée  par  cet  axe, 
indique  sur  le  cadran  les  divers  degrés  de  tension  qu'on  lui 
donne. 

Le  jeu  de  cet  appareil  se  devine  aisément  :  quand  Télectro- 
aimant  devient  actif,  le  levier  L  fait  incliner  à  gauche  la 
fourchette  d'échappement  qui  laisse  avancer  d'une  dent  le 
rochet  r;  quand,  au  contraire ,  cet  électro-aimant  devient 
inerte,  le  ressort  antagoniste  ramène  le  levier  L  vers  la 
droite  ainsi  que  la  fourchette  qui  laisse  alors  échapper  une 
seconde  dent,  et  ainsi  de  sm'tc. 

Dans  la  première  disposition  adoptée  par  M.  Breguet, 
rélectro-aimant  E  était  placé  au-dessous  et  demère  le  mou- 
vement d'horlogerie  ;  mais  plusieurs  considérations  de  con- 
struction l'ont  engagé  à  changer  cette  disposition  et  a 
adopter  celle  que  nous  venons  de  décrire. 

Dernièrement,  M.  Breguet  a  apporté  à  ces  appareils  deux 
perfectionnements  importants  qui  étaient  réclamés  depuis 
longtemps  dans  la  pratique  :  c'est,  d'une  part,  la  suppression 
du  fil  de  soie  du  ressort  antagoniste  qui  se  coupait  au  bout 
de  quelque  temps  de  service  de  l'appareil;  de  Tautre,  la 
possibilité  de  ramener  d'un  seul  coup  au  repère  l'aigaille 
indicatrice. 

Pour  éviter  l'emploi  du  fil  de  soie,  M.  Breguet  a  adapte 
au  treuil  sur  lequel  s'enroulait  primitivement  cette  soie  une 
espèce  de  roue  à  rebord  taillé  en  hélice.  Cette  roue  E^ 
fig.  20,  pi.  I,  appuyant  contre  un  levier  doublement  courbé 
ABC  D,  articulé  en  G,  n'a  qu'à  être  tournée  dans  le  sens  de 
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la  flèche  pour  que  le  bras  DC  de  ce  levier  s'élève  de  plus 
en  plus  et  pour  que  le  crochet  A^  auquel  est  attaché  le 
ressort  à  boudin,  recule  dans  le  même  rapport.  Par  cet  effets 
ce  ressort  peut  donc  être  tendu  ou  détendu  à  volonté  sans 
rintermédiaire  d'un  fil  de  soie. 

Pour  ramener  d'un  seul  coup  ou  par  saccades  Taiguille 
indicatrice  au  repère,  M.  Breguet  fait  réagir  sur  la  four- 
chette même  de  la  roue  d'échappement  un  piston  horizon- 
tal PP'  (fig.  2i,  pi.  I)  maintenu  à  l'état  normal  en  F  par 
un  ressort  à  boudin  R ,  mais  pouvant  être  repoussé  contre 
la  fourchette  C  au  moyen  d'un  compas  CD£  mis  en  mou- 
vement par  la  tige  A£  de  la  pédale.  Quand  cette  tige, 
reliée  d'ailleurs  au  levier  qui  agit  sur  l'armature  de  l'électro- 
aimant ,  ne  s'enfonce  qu'à  une  petite  profondeur,  elle  n'a 
d'eflFet  que  sur  le  levier  L,  fig.  18,  commandant  l'échappe- 
ment*; mais  si  on  l'enfonce  à  une  plus  grande  profondeur, 
elle  réagit  sur  le  levier  coudé  EDC  dont  la  branche  G,  en 
rencontrant  une  palette  I  portée  par  le  piston  PP',fait 
avancer  celui-ci  jusqu'à  un  butoir  d'arrêt  placé  à  distance 
convenable;  dans  ce  mouvement,  les  deux  branches  de 
la  fourchette  C  ont  été  repoussées  en  dehors  de  la  roue 
d'échappement;  celle-ci,  étant  dégagée,  a  pu  tourner  jus- 
qu'à ce  qu'une  cheville ,  portée  par  elle  et  correspondant 
au  point  de  repère ,  ait  rencontré  une  petite  palette  fixée 
sur  l'axe  d'oscillation  de  la  fourchette  C.  Alors  l'aiguille  in- 
dicatrice se  trouve  arrêtée  devant  la  division  qui  précède  le 
point  de  repère.  Elle  arrive  à  ce  point  quand  on  abandonne 
la  pédale  à  la  réaction  de  son  ressort  antagoniste,  réaction 
qui  relève  la  tige  AE  et  permet  à  la  fourchette  C  de  se 
replacer  devant  la  roue  d'échappement. 

Le  manipulateur  du  télégraphe  de  M.  Breguet  se  com- 
pose d'une  planche  de  forme  carrée  (fig.  17,  pi.  I)  sur  la- 
quelle est  monté ,  au  moyen  de  trois  colonnes ,  un  plateau 
circulaire  ou  cadran  de  laiton.  Ce  plateau  porte  sur  son 
n.  4 
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poartour  des  écbanerores  placées  en  regard  des  lettres  et 
des  nombres  que  Ton  a  gravés  sur  le  cadran,  en  deux  cir^ 
conférences  ;  une  manivelle  est  articulée  au  centre  du  plar 
teau  sur  un  axe  mobile  qui  porte  une  roue  horizontale.  Sur 
la  surface  supérieure  de  cette  roue,  et  près  de  sa  cîrconfé^ 
rence  est  creusée  une  gorge  sinueuse  dont  les  sinuosités 
sont  régulières,  et  en  nombre  égal  à  celui  des  signes  gravés 
sur  le  cadran.  Cette  roue  produit  par  son  mouvement  de 
rotation  le  mouvement  de  va-et-vient  du  levier  6  qui  oscille 
autour  du  centre  o  et  va  toucher  alternativement  les  contacts 
PF.  Pouir  un  tour  de  la  roue,  le  levier  b  fait  13  oscillations, 
c'est-à-dire  qu'il  est  13  fois  en  contact  avec  P  et  13  fois 
avec  P^. 

Dans  la  planche  sont  fixées  six  petites  pièces  de  cuivre, 
dites  gouttes  de  suif,  trois  à  droite,  trois  à  gauche  ;  ces 
deux  groupes  sont  séparés  par  une  bande  de  cuivre  portant 
les  mots  :  Communication  directe.  Il  y  a  de  plus  cinq  bornes 
de  enivre  où  s'attachent  les  fils  conducteurs  qui  relient  le 
manipulateur  au  récepteur,  d'une  part,  à  la  sonnerie  à  la 
terre,  et  à  la  pile  d'une  autre. 

Deux  conjoncteurs  à  ressort  où  s'attache  le  fil  de  Hgne, 
servent  à  mettre  en  contact  ce  dernier  avec  les  divers  élé- 
ments ci-dessus  désignés,  en  les  portant  sur  les  gouttes  de 
suif  T,  r,  S,  8^,  E,  E'. 

Une  des  colonnes  qui  supportent  le  cadran  est  reliée  mé- 
taliiquement  avec  la  goutte  EE^ 

La  borne  C  communique    avec        P^ 

La  borner  —  avec  T,  T^ 

La  borne  R  —         •  avec         p, 

La  borne  S'  —  avec  <Z. 

Les  gouttes  c,  (/,  c'^  communiquent  avec  la  com- 
munication directe. 
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P'oD  mtm  cOté,  la  borne  Jl  est  reliée  au  récepteur  ^t  la 
borne  ^  à  la  terr^. 

La  borne  C  correspond  au  pôle  positif  de  la  pile  dont  le 
pôle  négatif  communique  avec  le  sol  et  les  bornes  S,  S' 
sont  en  relation  chacune  avec  la  sonnerie. 

On  voit  enfin  qu'il  y  a  communication  immédiate  entre 
la  colonne  qui  correspond  à  ce  point  de  repère  et  celle  qui 
sert  de  centre  au  levier  L,  puisque  toutes  deux  sont  fixées 
sur  le  cadran. 

Toutes  les  fois  que  la  manivelle  du  manipulateur  est 
placée  sur  un  nombre  impair,  1,  3,  5,  7,  etc.j  le  levier  b 
est  en  contact  avec  P,  et  si,  au  contraire,  cette  manivelle 
est  sur  les  nombres  pairs  0,  2,  4,  etc.,  le  .contact  a  lieu 
avec  P'. 

M.  Breguet  a  fait  de  ce  télégraphe  un  appareil  portatif 
pour  les  convois  dont  nous  aurons  occasion  de  parler  dans  le 
prochain  chapitre,  et  dont  nous  donnons,  page  52,  la  re- 
présentation. 

La  sonnerie,  en  rapport  avec  ce  télégraphe  que  nous 
avons  représentée  fig.  19,  pi.  I,  se  compose  d'un  fort  mouve- 
ment d'horlogerie  ù  trois  mobiles,  dont  le  dernier  porte 
une  excentrique  E,  placée  en  dehors  des  platines,  et 
destinée  à  réagir  sur  le  marteau.  A  cet  effet,  cette  excen- 
trique est  reliée  par  une  petite  traverse  oi^  bielle  B,  à  Tex- 
trémité  de  la  tige  du  marteau  qui  elle-même  est  articulée 
enO. 

Par  ce  mécanisme,  le  mouvement  de  rotation  produit  par 
le  mécanisme  d'horlogerie ,  se  trouve  décomposé  en  un 
Mouvement  de  va-et-vient  rapide  qui  fait  frapper  le  marteau 
sur  les  deux  bords  opposés  du  timbre. 

Pour  dégager  le  mouvement  de  la  sonnerie  sous  Fin- 
Quence  électrique,  M.  Breguet  adapte  à  Texcentrique  E  un 
petit  levier  b  qui,  en  temps  ordinaire,  est  engagé  dans  une 
futaille  pratiquée  sur  un  re^rt  vertical  R.  Ce  ressprf  est 
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déclailchée  par  un  petit  levier  mis  en  mouvement  par  l'ar- 
mature de  rélectro-aimant. 

M.  Drescher  dit  qu'en  donnant  à  chaque  branche  de  ses 
électro-aimants  huit  pouces  de  longueur^  un  pouce  et  demi 
de  diamètre,  et  en  roulant  sur  chaque  bobine  600  tours  de 
fil^  ils  fonctionnent  très-bien  à  une  distance  de  20  lieues 
avec  six  éléments  de  Bunsen  ou  douze  de  Daniell. 

Télégraphe  de  M.  Paul  Garnier.  —  Ce  télégraphe  n'est 
autre  qu'un  télégraphe  de  démonstration  dans  lequel  le  ca- 
dran est  ndôbile^  et  dont  le  mouvement  est  facilité  par  l'in- 
termédiaire d  un  léger  contre-poids  réagissant  sur  l'axe 
même  de  la  roue  d'échappement^  au  moyen  d*une  poulie* 
Les  signaux  apparaissent  alors  dans  deux  guichets;  l'un 
pour  les  lettres^  l'autre  pour  lés  chiffres  et  un  signe  parti- 
culier indique  lequel  de  ces  deux  sortes  de  signaux  est 
transmis. 

Le  manipulateur  de  ce  télégraphe  se  compose  comme  le 
récepteur^  d'un  cadran  mobile  mis  en  jeu  par  une  roue  à 
rochet  et  un  encliquetage  correspondant  à  une  pédale.  En 
faisant  jouer  cette  pédale ,  on  fait  tourner  le  cadran  mo- 
bile jusqu'à  ce  que  les  lettres  qu'on  veut  transmetti*e  se 
présentent  dans  deux  petits  guichets  ménagés  au  repère  de 
Tappareil.  Un  interrupteur  fixé  derrière  ce  cadran^  re- 
produit les  fermetures  du  courant  nécessaires  pour  la  trans* 
mission  du  signal  designé. 

Télégraphe  à  cadran  de  M.  Froment,  —  L'appareil  de 
M.  Froment  se  distingue  principalement^  par  son  transmet- 
teur qui  est  mécanique  et  semblable  au  clavier  d'un  piano^ 
et  par  la  sûreté  du  jeu  de  son  récepteur  qui  peut  marcher 
sans  mouvement  d'horlogerie  au  moyen  d'un  simple  échap- 
pement à  ancre  analogue  à  celui  que  nous  avons  décrit  page 
3W,  l«r  voL 

Voici  en  quelques  mots  ^  en  quoi  consiste  l'ingénieux 
transmetteur  de  M.  Froment* 
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Un  axe  d'acier  horizontal  mû  par  un  mouvement  d'hor- 
logerie et  commandé  par  une  roue  à  rochet  d'un  nombre 
de  dents  égal  à  celui  des  signes  ou  lettres  qui  peuvent  être 
en^ployés,  porte  échelonnées  les  unes  à  côté  des  autres  et 
disposées  en  spirale,  des  chevilles  ou  butoirs  d'arrêt ,  dont 
le  nombre  et  la  position  sont  en  correspondance  parfaite 
avec  les  dents  de  la  roue  à  rochet.  Une  grande  traverse 
horizontale  dont  le  mouvement  ne  peut  s'efiFectuer  que  de 
haut  en  bas^  réagit  par  l'intermédiaire  d'un  cliquet  sur  cette 
roue  à  rochet  ;  mais  comme  à  Tétat  de  repos  cette  traverse 
est  repoussée  en  haut  par  un  ressort  antagoniste ,  l'encli- 
quetage  empêche  le  mouvement  d'horlogerie  d'entraîner 
l'axe  qui  porte  les  butoirs.  C'est  sur  cette  traverse  que 
viennent  s'appuyer  les  différentes  touches  du  clavier.  Ces 
touches,  à  bascule  comme  celles  d'un  piano,  sont  en  outre 
munies  de  butoirs  susceptibles  d'arrêter,  quand  elles  sont 
abaissées,  celles  des  chevilles  de  l'axe  mobile  qui  leur  cor- 
respondent. On  conçoit  alors  que  si  un  interrupteur  est 
placé  sur  cet  axe  mobile  ou  si  même  on  se  sert  de  la 
roue  à  rochet  comme  d'interrupteur,  il  suffira  d'appuyer  le 
doigt  sur  l'une  ou  l'autre  des  touches  pour  rendre  libre  le 
mouvement  d'horlogerie,  et  pour  qu'avant  de  se  trouver 
arrêté  de  nouveau ,  Taie  mobile  décrive  un  arc  plus  ou 
moins  grand  en  rapport  avec  la  position  de  la  cheville  qui 
doit  venir  en  prise.  Or,  comme  cet  arc  correspond  à  un 
certain  nombre  de  dents  de  la  roue  à  rochet,  on  se  trouve 
avoir  obtenu  ainsi  le  nombre  d'interruptions  du  courant  en 
rapport  avec  le  signal  transmis. 

La  figure  23,  pi.  I,  représente  le  télégraphe  de  M.  Fro- 
ment, tout  disposé  pour  une  station.  La  caisse  À6  contient 
le  mécanisme  du  transmetteur  et  le  clavier.  E  F  est  un  ca- 
cadran  dont  l'aiguille  marche  mécaniquement  en  même 
temps  que  l'axe  du  transmetteur  fonctionne,  et  sert  à 
contrôler  la  marche  de  ce  transmetteur.  Enfin  C  D  est  le 
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récepteur  dont  la  pédale  pour  ramener  Taiguille  au  repère 
se  voit  en  G.  / 

Xe  jeu  du  mécanisme  de  M.  Froment  est  réellement 
surprenant  ;  quels  que  soient  les  mouvements  que  Ton  ait 
exécutés  sur  le  clavier,  de  quelque  manière  qu'on  ait  abaissé 
les  touches,  dès  que  le  doigt  s'arrête  sur  Tune  d'elles,  la 
lettre  correspondante  apparaît  sur  le  cadran.  Les  appareils 
que  Ton  peut  voir  chez  notre  habile  et  savant  constructeur, 
fonctionnent  admirablement  bien  sans  mouvement  d'hor- 
logerie, mais  M.  Froment  en  a  disposé  d'autres  dans  lé 
même  système  qui  possèdent  ce  mécanisme  moteur,  pour 
fonctionner  à  grande  distance. 

Télégraphe  électrique  de  M,  Mouilleron.  —  Afin  d'éviter 
le  soin  de  régler,  suivant  Fintensité  du  courant,  la  tension 
du  ressort  antagoniste  dans  les  télégraphes  de  M.  Breguet 
ou  autres,  M.  Mouilleron  a  adapté  au  mécanisme  de  ces 
appareils,  le  système  régulateur  dont  nous  avons  dit  quel- 
ques mots  page  472, 1*^  vol.,  et  qui  est  représenté  flg.  24, 
pi.  I. 

Ce  régulateur  consiste  dans  un  petit  mécanisme  d'horlo- 
gerie mis  au  mouvement  par  un  barillet  D,  et  commandé 
par  un  électro-aimant  supplémentaire  B,  au  moyen  d'un 
échappement.  Le  fil  de  cet  électro-aimant  communique 
avec  celui  de  la  ligne,  et  partage  ainsi  le  courant  avec 
l'électro  -  aimant  du  télégraphe,  mais  sa  longueur  et  sa 
grosseur  sont  calculées  de  manière  à  présenter  une  très- 
grande  résistance. 

Le  mécanisme  d'horlogerie  a  pour  efiFet  de  mettre  en 
mouvement  deux  petites  poulies  C,  Ç/  sur  lesquelles  sont 
fixés  les  Qls  de  soie  des  ressorts  antagonistes  des  deux  àr- 
niatures.  Si  à  la  station  qui  transmet  on  fait  faire  au  ma- 
wpulateur  un  tour  de  cadran,  Télectro-aimant  B  dégagera 
vingtrsix  fois  l'échappement  du  régulateur,  et  par  consé- 
quent les  poulies  C  C^  auront  tourné  d'une  certaine  quan- 
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tité.  En  tournant^  elles  auront  serré  les  deux  ressorts  anta- 
gonistes. Mais  si  l'un  de  ces  ressorts^  celui  H  correspondant 
à  rélectro-aimant  B^  se  trouve  préalablement  tendu  beau- 
coup plus  fortement  que  l'autre^  il  arrivera  un  moment  où  la 
force  antagoniste  de  ce  ressort  surpassera  la  force  électro- 
magnétique de  rélectro-aimant  B^  et  où  par  conséquent 
réchappemeht  ne  fonctionnera  plus.  Cette  limite,  comme 
il  est  facile  de  le  comprendre,  dépendra  de  l'intensité  ou 
de  rénergie  du  courant.  Mais  tandis  que  le  ressort  H  aura 
paralysé  l'action  électro-magnétique  de  l'aimant  B,  celui 
du  télégraphe  qui  est  beaucoup  moins  tendu,  laissera  par- 
faitement fonctionner  cet  appareil,  et  celui-ci  continuera 
môme  désormais  à  bien  fonctionner,  car  Unertie  de  l'échap- 
pement du  régulateur  empêche  une  tension  plus  grande  de 
ce  dernier  ressort.  Si  donc  la  difiFérence  de  tension  initiale 
des  deux  ressorts  ou  leur  force  a  été  calculée  de  manière 
que  le  degré  de  tension  du  ressort  H  correspondant  à  Tar- 
rêt  du  régulateur  réponde  au  degré  de  tension  nécessaire 
pour  le  bon  fonctionnement  du  ressort  du  télégraphe, 
Tobjet  du  régulateur  aura  été  rempli ,  car  évidemment  ce 
degré  de  tension  dépendra  toujours  de  l'intensité  du  cou- 
rant. 

Pour  faire  fonctionner  ce  système  télégraphique,  il  faut 
4»  que  tous  les  soirs  après  le  service  de  la  correspondance, 
on  prenne  le  soin  de  détendre  le  ressort,  ce  que  Ton  fait  en 
tournant  les  deux  poulies,  sur  leur  axe  au  moyen  d'une 
clef;  2°  qu'avant  de  transmettre,  on  fasse  faire  plusieurs 
tours  au  manipulateur ,  afin  que  la  tension  des  deux  res- 
sorts arrive  au  degré  suffisant. 

Manipulateurs  de  télégraphes  à  cadran  dont  les  électro- 
aimants  sont  à  armatures  aimantées.— Système  de  M.  Gloese- 
ner.—c(  Tout  transmetteur  ou  manipulateur,  dit  M.  Gloese- 
ner,  doit,  pour  remplir  convenablement  son  objet,  être 
construit  de  telle  façon  :  !<>  qu'on  puisse  établir  le  courant. 
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Finterrompre,  en  changer  alternativement  la  direction,  le 
conduire  dans  les  fils  des  lignes  télégraphiques,  le  ramener 
de  terre  dans  l'appareil  pendant  qu'on  envoie  des  signaux, 
enfin  conduire  à  tout  instant ,  dans  un  récepteur  placé  à 
côté,  te  courant  de  la  station  qui  veut  parler  ;  2"  que  le  cor- 
respondant puisse,  sans  perte  de  temps  sensible,  couper  la 
parole  à  celui  qui  transmet  aussitôt  qu'il  n'a  pas  compris. 

a  Ces  conditions  peuvent  être  parfaitement  remplies  par 
quatre  modes  de  construction  essentiellement  diflférents 
qiie  je  vais  d'abord  décrire,  et  ensuite  discuter  successive- 
ment. 

et  1*»  Elles  sont  toutes  réalisées  dans  la  construction  du  chan- 
geur représenté  fig.  1,  pi.  II.  Sur  l'une  des  faces  d'un  disque 
circulaire  d'ivoire,  je  fixe  deux  larges  anneaux  de  cuivre 
concentriques,  et  sur  l'autre  un  disque  circulaire  de  lai- 
ton Y,  divisé  en  26  secteurs  égaux,  isolés  les  uns  des  autres 
par  des  espaces  vides  et  éJhancrés  de  chaque  côté  à  leur 
extrémité  interne  j  j'inscris  sur  l'un  des  secteurs  le  signe  + 
et  sur  chacun  des  autres  une  des  lettres  de  l'alphabet;  et, 
à  l'aide  de  petites  tiges  de  cuivre,  je  fais  communiquer  l'un 
des  anneaux  concentriques  avec  les  secteurs  pairs,  et 
l'autre  avec  les  secteurs  impairs.  Un  axe  A,  isolé  de  toutes 
parts,  qui  traverse  une  tablette  d'acajou  et  les  centres  des 
disques  dMvoire  et  de  laiton,  porte  une  aiguille  et  une 
manivelle  articulée  MMMN  munie  d'une  petite  cheville 
passant  dans  les  trous  qui  traversent  incomplètement  les 
secteurs.  Deux  lames  de  laiton  P  et  P',  communiquant  res- 
pectivement avec  les  deux  pôles  de  la  pile ,  sont  constam- 
ment en  contact  intime,  l'une  avec  l'anneau  de  cuivre 
intérieur,  l'autre  avec  l'extérieur,  quand  on  tourne  au 
moyen  de  la  manivelle  le  changeur  Y.  Autour  de  celui-ci 
est  fixé  un  anneau  plat  de  laiton  CC^C^^  sur  lequel  sont  gra- 
vées les  mômes  lettres  que  sur  les  secteurs.  Trois  ressorts 
d'acier  R,  R'  et  R^'  sont  adaptés  solidement  sur  la  môme 
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tablette  aux  points  0,(y,0''  :  R  communique  avec  le  fil  de 
la  ligne ,  R'  avec  la  terre  et  R^'  avec  un  récepteur  placé  à 
côté.  A  la  face  postérieure  de  chacun  de  ces  ressorts  j'a- 
juste avec  des  vis  trois  plaques  de  laiton  Q,Q%(y\  qui  sont 
destinées  à  assurer  le  contact  intime  des  ressorts  contre  les 
secteurs,  lorsqu'ils  exécutent  liteeinent  leurs  vibrations 
pendant  que  le  changeur  tourne  rapidement  autour  de  son 
axe  A.  Ils  doivent  tous  les  trois  se  plier  légèrement  et  frotter 
en  même  temps,  en  glissant,  contre  le  changeur,  afin  de 
recevoir  et  de  transmettre  aux  fils  conducteurs  le  courant 
électrique  avec  la  moindre  perte  possible;  il  faut,  en  outre, 
qu'ils  soient  disposés  de  façon  à  satisfaire  aux  conditions 
suivantes  : 

a  Les  ressorts  R  et  R^  pendant  que  le  changeur  tourne^ 
doivent  toucher  au  moins,  pendant  quelques  instants,  Tun 
un  secteur  pair,  Tautre  un  secteur  impair,  R^^  étant  isolé , 
afin  que  le  courant  de  la  pile  puisse  passer  uniquement 
dans  le  récepteur  de -la  station  éloignée.  Si  dans  ce  cas^ 
R^^  communiquait  aussi  pendant  un  seul  instant  avec  un 
des  secteurs ,  le  courant  de  la  pile  passerait  à  la  fois  dans 
les  récepteurs  de  la  station  qui  donne  et  de  celle  qui  reçoit, 
mais  principalement  dans  celui  de  la  première. 

«  Le  récepteur  de  la  station  qui  donne ,  communiquant 
par  les  deux  bouts  du  fil  de  ses  électro-aimants  avec  les  res- 
sorts R'  et  R'^,  ce  dernier  doit  toucher,  au  moins  pendant 
un  temps  très -court,  un  des  secteurs,  toutes  les  fois  que 
Tautre  ressort  R  communique  avec  le  changeur  par  un  des 
secteurs  du  même  nom ,  afin  que  le  courant  venant  de  la 
station  éloignée  puisse  passer  dans  le  récepteur,  et  qu'après 
chaque  lettre  transmise,  le  correspondant  puisse  au  besoin 
dire  promptement  qu'il  n'a  pas  compris. 

«  Lorsque  le  manipulateur  est  en  repos,  le  ressort  R^'doit 
communiquer  en  même  temps  que  R ,  avec  le  changeur,^ 
afin  que  le  correspondant  puisse  toujours  parler  à  volonté. 
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«  De  nombreuses  expériences  m'ont  démontré  que  le 
manipulateur  ci -dessus  remplit  exactement  sa  destination. 
Pour  reconnaître  si  le  courant  passe ,  on  place  à  chaque 
station  dans  le  circuit  un  multiplicateur  ou  une  boussole 
dont  les  aiguilles  dévient  sous  l'influence  du  plus  faible 
courant. 

«  A6n  de  pouvoir  couper  facilement  et  instantanément 
après  chaque  lettre  la  parole  à  celui  qui  parle  et  l'empêcher 
de  transmettre,  je  divise  en  deux  parties  la  palette  de  laiton 
qui  réunit  le  fil  de  la  ligne  au  ressort  R,  en  séparant  l'une 
de  l'autre  de  ^  à  5  millimètres,  et  au-dessous  d'elles  j'en 
fixe  une  autre  de  laiton  dans  la  tablette  d'acajou ,  de  telle 
sorte  qu'un  ressort  solide  la  soulève,  en  la  pressant  forte- 
ment contre  les  deux  parties  de  la  lame  coupée  en  deux, 
et  qu'à  l'aide  d'une  touche  de  clavier  adaptée  à  sa  face 
supérieure  on  puisse  l'abaisser.  Par  cfe  moyen  on  interrompt 
le  courant,  en  abaissant  la  touche,  et  on  le  rétablit  en  reti- 
rant la  main. 

a  Veut -on  interrompre  la  communication  et  indiquer 
qu'on  n'a  pas  compris?  il  suffit  d'abaisser  la  touche  instan- 
tanément; les  aiguilles  du  multiplicateur  de  la  station  qui 
parle,  comme  celles  de  la  station  qui  reçoit,  retournent 
immédiatement  à  leur  position  de  repos,  et  par  là  le  cor- 
respondant reconnaît  qu'on  n'a  pas  compris. 

<r  II  est  presque  inutile  de  dire  que,  pour  transmettre  des 
signaux,  on  saisit  la  manivelle  par  le  bras  N,  et  qu'on  tourne 
le  changeur  sur  son  support  en  l'arrêtant  un  instant,  lorsque 
son  aiguille  est  vis-à-vis  de  la  lettre  gravée  sur  l'anneau 
CC^C"  qu'on  veut  signaler.  Ensuite  on  continue  de  mouvoir 
le  changeur  et  d'arrêter  son  aiguille  pendant  un  quart  de 
seconde  devafat  la  lettre  qu'elle  doit  indiquer  après  la  pre- 
mière, et  ainsi  de  suite. 

«  2«  Le  second  mode  de  transmettre  des  signaux  consiste 
à  se  servir  du  changeur  uniquement  pour  renverser  alter- 
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nativement  la  direction  du  courant  (ou  pour  Tinterrompre 
dans  l'ancien  système  ),  et  le  conduire  dans  le  récepteur  de 
la  station  qui  donne ,  et  de  là  par  le  fil  de  la  ligne  dans 
celui  qui  reçoit.  Le  stationnaire,  en  faisant  tourner  le  chan- 
geur^ suit  d'un  œil  atteptif  Taiguille  indicatrice^  lui  fait  faire 
une  courte  pause  devant  la  lettre  qu'il  veut  signaler,  en 
arrêtant  le  changeur  un  instant,  puis  continue  de  mouvoir 
ce  dernier,  et,  par  suite,  à  faire  parcourir  à  Taiguille  la 
circonférence  du  cadran. 

(j  Si  les  deux  récepteurs  sont  semblables,  que  le  courant 
qui  anime  leurs  électro-aimants  ait  la  même  intensité  aux 
deux  stations  et  qu'aucune  cause  accidentelle  ne  dérange 
les  appareils,  le  stationnaire  peut  être  sûr  que  Taiguille  du 
récepteur  à  la  station  qui  reçoit,  n'indique  pas  d'autres  let^ 
très  que  celles  qu'il  voit  marcher  devant  lui. 

a  Quant  au  changeur,  on  peut  faire  usage  de  celui  que 
j'ai  décrit  plus  haut;  les  aiguilles  des  récepteurs  et  celle  du 
changeur  en  mouvement  se  trouveront  alors  toujours  sur 
la  même  lettre,  si  tout  se  passe  régulièrement,  et  les  indi- 
cations des  récepteurs  sont,  en  quelque  sorte,  contrôlées 
{)ar  celles  du  manipulateur.  Mais  on  peut  aussi  se  servir  du 
transmetteur  représenté  fig.  2,  et  dans  ce  cas,  on  fait 
jouer  d'une  main  la  touche  1,  et  de  l'autre  la  touche  2, 
mais  en  abaissant  toujours  alternativement  l'une  et  l'autre. 
Voici  comment  le  courant  est  conduit  successivement  dans 
les  deux  récepteurs  aux  deux  stations. 

((  Si  l'on  abaisse  la  touche  1,  le  cour^sint  passe  de  la  pile 
par  le  fil  m^^  m^  dans  la  lame  de  laiton  L  L,  traverse  le  bou- 
ton abaissé  et  communiquant  avec  le  fil  a  a\  entre  dans  le 
récepteur  X  de  la  première  station  au  point  Q^  en  sort  au 
point  S,  parcourt  le  fil  de  la  ligne,  entre  au  point  S^  dans  le 
récepteur  X^  de  la  seconde  station,  en  sort  au  point  T^  et 
revient  par  la  terre  et  par  le  fil  TQ^  au  point  6',  suit  le  fil 
b^  m,  passe  dans  le  bouton  abaissé  P,  dans  la  lame  U  V\ 
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isolé  en  M  de  LL^  et  retourne  dans  la  pile  par  le  fil  n'  n"  en 
contact  avec  la  lame  en  n^ 

a  Quand  on  abaisse  la  touche  %  le  courant  suit  le  Q|  m!'  m'j 
en  contact  avec  LL  au  point  tn! ^  arrive  au  bouton  abaissé 
6,  suit  le  fil  bb'y  traverse  Q^  puis  la  tçrre^j  entre  au  point 
T'  dans  le  fil  des  électro -aimants  du  récepteur  X^  en  sort 
au  point  S^^  passe  par  S  dans  le  fil  des  électro-aimants  de 
X,  enfin  revient  par  Q,  par  a',  par  P'  et  par  Je  fil  »'  %" 
dans  la  pile. 

«  Pour  transmettre  des  communications^  le  télégraphiste 
fait  jouer  alternativement  la  touche  1  et  la  touche  3.  Pen* 
dant  qu'il  opère^  il  suit  attentivement  le  mouvement  de 
Taiguille  indicatrice^  en  se  conformant  de  tous  points  à  ce 
que  j'ai  dit,  concernant  la  transmission  avec  le  manipula- 
teur précédent. 

a  3»  Le  troisième  mode  de  transmission  des  signaux  con- 
siste à  confier  l'opération  principale  à  Taction  du  courant 
de  la  pile.  On  fait  alors  jouer  les  deux  claviers  d'une  ma- 
nière particulière  qui  sera  exposée  plus  tard. 

a  4°  Le  quatrième  procédé  consiste  à  faire  mouvoir  le 
manipulateur  par  une  force  mécanique.  Au  lieu  d'agir  avec  la 
main  sur  celui  qui  est  représenté  fig.  1,  je  le  fais  tourner  à 
l'aide  d'un  fort  mouvement  d'horlogerie  pourvu  d'un  res- 
sort solide,  et  je  fais  réagir  sur  lui  un  transmetteur  à  clavier. 
«Ce  transmetteur  à  clavier  se  compose  d'un  fort  mouve- 
ment d'horlogerie  M  (fig.  3^  pi.  II),  fixé  dans  une  petite  boite 
B  et  réglé  par  un  volant;  il  peut  faire  un  tour  par  seconde  pen- 
dant vingt-quatre  heures,  sans  avoir  besoin  d'être  remonté. 
Sur  Taxe  de  ce  mouvement  on  ajuste  un  changeur  Y,  formé 
de  deux  disques  de  laiton  P  et  P^  de  même  diamètre,  paral- 
lèles et  isolés  Tun  de  l'autre,  portant  chacun  sur  leur  circon- 
férence treize  dents  de  môme  largeur  et  autant  d'espaces 
^des.  Ces  disques  sont  disposés  symétriquement  de  manière 
que  chaque  dent  de  l'un,  divise  en  deux  parties  égales  l'eç- 
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pace  vide  entre  deux  dents  de  l'autre ,  ej;  que  ces  dents 
forment  toutes  ensemble  un  contour  de  vingt-six  parties 
conductrices  également  espacées  et  parfaitement  isolées  les 
unes  des  autres. 

c(  Deux  ressorts  Z  et  U  recevant,  l'un  Télectricité  posi- 
tive et  Tautre  Télectricité  négative  de  la  pile,  communi- 
quent respectivement  avec  P  et  P',  et  trois  autres  ressorts 
ou  lames  d'acier  R,  R^  R''  sont  disposés  autour  du  chan- 
geur Y,  de  la  même  manière  que  pour  le  manipulateur  re- 
présenté fig.  1  ^  Les  secteurs  pairs  de  cette  figure  peuvent 
être  assimilés  aux  dents  du  disque  P^et  les  secteurs  impairs 
à  celles  du  disque  P',  et  réciproquement.  Le  ressort  R  com- 
munique avec  le  fil  de  la  ligne,  R'  avec  la  terre,  et  R''  avec 
le  récepteur  placé  à  côté  du  transmetteur  et  avec  la  terre. 
Les  ressorts  doivent  être  disposés  de  façon  à  remplir  les 
conditions  exposées  page  59.  R^^  ne  doit  jamais  communi- 
quer ni  avec  le  disque  supérieur,  ni  avec  l'inférieur,  pen- 
dant que  R  communique  avec  l'un  et  R^  avec  l'autre.  Mais 
en  revanche  ce  ressort  R'^  doit  communiquer  un  instant, 
soit  avec  le  disque  supérieur,  soit  avec  l'inférieur,  si  R 
communique  avec  le  même  disque,  pendant  que  R^  est 
isolé. 

c(  Le  clavier  circulaire  V  est  placé  au-dessus  du  changeur  Y. 
A  la  face  intérieure  du  couvercle  de  la  boîte  B,  j'adapte  un 
anneau  plat  de  laiton  sur  lequel  je  trace  une  circonférence 
de  cercle,  dont  le  centre  se  trouve  dans  Taxe  prolongé  du 
changeur.  Vingt-six  ressorts  d'acier  ajustés  sur  cette  cir- 
conférence par  un  de  leurs  bouts,  portent  à  l'autre  de  petites 
tiges  de  fer  qui  passent  à  travers  de  petites  ouvertures  per- 
cées dans  le  couvercle.  Je  visse  sur  ces  tiges  de  gros  boutons 

1.  Les  lettres  sur  les  secteurs  du  changeur  de  cette  figure  sont  utiles^ 
seulement  dans  le  cas  où  le  stationnaire  veut  amener  successivement  les 
lettres  à  indiquer  près  d'un  point  d'arrêt  fixé  devant  lui,  comme  cela  se 
pratique  encore  quelquefois. 
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de  laiton  sur  lesquels  jinscris  le  signe  +  et  les  vinut-cinq 
lettres  de  l'alphabet. 

a  Sur  I  aie  prolongé  des  changeurs,  je  fixe  deux  aiguilles 
ou  lames  en  laiton  N  et  N^  :  l'une  à  Tintérieur ,  l'autre  à 
l'extérieure  de  la  boite,  de  manière  à  ce  que  Taiguille  inté- 
rieure en  tournant  passe  librement  au-dessous  des  pieds  des 
touches  et  ne  soit  arrêtée  que  quand  Tune  ou  l'autre  de  ces 
touches  est  abaissée  ;  alors,  dans  le  même  instant,  Taiguille 
extérieure  N  se  trouve  vis-à-vis  de  la  lettre  que  porte  la 
touche  abaissée.  Les  deux  aiguilles  sont  adaptées  à  Taxe  du 
changeur,  de  telle  façon  que  tontes  les  fois  que  celle 
de  rintérieor  N'  est  arrêtée  par  le  pied  d'une  des  touches^ 
les  ressorts  R  et  R^^  communiquent  avec  Tun  des  disques 
P  et  P',  tandis  que  le  troisième  R'  isolé. 

«  Dans  cette  position  le  circuit  du  courant  de  la  pile  est 
rompu,  mais  le  stationnaire  peut  recevoir  des  nouvelles  de 
son  correspondant. 

a  Pour  faire  jouer  ou  pour  arrêter  le  télégraphe,  le  sta- 
tionnaire, sait  qu'en  abaissant  une  touche,  le  changeur  est 
immédiatement  ramené  au  repos  lorsque  les  aiguilles  sont 
venues  se  placer  vis-à-vis  de  cette  touche;  il  sait  aussi  que 
celle-ci  est  instantanément  soulevée  par  TinOuence  du  ressort 
sur  lequel  elle  repose  dès  qu'on  retire  la  main.  Enfin  il  sait 
qu'il  est  d'usage  de  ramener  toujours  les  aiguilles  du  trans- 
metteur et  du  récepteur  devant  le  signe  de  la  croix,  lors- 
que l'appareil  ne  travaille  pas.  On  maintient  le  manipula- 
temr  dans  cette  position  à  l'aide  d'une  petite  lame  d'a- 
cier fixée  près  de  cette  touche.  Retirer  la  lame  d'acier 
pomr  mettre  le  transmetteur  en  mouvement^  poser  succes- 
sivement la  main  sur  les  lettres  qu'on  veut  donner,  mais 
toujours  l'appuyer  sur  la  lettre  à  signaler  avant  que  de  la 
retirer  de  dessus  la  lettre  déjà  transmise,  est  en  définitive, 
il  n'est  pas  inutile  de  le  répéter,  toute  l'opération  du  sta- 
tionnaire ,  lorsque  le  manipulateur  est  à  clavier.  » 

n.  5 
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Systètne  télégraphique  de  M.  Glœsener  au  moyen  duquel 
les  signaux  peuvent  être  distribués  sur  deux  ou  trois  circon* 
férences  concentriques.  —  Ce  système  qui  permet  de  ré- 
duire à  huit  les  positions  différentes  que  prend  Taiguille 
d'un  télégraphe  à  cadran^  pour  la  désignation  des  lettres  de 
notre  alphabet,  nécessite  deux  mécanismes  :  un  récepteur 
à  mouvement  d'horlogerie  ordinaire  et  un  timbre  électro- 
magnétique marchant  sous  Tinfluence   d'une   armature 
aimantée.  La  disposition  de  ce  système  se  comprend  aisé- 
ment. Si  la  lettre  qu'on  a  voulu  transmettre  se  trouve  pla- 
cée sur  la  circonférence  intérieure  du  cadran,  sa  désigna- 
tion s'effectue  comme  à  l'ordinaire,  c'est-à-dire  par  l'arrêt 
momentané  de  Taiguille  indicatrice  ;  mais  si  elle  se  trouve 
sur  la  circonférence  moyenne  ou  sur  la  circonférence  eité- 
rieure,  l'action  du  manipulateur  qui  doit  réagir  sur  elle, 
doit  faire  intervenir  en  ce  moment  le  mécanisme  du 
timbre,  et  en  conséquence  renverser  le  sens  du  courant. 
Un  seul  coup  frappé  sur  le  timbre  indiquera  que  le  signal 
pointé  appartient  à  la  circonférence  moyenne;  deux  coups 
indiqueront  que  le  signal  doit  être  lu  sur  la  troisième  cir- 
conférence. Pour  obtenir  cet  effet,  on  peut  employer  un 
manipulateur  analogue  à  celui  que  j'ai  décrit  page  273, 
1"  vol.  Celui  que  M.  Glœsener  indique  est  plus  compliqué, 
en  ce  qu'il  nécessite  deux  appareils  :  un  manipulateur  ordi- 
naire et  un  commutateur  à  renversement  de  pôles;  il  pré- 
sente de  plus  l'inconvénient  de  faire  avancer  Taiguille,  par 
le  seul  fait  de  la  mise  en  action  du  timbre,  ce  qui  n'a  pas 
lieu  avec  mon  manipulateur,  quand  on  n'emploie  que  deux 
circonférences  indicatrices  et  quand  les  lettres  impaires 
occupent  la  circonférence  intérieure.  Pour  peu  qu'on  se 
repoite  à  la  description  que  nous  avons  donnée  de  ce  ma- 
nipulateur, on  comprendra  aisément  que  tant  qu'on  tour- 
nera la  manivelle  B,  fig.  14,  pi.  IV,  1"  vol.,  l'aiguille  du 
récepteur  fonctionnera  comme  avec  un  manipulateur  ordl- 
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naire;  lïiarâ  aussitèt  qu'on  appuiera  sur  l*une  des  touches  F^ 
ce  qui  arrivera  quand  la  lettre  désignée  sera  d'ordre  pair, 
la  manivelle  B  sera  arrêtée,  et  par  ce  seul  fait  le  courant 
étant  renversé  mettra  en  action  le  timbre  en  même  temps 
qu'il  fera  avancer  l'aiguille  du  récepteur  devant  la  lettre 
désignée. 

Il  est  inutile  de  dire  que  le  timbre  peut  être  remplacé 
par  un  index  quelconque,  pourvu  que  son  apparition  soit 
provoquée  par  une  réaction  électrique  inverse  à  celle  qui 
détermine  la  marche  normale  du  télégraphe. 

Système  de  télégraphe  à  cadran  dans  lequel  Paiguillepent 
avancer  y  rétrograder  et  osciller  à  la  volonté  du  télégraphiste 
—  de  M.  Glœsener. — Ce  système  marche  sous  l'influence 
seule  de  l'action  mécanique  du  courant;  en  conséquence, 
il  n'est  guère  susceptible  d'application  sur  les  lignes  télé- 
graphiques un  peu  longues.  C'est  à  proprement  parler  un 
télégraphe  de  démonstration  à  cadran  dont  l'axe  portant 
les  aiguilles  se  trouve  pourvu  de  trois  rochets  au  lieu  d'un. 
Sur  deux  de  ces  rochets  réagissent  des  encliquetages  mis  en 
mouvement  par  %es  électro-aimants  à  anqatùres  aimantées, 
interposés  daî)S  ijn  même  circuit.  Cesélectros  sont  disposés 
de  {manière  que  quand  Tune  des  armature^  est  attirée  pour 
un  certain  sens  du  courant,  l'autre  soit  repoussée,  et  réci- 
proçpiement.  C'est  sur  le  troisième  rochetque  réagissent  les 
cli(]uets  4e  retien  nécessaires  pour  assurer  lam.arcHie  du  sys- 
tème ;  seulement  les  dents  de  ce  rpchet,  au  liep  d'être  poin- 
tues, sont  carrées.  Avec  cette  disposition  on  comprend  que 
si  deux  biseaux  rigides  se  trouvent  disposés  au-âessus  des 
cliquets  d'impulsion  de  manière  à  les  écarter  de  leurs  ro- 
chets respectifs  lorsqu'ils  sont  en  repos ,  il  suffira  de  faire 
réagir  sur  les  éleptro-aimants  un  manipulateur  ^  renverse- 
ment de  pôles,  pour  que  toutes  les  fermetures  de  courant 
opérées  dai)s  un  mêipe  sens  fassent  successivement  tourner 
l'un  des  rochets,  et  pour  que  toutes  les  fermetures  de  ce 
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même  courant  opérées  en  sens  contraire  réagissent  sur 
l'autre  rochet.  Un  pareil  manipulateur  est^  du  reste^  assez 
simple  à  construire. 

Télégraphe  silencieux  de  M.  Breguet.  —  Quand  on  veut 
correspondre  directement  d'une  station  à  une  autre,  sans 
que  les  stations  intermédiaires  prennent  part  à  la  dépêche^ 
et  sans  employer  d'appareils  silencieux  (appareils  que  nous 
décrirons  plus  tard),  il  devient  essentiel  de  faire  intervenir 
une  action  physique  qui  fasse  que  le  moyen  propre  à  faire 
marcher  l'un  des  télégraphes  ne  puisse  convenir  aux  autres. 
Or,  le  moyen  d'arriver  à  ce  but  est  fourni  diiectement  par 
les  armatures  aimantées.  Supposons,  en  effets  que  sans  rien 
changer  au  mécanisme  des  appareils  actuels,  on  substitue 
seulement  aux  armatures  de  fer  doux  des  armatures  aiman- 
tées, dont  les  pôles  soient  disposés  dans  les  appareils  d'une 
manière  diamétralement  opposée  aux  stations  extrêmes  et 
aux  stations  intermédiaires,  on  comprendra  que  si  le  cou- 
rant marche  dans  le  circuit,  de  manière  à  attirer  les  arma- 
tures des  appareils  des  stations  extrêmes ,  ce  courant ,  ré- 
agissant sur  les  appareils  des  stations  inteimédiaires^  n'aura 
d'effet  que  dans  le  sens  de  la  répulsion.  Or,  comme  les  ar- 
matures se  trouvent  alors  butées  sous  Tinfluence  de  leur 
ressort  antagoniste,  elles  ne  bougent  pas.  Donc,  les  deux 
stations  extrêmes  seules  peuvent  alors  parler;  mais  si  on 
change  le  sens  du  courant,  les  réactions  magnétiques  deve- 
nant immédiatement  opposées,  le  contraire  a  lieu,  et  ce 
sont  les  stations  intermédiaires  qui  se  trouvent  en  relation 
avec  l'une  ou  l'autre  des  stations  extrêmes. 

Ce  système  peut  avoir  beaucoup  d'avantages  pour  les 
petites  distances  télégraphiques,  mais,  à  cause  des  bifurca- 
tions qu'il  nécessite,  et  de  la  nécessité  des  relais  pour  de 
longues  distances  à  franchir,  les  relais  silencieux  sont  pré- 
férables. Néanmoins ,  il  est  beaucoup  de  cas  particuliers, 
et  surtout  beaucoup  d'instruments ,  teb  que  les  sonneries 
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électriqaes,  les  appareils  à  signaux,  etc.,  pour  lesquels  le 
système  de  M.  Breguet  peut  être  employé  avec  beaucoup 
d'avantages. 

Télégraphe  magnéto-électrique  de  M,  Lippens,  —  L'appli- 
cation des  courants  dinduction  à  la  marche  des  appareils 
télégraphiques  n'est  pas  nouvelle.  En  1835,  MM.  Gauss  et 
Weber  avaient  eu  recours  à  ce  moyen  pour  faire  fonctionner 
leur  télégraphe,  et  nous  avons  vu  page  14,  que  M.  Steinheil 
n'avait  pas  employé  d'autres  courants  dans  les  expériences 
faites  à  Munich  avec  son  télégraphe  d'essai.  En  1840, 
M.  Wheatstone  combina  ses  télégraphes  électro-magné- 
tiques, soit  à  aiguilles,  soit  à  cadran,  de  manière  à  pouvoir 
fonctionner  sous  Tinfluence  d'un  manipulateur  générateur^ 
consistant  dans  une  espèce  de  machine  de  Clarke,  donnant 
un  certain  nombre  de  courants  induits  pour  chaque  tour  du 
manipulateur.  Enfin  M.  Glœsener  en  1848,  fit  construire  et 
expérimenter  un  appareil  télégraphique  perfectionné  sui- 
vant son  système,  mais  marchant  également  sous  Tin- 
fluence  de  courants  d'induction.  Ce  n'est  donc   pas  à 
H.  Lippens ,  qu'appartient  en  aucune  façon  l'idée  d'avoir 
appliqué  les  courants  d'induction  aux  télégraphes  à  cadran, 
et  je  ne  comprends  pas  trop  le  rapport  flatteur  fait  sur  ce 
télégraphe  par  M.  Devaux  à  l'académie  des  sciences  de 
Bruxelles,  d'autant  plus  que  ce  télégraphe  n'a  pas  réalisé, 
suivant  M.  Glœsener,  les  résultats  que  le  rapport  de  M.  De- 
vaux  avait  promis. 

Dans  ce  télégraphe  qui  marche  du  reste,  sans  mouve- 
ment d'horlogerie,  le  jeu  de  la  fourchette  d'échappement 
est  conomandépar  un  système  de  deux  électro-aimants,  dont 
l'armature  commune  qui  est  en  relation  avec  cette  four- 
chette est  aimantée.  Il  en  résulte  que  ce  télégraphe  exacte- 
ment semblable  à  celui  de  M.  Glœsener  fonctionne  sans 
ressorts  antagonistes.  Quant  au  manipulateur,  M.  Lippens 
a  modifié  un  peu  celui  de  M.  Wheatstone ,  en  faisant 
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usage  d'une  bobine  fixe,  et  en  rendant  seulement  mobile 
l'armature  de  fer  doux  intérieure,  munie  de  parties  plus 
prédominantes  que  les  autres,  lesquelles  passent  devant  lés 
pôles  de  forts  aimants  fixes.  Lorsque  ces  armatures  mo- 
biles s'aimantent  ainsi  par  influence,  les  courants  induits 
dans  la  bobine  ûie  réagissent  sur  le  récepteur. 

Télégraphe  prussien  de  MM.  Siemens  et  Halske.  —  Ce 
système  télégraphique  n*est,  à  proprement  parler ,  qu'un 
rhéotome  de  de  Larive^  disposé  de  manière  à  ce  que  les  vi- 
brations de  l'armature  suffisamment  amplifiées  par  un  bras 
de  levier  un  peu  long,  puissent  mettre  en  mouvement  de 
rotation  continu  et  régulier^  une  roue  à  rochet.  C'est  en  un 
poti  le  système  de  remontoir  de  M;  Froment  que  nous 
avons  décrit  page  325^  1'"'  vol.,  moins  le  limaçon  et  la  bas- 
cule qui  s'y  trouve  appuyée.  Ce  télégraphe  que  M.  Sie- 
mens a»  selon  nous,  compliqué  ihutilement  i  est  représenté 
fig;  ki  pi.  IL 

EËest  l'électro-aimant  commandant  le  mouvement  du 
rhéotome  et  de  la  roue  à  rochet.  Il  a  la  forme  que  nous 
avons  décrite  page  213^  i""'  vol.,  et  son  armature  AA  porte 
deux  leviers  ^  l'un  L  L  à  l'extrémité  duquel  est  articulé  le 
crochet  d'impulsion  t,  l'autre  sur  lequel  réagit  le  ressort 
antagoniste  B.  Ce  ressort  a  sa  tension  réglée  au  moyen 
d'unécrou  mobile  «,  dont  la  vis  est  munie  d'un  carré  à  clef. 
Le  levier  LL  oscille  entre  deux  appendices  métalliques 
a,  a^  appartenant  à  un  levier  horizontal  N  N^  que  M.  Sie- 
mens a  désigné  sous  le  nom  de  navette,  et  qui  pivote  par 
l'une  de  ses  extrémités,  sur  un  axe  vertical  soutenu  en  8 
par  un  poiit.  Cette  navette,  pour  ne  pas  avoir  ses  mou- 
vements trop  libres ,  porte  à  son  extrémité  libre  un  petit 
pied  W  qui  frotte  sur  la  platine  de  l'appareil  ;  une  pièce 
isolante  en  agate  m,  placée  transversalement  sur  le  levier 
LLi  transmet  à  la  navette,  par  son  contact  avec  les  appen- 
dice a,  a^  les  mouvements  imprimés  à  ce  levier ,  mou- 
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vem^Dts  qui  sont  limités  par  deux  butoirs  d'arrêt  P^  P^. 

La  roue  à  rochet  V  soutetiue  dans  une  position  horizon* 
taie  par  l'intermédiaire  d^un  pont  U  V,  a  ses  dents  taillées 
sur  le  côté.  Son  jeu  est  assuré  par  deux  cliquets  ^  l'un  de 
reiien  fixé  en  i'i  Tautre  d'arrêt  tf'  porté  par  le  levier  L  L, 
Ce  dernier  est  rigide,  et  s'oppose  à  ce  que  deux  dents  puis- 
sent passer  à  la  fois  sous  l'influence  de  l'impulsion  commu-^ 
niquée  à  la  roue  par  le  crochet  t.  Nous  verrons  bientôt  au 
chapitre  de  l'horlogerie  électrique,  que  ces  cliquets  d'ar- 
rêt que  les  horlogers  appellent  butoirs  dé  sûreté^  sont  in* 
dispensables  pour  un  bon  échappement  sans  fourchette 
d'encliquetage.  , 

Enfin  les  communications  électriques  sont  établies  de 
manière  que  l'électro-aimant  Ë  E^  conununique  d'un  côté  à 
l'un  des  pôles  de  la  pile,  et  de  l'autre  au  butoir  P,  tandis 
que  le  second  pôle  est  en  rapport  avec  le  support  S.  Pour 
peu  que  l'on  considère  la  marche  du  courant,  on  comprendra 
immédiatement,  que  toutes  les  fois  que  le  levier  LL  solli- 
cité par  le  ressort  antagoniste  R^  mettra  en  contact  rap-> 
pendice  a  avec  le  butoir  P,  le  courant  sera  fermé  ^ans 
ï'éiectro-aimant  ££,et  Tarmature  A  A  cédant  à  Tattraction 
magnétique  fera  basculer  le  levier  LL.  Celui-ci  étant  sou- 
levé, rencontrera  bientôt  l'appendice  a\  et  par  son  inter- 
médiaire, repoussera  la  navette  contre  le  butoir  P^  Peu-* 
dant  ce  mouvement ,  le  crochet  t  sera  remonté  au-dessus 
d'une  dent  du  rochet,  et  le  cliquet  d'arrêt  i^'  aura  dégagé 
le  rochet  lui-même  qui  ne  sera  plus  maintenu  que  par  le 
cliquet  de  retien  i'  ;  mais  lorsque  la  navette  aura  été  ainû 
entraînée,  le  courant  sera  rompu  à  travers  Télectro-aimant^ 
et  le  levier  L  L>  cédant  à  Faction  de  ressort  antagoniste,  re- 
portera l'appendice  a  contre  le  butoir  P,  mouvement  qui 
auria  pour  effet  Téchappement  de  la  dent  du  rochet  qui  était 
en  prise,  Tarrêt  forcé  du  rochet  par  le  cliiiuet  t'\  et  une 
fermeture  nouvelle  du  courant.  Cette  fermeture  provoquera 
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de  nouveau  le  soulèvement  du  levier  L  L,  et  les  effets  que 
nous  avons  étudiés  se  reproduiront  ainsi  indéfiniment,  tant 
que  l'appareil  restera  en  rapport  avec  la  pile.  Si  donc  une 
aiguille  est  fixée  sur  le  prolongement  de  Taxe  de  la  roue  à 
rochet ,  elle  accomplira  un  nombre  indéfini  de  révolutions 
autour  du  cadran ,  révolutions  qui  seront  exactement  répé- 
tées aux  mômes  instants  par  les  aiguilles  de  tous  les  autres 
appareils  interposés  dans  le  môme  circuit. 

La  sonnerie  en  rapport  avec  ce  télégraphe,  est  exacte- 
ment fondée  sur  le  même  principe  que  le  télégraphe  lui- 
même.  Comme  lui,  elle  possède  un  électro-aimant  BB,  dont 
Varmature  porte  deux  leviers,  l'un  H,  soumettant  le  sys- 
tème à  la  réaction  d'un  ressort  antagoniste ,  Tautre  G  réa- 
gissant sur  une  seconde  navette  nin!\  seulement  cette  na- 
vette qui  a  la  forme  d'un  compas  est  disposée  de  manière 
à  n'accomplir  qu'un  très-petit  mouvement.  £n  outre  de  ces 
deux  leviers,  cette  armature  en  porte  un  troisième  K  (  ter- 
miné par  une  espèce  de  crosse)  qui  se  trouve  à  portée  d'un 
timbre  T,  et  qui  frappe  sur  le  timbre  lorsque  Tarmature  de 
l'électro-aimant  entre  en  vibration. 

Le  transmetteur  de  cet  appareil  comme  celui  du  télé- 
graphe de  Drescher,  consiste  dans  une  série  de  touches  à 
ressort  placées  circulairement  autour  du  cadran ,  et  dont 
les  extrémités  'intérieures  portent  une  palette  susceptible^ 
étant  abaissée,  d'arrêter  une  forte  aiguille  fixée  parallèle- 
ment à  l'aiguille  indicatrice  sur  l'axe  du  rochet  Y.  Par  cet 
arrêt,  la  navette  NN'  ne  peut  plus  toucher  le  butoir  P,  et 
le  courant  se  trouve  ainsi  rompu  sur  toute  la  ligne ,  ce  qui 
empêche  les  autres  appareils  interposés  dans  le  même  cir- 
cuit de  continuer  leur  marche.  Comme  cette  marche  est 
synchronique  pour  tous  ces  appareils,  il  suffira  donc,  pour 
envoyer  un  signal,  d'arrêter  à  la  station  qui  transmet 
l'aiguille  indicatrice  du  télégraphe,  au  moment  où  elle 
va  arriver  devant  ce  signal.  Or,  l'on  obtient  ce  résultat 
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en  poussant  la  toaahe  à  ressort  correspondante  au  même 
signal. 

Dans  la  disposition  qu'ont  adoptée  MM.  Siemens  et 
Halske,  la  sonnerie  de  l'appareil  est  interposée  dans  le 
même  circuit  que  le  télégraphe  lui-même  ;  et  pour  l'empê- 
cher de  marcher  lorsque  le  télégraphe  fonctionne,  il  suffit 
de  la  retirer  du  circuit  au  moyen  d'un  commutateur.  Mais 
pour  que  les  télégraphes  puissent  être  toujours  en  état 
d'entrer  en  mouvement  synchronique,  il  importe  qu'ils  ne 
puissent  être  mis  en  marche  alors  que  la  sonnerie  fonc- 
tionne. Or,  pour  arriver  à  ce  résultat,  il  faut  nécessaire- 
ment que  les  ressorts  antagonistes  des  deux  mécanismes 
aient  une  tension  différente,  et  que  cette  tension  soit  suf- 
fiisante  pour  paralyser  le  mouvement  du  télégraphe  lorsque 
la  sonnerie  sonne.  JMgnore  comment  M.  Siemens  rend  ses 
télégraphes  actifs  après  que  la  sonnerie  est  retirée  du  cir- 
cuit. Est-ce  par  l'effet  de  la  moindre  résistance  apportée  à 
la  transmission  du  courant,  par  suite  de  la  suppression  de 
la  sonnerie?  Est-ce  par  l'addition  de  quelques  éléments  à  la 
pile?  Est-ce  par  le  relâchement  des  ressorts  antagonistes? 
Les  renseignements  que  je  possède  ne  sont  pas  suffisam- 
ment clairs  à  cet  égard.  Toujours  est-il  qu'è  ce  système  on 
pourrait  substituer  le  suivant,  qui  me  semble  présenter 
pins  de  garanties  et  exiger  moins  de  force  de  la  part  de 
l'action  électro-magnétique. 

Dans  ce  système,  les  sonneries  des  stations,  en  temps' de 
ïepos,  sont  seules  interposées  dans  le  circuit.  Quand  l'une 
tJe  ces  stations  veut  parler,  le  stationnaire  retire  la  sonne- 
xie  du  circuit  et  lui  substitue  son  télégraphe  et  sa  pile,  ce 
qu'il  fait  à  l'aide  d'un  simple  commutateur  à  double  con- 
tact. L'appareil  télégraphique  se  trouve  mis  alors  en  mou- 
vement conjointement  avec  la  sonnerie  de  la  station  cor- 
respondante; quand  l'aiguille  du  télégraphe  se  trouve  avoir 
ainsi  accompli  un  tour  ou  plusieurs  tours  de  cadran,  on 


74  télégraphie:  électrique. 

arrête  Faiguilie  au  repère,  et  on  interrompt  la  communica- 
tion avec  la  pile  en  complétant  le  circuit  de  la  ligne  à  tra- 
vers l'appareil  télégraphique,  opération  qui  se  fait  d'un  seul 
coup  à  l'aide  d*un  second  commutateur  à  double  contact. 
Alors  remployé  de  la  station  qui  doit  recevoir  la  dépêche, 
averti  par  sa  sonnerie^  la  retire  du  circuit  et  lui  substitue 
son  télégraphe  et  sa  pile.  Par  cette  substitution,  le  télé- 
graphe de  la  première  station  est  mis  en  mouvement,  et 
celle-ci  est  prévenue  dès  lors  qu'elle  peut  envoyer  sa  dé- 
pêche. 

Avec  ce  système  de  correspendance  la  station,  qui  parle 
réagit  sur  le  courant  de  la  station  qui  reçoit  et  réciproque- 
ment. 

La  marche  normale  du  télégraphe  de  M.  Siemens  est 
celle  où  Taiguille  parcourt  par  seconde  la  demi-circonfé« 
rencedu  cadran  ou  passe  en  une  seconde  devant  15  signaux^ 
a  On  obtient  cette  vitesse,  dit  M.  Siemens,  avec  une  pile 
a  de  5  couples  de  Daniell  ;  une  pile  de  25  couples  avec  les 
a  fils  souterrains  fait  très-bien  marcher  les  appareils  sur 
«  une  longueur  de  4*00  kilomètres  environ.  «Quoi  qu'en  dise 
M.  Siemens,  quoi  qu'en  dise  M.  Pouillet  qui  a  fait  sur  cet 
appareil  un  rapport  peut-être  un  peu  trop  favorable,  un  fait 
certain,  c'est  qu'on  a  du  Tabandonner  même  en  Allemagne 
où  il  avait  été  tant  vanté,  même  en  Prusse  où  on  l'avait 
établi  sur  plusieurs  lignes. 

M.  Siemens  a  cherché  à  rendre  son  télégraphe  plus  sen- 
sible au  moyen  de  relais  analogues  à  ceux  que  nous  avons 
décrits  page  285^  l""^  vol.  Ces  relais  se  trouvent  reliés  auK 
appareils  télégraphiques  et  aux  sonneries,  de  manière  que 
les  contacts  opérés  par  les  navettes,  au  lieu  de  réagir  di- 
rectement sur  les  électro-aimants  qui  en  commandent  la 
marche,  ne  réagissent  sur  eux  que  par  l'intermédiaire  du 
relais.  Cette  disposition  est  très-simple  à  effectuer,  puis- 
qu'il ne  s'agit  pour  cela  que  de  réunir  le  pont  S  (Qg.  4),  a 
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l'électro-aimant  du  relais^  en  interposant  d'ailleurs  ce  méitie 
électro-aimant,  ainsi  que  le  butoir  P  dans  le  circuit  de  la 
ligne  et  de  mettre  en  rapport  Télectro-aimant  SE  avec  la 
pile  locale  et  les  contacts  du  relais. 

Télégraphe  du  docteur  Kramer,  —  Le  télégraphe  du 
docteur  Kramer^  comme  celui  de  M.  Siemens,  est  à  mou- 
vement électrO'Synchronique;  seulement  c'est  un  méca- 
nisme d^horlogerie  qui  fait  les  frais  du  mouvement,  et  un 
échappement  à  chevilles  qui  commande  ce  mécanisme^ 
L'organe  rhéotomique  qui  interrompt  et  ferme  successive- 
ment le  courant^  au  lieu  de  dépendre  du  système  électro- 
magnétique^ est  mis  en  action  par  une  roue  à  rochet  montée 
sur  le  même  axe  que  la  roue  d'échappement  et  cette  roue^  au 
moment  de  chaque  échappement  de  dent  sépare  une  lame  de 
ressort  d'un  butoir  de  contact  pour  rétablir  la  conmiunica- 
tion  aussitôt  après.  11  résulte  de  cette  disposition  une  série 
de  vibrations^  de  la  part  de  l'armature  de  l' électro-aimant 
commandant  Téchappement ,  qui  permet  le  mouvement 
continuel  et  saccadé  de  Taiguille  indicatrice  autour  du  ca- 
dran. Pour  signaler  telle  ou  telle  des  lettres  qui  sont  in- 
scrites sur  ce  cadran ,  il  ne  s'agit  donc  que  d'arrêter  cette 
aiguille  devant  cette  lettre,  précisément  au  moment  où  la 
disjonction  du  courant  est  effectuée.  Comme  les  appareils 
des  diverses  stations  sont  interposées  dans  des  circuits  lo- 
eaux  dépendant  d'un  circuit  principal  sur  lequel  réagit 
l'interrupteur  rhéotomique;  cette  rupture  du  courant 
suffit  pour  arrêter  tous  ces  appareils  devant  le  même  signe. 
Pour  obtenir  cet  arrêt  de  l'aiguille  indicatrice,  des  touches 
à  ressort  ont  été  placées,  comme  dans  la  télégraphie  Sie- 
mens autour  du  cadran,  et  devant  les  différentes  lettres  ou 
signaux  qu'il  s'agit  de  transmettre. 

Dans  ce  système  télégraphique,  le  cadran  et  ses  touches 
au  lieu  d'être  placé  horizontalement  comme  dans  le  sys- 
tème précédent,  est  disposé  verticalement. 
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^Télégraphe  à  mouvement  synchronique  de  M.  Gloesener. 
~  M.  Gloesener  a  aussi  combiné  un  système  télégraphique 
à  mouvements  synchroniques  dont  le  principe  est  à  peu  près 
le  même  que  celui  du  télégraphe  précédent.  La  seule  parti- 
cularité que  présente  ce  télégraphe  par  rapport  à  ceux  du 
même  genre  que  nous  avons  décrits,  c*est  qu'il  marche 
sous  rinfluence  d'attractions  électro-magnétiques  sans  réac- 
tion secondaire  de  ressorts  antagonistes  :  à  cet  effet,  les  deux 
lames  de  l'ancre  d'échappement  (de  M.  Breguet)  qui  com- 
mande le  mouvement  d'horlogerie,  sont  isolées  l'une  de 
l'autre  et  sont  reliées  séparément  avec  deux  électro-aimants 
dont  les  pôles  sont  placés  en  regard  les  uns  des  autres,  et 
qui  ont  une  armature  commune  dont  les  mouvements  réa- 
gissent sur  l'ancre  d'échappement  lui-même.  Le  courant 
est  distribué  dans  ces  électro-aimants  par  la  roue  d'échap- 
pement et  les  branches  de  l'ancre  qui  la  commande.  Par 
conséquent,  quand  c'est  la  branche  a  qui  se  trouve  en  con- 
tact avec  cette  roue ,  c'est  Télectro-aimant  A  qui  réagit  et 
qui  tend  à  dégager  cette  dernière  :  quand  cette  roue  échappe, 
le  courant  se  trouve  rompu  mais  bientôt  elle  se  trouve  mise 
en  contact  avec  la  branche  b  de  Tancre  qui  reporte  le  cou- 
rant dans  l'électro- aimant  B.  Celui-ci  réagit  en  sens  con- 
traire de  rélectro- aimant  A,  de  sorte  qu'il  se  produit  une 
vibration  rhéotomique  qui  imprime  à  l'appareil  une  très- 
grande  vitesse  de  rotation  et  permet,  en  interposant  deux 
ou  plusieurs  appareils  dans  un  môme  circuit ,  de  les  faire 
marcher  synchroniquement. 

Pour  arrêter  les  aiguilles  devant  un  signal  convenu ,  il 
suflit,  comme  on  le  comprend  aisément,  de  disposer  les 
leviers  d'arrêt  de  l'aiguille  de  manière  que  celle-ci  soit' 
butée  au  moment  où  la  roue  d'échappement  abandonne  la 
palette  qui  la  retenait.  De  cette  manière,  en  effet,  le  courant 
se  trouve  forcément  coupé.  Sans  doute,  à  la  station  qui 
reçoit,  l'aiguille  ne  se  trouve  pas  ainsi  arrêtée  au  milieu 


TÉLÉGRAPHIE   ÉLECTRIQUE.  77 

d*un  échappement;  mais  lorsque  celui-ci  est  accompli,  le 
courant  qui/^sans  Farrét  de  Taiguille  à  la  station  qui  trans- 
met^ aurait  continué  à  entretenir  la  marche  du  récepteur, 
se  trouve  coupé  et  ne  peut  plus  réagir. 

Comme  principe,  cet  appareil  est  extrêmement  simple  , 
mais  dans  Tapplication  il  présente  les  mêmes  inconvénients 
que  tous  les  télégraphes  du  même  gem^e,  c'est-à-dire  que 
le  synchronisme  se  trouve  troublé  au  bout  d*un  certain 
temps. 

Pour  obtenir  une  plus  grande  force  électrique  avec  ce 
système  télégraphique  à  mouvement  synchronique,  M.  Gloe- 
sener  a  combiné  une  autre  disposition  consistant  à  placer 
sur  Taxe  de  la  roue  d'échappement  des  récepteurs  un  petit 
commutateur  à  renversement  de  pôles  et  à  conduire  le 
courant  transmis  par  celui-ci  à  une  armature  électro- 
aimant^  réagissant  au  lieu  et  place  de  Tarmature  commune 
aux  deux  électro-aimants  dont  nous  avons  précédemment 
parlé.  Alors  l'interruption  du  courant  s'eflfectue  par  le  sou- 
lèvement du  ressort  qui  amène  le  courant  au  commutateur^ 
soulèvement  qui  est  la  conséquence  de  rabaissement  dé  la 
touche  à  l'aide  de  laquelle  on  arrête  le  mouvement  de  l'ai- 
guille. 

Télégraphe  à  écran  de  M.  Régnard, — Ce  télégraphe  peut 
remplacer  le  télégraphe  à  cadran ,  qui  est  aujourd'hui  em- 
ployé pour  les  chemins  de  fer.  11  offre  sur  celui-ci  deux 
avantages  :  il  n'exige ,  en  moyenne ,  que  1  mouvement 
77  centièmes  pour  la  transmission  de  chacune  des  lettres 
d'une  dépêche.  D'une  autre  part,  comme  l'appareil  reprend 
sa  position  première  après  chaque  signal,  les  erreurs  ne  se 
perpétuent  pas. 

Les  lettres  de  l'alphabet  sont  disposées  sur  un  écran , 
comme  l'indique  la  figure  5,  pi.  11.  L'aiguille  A  s'articule  à 
sa  partie  inférieure  avec  l'extrémité  du  bras  B.  Elle  est  tenue 
dans  sa  partie  moyenne  par  la  tige  D»  qui  s'articule  elle- 
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môme  avec  Teitrémité  du  bras  B'.  Les  deux  ^ras  B  et  B' 
sont  fixés  sur  deux  douilles  qui  tournent  librement  autour 
de  Taxe  des  roues  à  chevilles  R  et  R'.  Ces  deux  roues  sont 
mises  en  mouvement  par  deux  appareils  d'horlogerie  indé- 
pendants Tun  de  Tautre.  Les  ancres  C  et  C  gouvernent 
leurs  mouvements ,  sous  la  double  action  d'un  système 
d'aimants  et  d'électro  -  aimants  semblable  à  celui  que  j'ai 
décrit  page  2^6,  1*'  vol.  Le  courant  positif  agit  sur  la 
roue  R,  le  courant  négatif  sur  la  roue  R'. 

La  douille  du  cylindre  sur  lequel  est  fixé  le  bras  B  porte 
un  second  bras  £  qui  soutient  un  cliquet  F  disposé  en  arc 
de  cercle.  Ce  cliquet  accroche  les  chevilles  de  la  roue  R,  et 
oblige  ainsi  le  cylindre  creux  et  le  bras  B  à  suivre  le  mou- 
vement de  cette  roue.  Le  bras  B^  est  soumis  de  la  même 
manière  au  mouveo^ent  de  la  roue  R'. 

L'appareil  est  en  repos  dans  la  position  indiquée  par  la 
figure.  Si  l'on  envoie  le  courant  positif,  la  roue  R  échappe 
la  branche  de  l'ancre  qui  la  soutenait  et  retombe  sur  l'autre 
branche  ;  elle  avance  ainsi  de  la  moitié  de  l'intervalle  de 
deux  chevilles.  Au  môme  instant  la  cheville  x  soulève 
le  balancier  MM,  la  cheville  a?  entraîne  le  cliquet  F  et  le 
bras  B,  et  l'aiguille  est  portée  sur  la  lettre  E,  Si  le  cou- 
rant est  aussitôt  rompu,  la  roue  R  échappant  de  nouveau, 
avance  encore  d'une  égale  quantité,  et  l'aiguille  est  élevée 
sur  la  lettre  A,  si  le  courant  positif  est  envoyé  de  nou- 
veau, l'aiguille  arrive  sur  la  lettre  0,  et  ainsi  de  suite. 
Le  courant  positif  porte  ainsi  l'aiguille  sur  toutes  les  lignes 
horizontales  de  l'écran. 

Le  courant  négatif  agit  d^une  manière  analogue  sur  la 
roue  R',  et  sur  le  bras  B^  qui  pousse  l'aiguille  vers  la 
droite  et  la  porte  sur  chaque  colonne  verticale. 

Si,  après  avoir  epvoyé  le  courant  positif,  on  enyoie  le 
coprant  négatif,  c'est  la  lettre  N  qui  est  indiquée.  En  effeU 
le  courant  positif  élève  l'aiguille  à  la  seconde  ligne;  son 
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interruption  Tamëne  à  la  troisième,  et  le  coqrant  négatif, 
qui  survient  alors,  la  reporte  à  la  seconde  colonne  où  la 
lettre  N  se  trouve.  On  comprend  qu'on  peut  ainsi  porter 
l'aiguille  sur  toutes  les  lettres  de  Técran;  mais  on  remar- 
quera que  la  seconde  et  la  quatrième  ligne  ne  porte  que 
trois  lettre^  au  lieu  de  six  ;  les  points  d'intersection  qui 
restent  en  blanc  correspondent  au  temps  d'activité  des 
deux  courants;  on  ne  pourrait  y  arriver  qu*en  animant  les 
deux  courants  à  la  fois,  ce  qm  est  impossible,  si  Ton  n'em* 
ploie  pas  deux  piles  et  deux  fils  conducteurs. 

Le  signal  ainsi  donné,  il  s'agit  de  ramener  Taiguille  dans 
sa  position  première,  dès  qu'il  a  pu  être  observé.  Pour 
cela  ,  il  faut  décrocher  les  cliquets  F  et  F'  après  le  temps 
justement  nécessaire  pour  l'observation.  Tel  est  l'objet  d^ 
balancier  MM  et  de  l'appareil  gouverneur  que  je  vais 
décrire. 

N  est  un  rochet  d'encliquetage  à  dents  très-petites  et 
très-nombreuses.  Il  est  fixé  avec  le  balancier  MM  sur  un 
axe  creux  qui  enveloppe  celui  de  \r\  roue  L.  Cette  roue  est 
mise  en  mouvement  par  un  mécanisme  spécial  dont  la  vi- 
tesse est  régularisée  par  un  volant  muni  d'ailes  qu'op  ouvre 
plus  ou  moins.  Le  balancier  M  M  porte  à  ses  deux  extrémi- 
tés deux  palettes  inclinées  qui  s'engagent  entre  les  che- 
villes des  roues  R  et  R'  comme  l'indique  la  figure  ;  les  che- 
villes poussent  ces  palettes  lorsque  les  roues  se  mettent  en 
marche  et  relèvent  ainsi  le  balancier  ;  le  cliquet  z  accroche 
alors  le  rochet  N  à  quelques  dents  en  arrière  ;  le  bjalancier 
revient  ensuite  par  l'action  du  ressort  Z,  suivant  la  vitesse 
de  la  roue  L,  qui  est  convenablement  réglée.  Dans  la  rapi- 
dité des  mouvements  des  roues  R  et  R',  une  seconde  che- 
ville relève  le  balancier  M  avant  qu'il  soit  arrivé  à  décro- 
cher les  cliquets  F  et  F^;  mais  dès  que  les  deux  roues  se 
sont  arrêtées  le  ten^ps  nécessaire  pour  l'observation  du  si- 
gnal, les  palettes  du  balancier  sont  librement  descendues 
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dans  rintervalledes  chevilles;  elles  décrochent  alors  les  deux 
cliquets  à  la  fois.  L'aiguille  indicatrice  est  aussitôt  dégagée 
des  roues  R  et  R^  elle  retombe  dans  sa  position  première 
par  l'action  des  ressorts  X  et  X',  Les  cliquets  F  et  F'  por- 
tent un  cran  dans  lequel  les  palettes  du  balancier  M  se  pla- 
cent au  temps  de  repos. 

On  remarquera  que  les  palettes  du  balancier  M  M  ne  sont 
soulevées  qu'au  moment  où  les  roues  R  et  R^  échappent  par 
Taction  du  courant  électrique,  et  qu'elles  ne  sont  plus  rele- 
vées lorsque  ces  roues  échappent  par  son  interruption.  Il 
résulte  de  cette  disposition,  que  lorsqu'on  soutient*  l'acti- 
vité du  courant  pour  arrêter  l'aiguille  sur  certains  signaux 
la  palette  du  balancier  retombe  derrière  la  cheville  qui  Ta 
soulevée,  et  qu'elle  glisse  entre  les  chevilles  lorsqu^on  in- 
terrompt le  courant  pour  reprendre  un  autre  signal.  Dans 
ce  dernier  mouvement,  qui  replace  le  mécanisme  dans  sa 
position  première ,  les  cliquets  F  et  F'  reviennent  simple- 
ment buter  contre  la  cheville  suivante  pour  être  prêts  à 
partir  avec  elle  au  premier  mouvement. 

Voici  maintenant  le  tableau  des  mouvements  nécessaires 
pour  porter  Taiguille  sur  chacune  des  lettres  de  l'écran.  Le 
courant  positif  est  indiqué  par  v,  le  courant  négatif  par  n; 
P  et  N  désignent  ces*  courants  soutenus  pour  arrêter  l'ai- 
guille sur  certaines  lettres  au  temps  d'activité. 
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Ainsi,  les  lettres  h^  e,  m,  o,  q,  t,  y  et  z^  sont  données 
par  le  courant  positif  soutenu;  les  lettres  (?,/,  h,  k,  n,  p, 
s,  w,  par  le  courant  négatif;  et  les  autres  lettres  par  le 
temps  de  repos  de  l'un  et  de  l'autre  courant.  II  suffit  d'en- 
voyer une  seule  fois  le  courant  pour  les  qnatre  lettres  or,  e, 
i,  s;  deux  fois  pour  les  sept  lettres  d,  /,  w,  o,  r,  t,  u;  trois 
fois  pour  les  dix  lettres  h,  c,  /,  ^,  7,  m.  p,  q,  v,  x;  et  quatre 
fois  pour  les  quatre  lettres  A,  /',  z,  y.  En  tenant  conripte  de 
remploi  fréquent  des. lettres  que  j'indique  par  un  ou  deux 
mouvements ,  et  de  la  rareté  de  celles  que  j'indique  par 
trois  ou  quatre,  on  trouve ,  par  un  calcul  facile  qu'il  suffit, 
en  moyenne,  de  1  mouvement  77  centièmes  pç^ur  la  trans- 
mission de  chacune  des  lettres  d'une  dépêche. 

L'appareil  qui  vient  d'être  décrit  peut  être  considéré 
comme  le  principe  du  télégraphe  à  écran.  Mais  on  peut  lui 
faire  subir  dans  l'application  un  certain  nombre  de  modifi- 
cations avantageuses.  Ainsi,  ces  trois  mouvements  d'horlo- 
gerie distincts  qui  en  font  mouvoir  les  diverses  parties, 
peuvent  être  réduits  à  deux,  et  même  à  un  seul. 

A  la  place  des  deux  roues  à  chevilles,  mises  en  mouve- 
ment par  des  appareils  d'horlogerie,  on  dispose  deux  ro- 
chets  R  et  K^  (tig.  6,  pi.  II]  qui  tournent  librement  sur  leurs 
axes  ;  on  remplace,  d'un  autre  côté ,  les  deux  cliquets  ar- 
qués qui  s'articulent  à  l'extrémité  des  bras  E  et  E'  par  deux 
cliquets  ordinaires  v  et  v'.  Les  ressorts  X  et  X^  agissent  en 
sens  inverse;  au  lieu  de  ramener  les  bras  B  et  B',  lorsque 
le  signal  est  indiqué,  ils  leur  donnent,  au  contraire ,  le 
mouvement  qu'ils  doivent  suivre  pour  porter  l'aiguille  sur 

II.  •  6 


les  signaux  de  l'écran.  Mais,  comme  les  cliquets  v  et  v' 
transmettent  aux  rochets  le  mouvement  des  bras  Ê  et  E^ 
ceux-ci  n'avancent  que  chaqua  fois  qu  une  oscillation  des 
ancres  produit  tin  échappement. 

Il  ne  s'agit  plus  que  de  ramener  le  système  dans  sa  posi- 
tion première,  après  Tobservation  du  signal  :  c'est  l'objet 
du  tourniquet  remonteur  ÏT.  Ce  tourniquet  est  mis  en 
mouvement  par  un  appareil  d'horlogerie,  il  échappe  Fancre 
0  P  après  chaque  signal  et  fait  un  demi-tour.  Les  cames 
placées  a  ses  deux  extrémités  atteignent  dans  ce  mouve- 
ftient  les  bras  E  e(  È^  et  (es  font  ainsi  remonter  dans  leur 
position  première. 

Cet  effet  se  produit  de  la  matiière  suivante  :  L'ancre  OP 
porte  une  longue  tige  L,  dont  Textrémité  s'engage  entre 
les  branches  de  la  petite  ancre  jde  double  échappement 
m  n  qui  reçoit  les  mouvements  du  balancier  MM  par  la  tige 
t,  et  par  la  tringle  S.  Le  balancier  M  M  oscille  librement 
sûr  Taxe  dd  tourniquet  T;  il  se  termine  par  deux  palettes 
qui  s'engagent  entre  les  dents  des  rochets.  Ces  dents  le  re- 
poussent  en  arrière  et  le  tiennent  relevé  pendant  la  suc- 
cession des  mouvements. rapides  qui  forment  les  signaux; 
il  ne  revient  dans  sa  position  première  qu'après  le  temps  né- 
cessaire pour  leur  observation.  Son  mouvement  est  réglé, 
à  cet  égard,  par  un  gouverneur  hydraulique,  semblable  à  ce- 
lui que  M.  Brelt  emploie  dans  son  télégraphe  imprimeur, 
ou  par  un  gouverneur  atmosphérique,  construit  d'après  le 
même  principe;  ou  bien  encore  par  un  simple  volant  à 
ailes  très-larges  et  très-légères,  qu'il  faut  faire  mouvoir 
en  poussant  un  rochet  d'encliquetage  à  son  mouvement 
de  retour. 

Quand  l'appareil  est  en  repos,  le  tourriiquet  T  s'appuie 
sur  le  plan  incliné  P  de  Tancre  OP.  Le  premier  mouve- 
ment du  rochet,  en  repoussant  le  balancier  M,  fait  échap- 
per la  branche  n  de  l'ancre  m  w,  et  par  contre-coup  le 
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plan  incliné  P  de  rdticfe  OP;  le  tournlqilel;  T  tient  alors 
s'arrêter  contre  le  plan  incliné  0.  Lorsque  le  balancier  est 
revenu  dans  sa  position  première,  en  suivant  le  mouve- 
ment réglé  par  le  gouverneur,  la  branche  m  de  Tancre  m 
n  échappe  à  son  tour  ;  le  plan  incliné  0  échappe  par  le 
même  mouvement,  et  le  tourniquet  fait  un  demi-tour,  en 
entraînant  avec  lui  les  bras  È  et  É'  qu'il  replace  dans  leur 
position  première. 

Lorsque  le  signal  est  indiqué  par  un  temps  d'activité  du 
courant  électrique,  le  rochet  doit  encore  faire  un  mouve- 
ment pour  revenir  au  temps  de  repos,  après  que  le  toui*- 
niquet  a  fait  remonter  les  bras  E  et  E'.  Pour  éviter  que  ce 
mouvement  ne  déplace  le  système  de  la  position  qu'il  doit 
prendre,  il  Suffit  de  faire  remonter  les  bras  E  et  E',  à  un 
demi-intervalle  au  delà  de  la  position  dans  laquelle  ils  doi- 
vent être  arrêtés  définitivement.  Si  le  signal  est  donné  par 
un  temps  d'activité,  le  cliquet  rencontre,  en  cet  endroit, 
la  dent  qui  doit  l'entraîner  d'un  demi-intervalle  dans  la  po- 
sition voulue,  dès  qnele  courant  est  interrompu.  Si  le  signal 
est  donné  par  le  temps  de  repos  du  courant,  le  cliquet  étant 
remonté  à  l'endroit  qui  forme  le  milieu  de  l'intervalle  de 
deux  dents,  retombe  naturellement  contre  celle  de  ces 
dents  sur  laquelle  il  doit  définitivement  s'arrêter. 

Télégraphe  à  chiffres  combinés.  —  Le  télégraphe  à  chif- 
fres combinés  né  difi'èrè  du  télégraphe  à  écran  que  par  lé 
mode  de  réception  des  signaux.  A  Textrémité  des  bras  B  et 
B',  qui  sont  placés  vis-à-vis  l'un  de  l'autre,  sont  fixés  deux 
arcs  de  cercle,  ayant  chacun  dix  divisions,  sur  lesquellels 
.    sont  écrits  les  chiffres  0,  1,2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9.  Quand 
l'appareil  est  en  repos,  les  deux  zéros  sont  en  présence 
l'un  de  l'autre,  ils  apparaissent  ensemble  par  une  ouver- 
ture pratiquée  pour  l'observation  des  signaux.  On  comprend 
qu'on  peut  former  tous  les  nombres  jusqu'à  99,  en  combi- 
uant  les  chiffres  d'un  arc  avec  ceux  de  l'autre.  Le  système 
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qui  est  à  droite  doone  le  chiffre  des  unités ,  celui  qui  est 
a  gauche  donne  le  chiffre  des  dizaines  :  le  premier  est 
commandé  par  le  courant  positif,  le  second  par  le  courant 
négatif;  les  chiffres  pairs  apparaissent  pendant  le  temps 
de  l'interruption  du  courant;  les  chiffres  impairs  pendant 
le  temps  d'activité.  Comme  on  ne  peut  animer  les  deux 
courants  à  la  fois,  il  n'est  possible  que  d'indiquer  les  nom- 
bres composés  de  deux  chiffres  impairs  comme  11, 23,  37  ; 
au  lieu  de  99  signaux,  on  ne  peut  en  former  que  7&.  Cette 
perte  d'un  quart  est  inévitable,  à  moins  qu'on  n'emploie 
deux  piles  et  deux  fils  conducteurs. 

M.  Régnard  a  cherché  encore  plusieurs  combinaisons 
mécaniques  pour  rendre  la  marche  des  télégraphes  à  ca- 
dran plus  prompte,  en  employant  les  deux  effets  que  peu- 
vent  fournir  les  inversions  du  courant.  Ainsi  il  a  pensé  qu'on 
pourrait  faire  réagir  lune  de  ces  inversions  sur  un  cadran 
mobile  portant  six  grandes  divisions,  par  exemple,  et  l'autre 
sur  une  étoile  ayant  un  pareil  nombre  de  rayons;  par  ce 
moyen,  la  division  du  cadran  qui  contiendrait  la  lettre  qu'on 
voudrait  indiquer  serait  portée  dans  une  position  détermi- 
née où  l'une  des  pointes  de  l'étoile  viendrait  la  chercher.  On 
pourrait  encore  disposer  deux  étoiles,  l'une  à  cinq  rayons  et 
l'autre  à  six,  sur  un  cadran  fixe  ayant  trente  divisions,  et 
indiquer  chacune  de  ces  divisions  par  la  coïncidence  d'un 
rayon  de  Tune  des  étoiles  avec  un  rayon  de  l'autre. 

3""  TÉLÉGRAPHES  ÉCRIVANTS. 

Depuis  que  le  télégraphe  américain  a  fait  invasion  en 
Europe,  on  attribue  généralement  à  M.  Morse  l'inven- 
tion des  télégraphes  écrivants.  Nous  avons  dit  page  15, 
quelle  était  notre  opinion  à  cet  égard,  et  quelle  part  de- 
vait être  attribuée,  selon  nous,  à  ce  savant,  dans  la  réalisa- 
tion du  beau  problème  de  la  télégraphie  électrique.  Nous 
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croyons  notre  appréciation  dégagée  de  tonte  arrière-pensée 
et  de  tout  esprit  de  partialité.  En  conséquence^  nous  répé- 
terons jusqu'à  preuve  contraire,  que  c'est  M.  Steinhei!  qui 
est  le  véritable  inventeur  des  télégraphes  écrivants. 

Cela  dit  en  passant ,  nous  allons  étudier  avec  détail  tous 
W  appareils  qui  ont  rapport  à  ce  système  télégraphique. 

Système  Morse.  —  Un  télégraphe  Morse  se  compose  de 
quatre  éléments  distincts  :  !<>  d'un  système  électro-magné- 
tique qui  reçoit  Timpression  électrique  transmise  à  dis- 
tance; 2**  d'une  bascule  armée  d*un  style  qui  traduit  par 
un  mouvement  mécanique  les  réactions  électriques  exer- 
cées sur  le  système  magnétique  ;  3<»  d'un  système  méca- 
nique ou  mouvement  d'horlogerie  qui,  en  déroulant  une 
bande  de  papier  devant  le  style,  permet  à  celui-ci  de  laisser 
une  trace  durable  des  différents  mouvements  qu'il  accom- 
plit; 40  enfin  d'un  appareil  transmetteur  réagissant  sur  le 
courant  électrique. 

Dans  l'appareil  primitif  de  M.  Morse,  le  système  électro- 
magnétique se  composait  d'un  électro-aimant  (de  la  forme 
décrite  page  208,  1"vol.,  dont  les  branches  étaient  pla- 
cées verticalement  les  pôles  dirigés  en  haut,  et  dont  les 
rondelles  étaient,  pour  un  motif  dont  je  ne  me  suis  pas 
rendu  compte,  réunies  par  des  traverses  métalliques.  Enfin 
le  rapprochement  des  pôles  de  cet  électro-aimant  permet- 
tait de  rendre  l'armature  d'un  petit  volume,  condition 
comme  nous  l'avons  vu,  essentielle  pour  la  célérité  de  la 
marche  de  Tappareil. 

La  bascule  porte-style  fixée  horizontalement  au-dessus  de 
rélectro-aimant,  se  terminait  d'un  côté  par  une  petite  tige 
cylindrique  de  fer  doux  qui  constituait  l'armature  de  rélectro- 
aimant,  de  l'autre  par  une  pointe  émoussée  d'acier  qui  con- 
stituait le  style.  Cette  bascule,  dont  les  mouvements  étaient 
limités  par  deux  vis  butoirs  placées  des  deux  côtés  de  son 
point  d'articulation,  était  maintenue  dans  une  position  fixe 
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par  une  lame  de  ressort  très^flexible  et  très-4ongue ,  flxée 
en  dehors  de  Télectro-aîmant  sur  une  équerre  de  cuivre. 
Cette  lame  de  ressort  appuyant  sur  une  attache  adaptée  à 
la  bascule  du  côté  du  style,  tenait  lieu  des  ressorts  anta- 
gonistes à  boudin  qu'on  a  employés  depuis. 

Le  système  mécanique  destiné  à  conserver  les  traces  des 
mouvements  du  style  se  composait  d'un  mécanisme  d'hor- 
logerie à  trois  mobiles  dont  le  mouvement  était  comimuni- 
que  à  un  système  de  deux  cylindres  parallèles  appuyant 
Tun  contre  l'autre ,  et  formant  laminoir.  Une  bande  de  pa- 
pier sans  fin,  enroulée  en  provision  sur  une  grande  roue 
d'un  jeu  un  peu  difficile,  passait  entre  les  deux  cylindres 
du  laminoir,  et  se  trouvait  par  conséquent  entraînée,  lorsque 
le  mécanisme  d'horlogerie  était  dégagé;  enfin  un  troisième 
cylindre,  placé  précisément  au-dessus  du  style  et  portant 
entaillée  perpendiculairement  à  son  axe  une  petite  rainure, 
forçait  la  bande  de  papier  à  passer  devant  ce  style.  Pour 
que  cette  bande  ne  pût  se  déranger  dans  son  mouvement, 
ce  cylindre  se  terminait  par  deux  rondelles  saillantes. 

Avec  cette  disposition  on  comprend  que  quand  l'électro- 
aimant  en  devenant  actif,  attirait  la  bascule  porte-style,  ce- 
lui-ci appuyait  contre  la  bande  de  papier  et  y  laissait  son 
empreinte.  Mais  comme  en  même  temps  cette  bande  de 
papier  se  trouvait  entraînée  par  le  mouvement  d'horloge- 
rie, cette  empreinte  s*allongeait  et  formait  des  lignes  d*au- 
tant  plus  longues  que  le  courant  était  resté  fermé  plus 
longtemps  à  travers  Télectro-aimant.  Quand  ce  courant  ve- 
nait à  cesser,  la  bascule  porte-style  se  relevait,  et  son 
empreinte  finissait.  Pour  une  nouvelle  fermeture  de  cou- 
ranty  de  nouvelles  traces  étaient  imprimées;  et  comme  on 
pouvait  faire  varier  la  longueur  de  ces  traces  par  le  plus 
ou  moins  de  temps  qu'on  maintenait  le  courant  fermée  on 
pouvait,  en  combinant  entre  elles  de  différentes  manières, 
1  es  traces  longues  et  les  traces  courtes  (qui  pouvaient  être 


des  points)^  composer  un  alphabet  et  un  yoc^^ulaire  au^i 
complet  que  possible. 

Comme  Tappareil  que  nous  venons  de  décrire  est  entiè- 
rement sous  le  contrôle  de  l'employé  qui  transmet  ^  puis- 
que dans  ce  système  les  dépêches  se  [trouvent  imprmgiées 
et  qu'au  besoin^  on  peut  même  se  passer  de  la  présence 
d^un  employé  à  la  station  qui  reçoit,  M.  Morse  dans 
l'origine,  avait  pensé  à  faire  déclancher  le  mécanisme 
d^horlogerie  commandant  le  mouvement  de  La  bafkle  de 
papier  par  Télectro-aimant  lui-môme.  Pour  cela,  il  ,av^t 
articulé  à  la  bascule  porte-style  et  au-dessous  d'elle ,  une 
tige  métallique  AB  (fig.  ik,  pi.  II),  soutenant  w^  levier 
coudé  de  détente  CBD.  Ce  levier  était  fixé  sur  l'axe  d'une 
poulie  isolée  Q,  qui  recevait  son  mouvement  du  barillet  du 
mécanisme  d'horlogerie  au  moyen  d'une  corde  très-faible- 
ment tendue.  A  Tétat  normal,  ce  levier  était  appuyé  contre 
la  circonférence  d'un  disque  d'arrêt  Ë  appartenant  à  un 
dernier  mobile  du  mécanisme  moteur,  et  pouvant  facilement 
en  arrêter  le  mouvement  ;  mais  quand  il  était  soulevé ,  ce 
qui  avait  lieu  quand  l'électro-aimant  devenait  actif,  ce  mé- 
canisme était  mis  en  mouvement  et  ne  s'arrêtait  qu'au  bout 
de  quelques  instants  après  même  que  l'électro-aimant  était 
redevenu  inerte,  car  le  levier  de  détente  CED  étant  copp- 
mandé  par  la  poulie  Q  reliée  au  barillet  du  moteur,  et  cette 
poulie  ne  tournant  que  très-lentedent ,  il  fallait  un  certain 
temps  pour  que  ce  levier  pût  redescendre  à  portée  du  disque 
d'arrêt  E.  Par  l'intermédiaire  de  ce  mécanisme,  la  bande  de 
papier  se  trouvait  donc  entraînée  dès  le  commencoment  de 
la  correspondance  et  ne  s'arrêtait  que  quand  une  interrup- 
tion du  courant  suffisamment  prolongée ,  avait  penn^  au 
levier  de  détente  d'être  redescendu  complètement. 

Ce  mécanisme  peut-être  ingénieux  pour  l'époque,  pré- 
sentait plusieurs  inconvénients  qui  en  ont  empêché  l'adop- 
tioD  ;  d'abord  à  l'époque  ou  les  premiers  télégraphes  de 
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Morse  ont  été  construits ,  les  relais  n'avaient  pas  encore 
été  imaginés^  et  par  cdnséquent  la  force  réagissant  sur  la 
bascule  porte-style,  n'était  pas  suffisante  pour  vaincr^  le 
frottement  de  la  corde  sur  la  poulie  du  levier  de  détente , 
frottement  qui  devait  être  assez  considérable,  puisque  cette 
poulie  recevait  son  mouvement  par  cette  corde.  En  second 
lieu ,  un  tel  système  d'embrayage  ne  présente  aucune  sû- 
reté et  exige  un  réglage  continuel.  Nous  verrons  bientôt 
que  M.  Régnard  a  résolu  beaucoup  mieux  ce  problème. 
Du  reste  on  ne  semble  pas  avoir  attaché  une  grande  im- 
portance à  ce  système  de  déclanchement,  et  dans  tous  les 
télégraphes  de  ce  système  qui  sont  en  ce  moment  en  ex- 
ploitation dans  presque  tous  les  pays,  c'est  remployé  lui- 
même  qui  déclanche  le  mécanisme  moteur  après  avoir  été 
averti  par  Talarme  ou  simplement  le  bruit  du  relais. 

Dans  le  premier  système  de  M.  Morse/  c'était  la  tige 
réagissant  sur  le  levier  de  détente  du  mécanisme  précédent 
qui  faisait  fonctionner  le  marteau  de  la  sonnerie. 

Le  transmetteur  du  télégraphe  Morse  consistait  dans 
l'origine ,  dans  un  simple  ressort  terminé  par  une  touche 
munie  d'une  pièce  métallique  et  placé  au-dessus  d'une  autre 
pièce  également  métallique  que  l'on  avait  appelée  enclume. 
Un  des  pôles  de  la  pile  aboutissait  à  cette  dernière,  et  le  cir- 
cuit de  la  ligne  correspondait  au  ressort.  Depuis,  M.  Morse 
a  adopté  pour  ce  transmetteur ,  la  forme  que  nous  avons 
représentée  fig.  2,  pi.  III  du  premier  volume;  c'est  un  le- 
vier A  B,  articulé  sur  un  petit  support  de  cuivre,  et  muni 
de  deuî  fortes  vis.  Au-dessous  de  ces  vis,  s'en  trouvent 
deux  autres  C  et  D,  solidement  fixées  sur  le  bâti  de  l'ap- 
pareil et  tenant  lieu,  l'une  de  Tenclume,  l'autre  de  butoir 
d'arrêt.  De  cette  manière ,  l'appareil  peut  être  facilement 
réglé  et  avoir  le  jeu  nécessaire  pour  une  manipulation 
prompte  et  facile.  Ainsi  disposé ,  cet  interrupteur  a  été 
nommé  levier-clef,  ou  simplement  clef  du  télégraphe  Morse. 
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M.  Morse  a  cherché  pendant  longtemps  les  combinaisons 
les  plus  simples  et  les  plus  faciles  qui  pussent  s'appliquer 
aux  différentes  lettres  de  l'alphabet  et  aux  chifl'res;  après 
bien  des  essais,  voici  Talphabet  auquel  il  s'est  arrêté.        ' 
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Après  avoir  ainsi  arrêté  son  alphabet  télégraphique^ 
M.  Morse  imagina,  pour  rendre  la  manipulation  de  la  clef 
plus  facile,  de  composer  un  commutateur  alphabétique, 
dans  lequel  le  nombre  et  la  durée  des  fermetures  et  in- 
terruptions du  courant^  représentant  les  différents  signaux, 
pouvaient  être  immédiatement  obtenus  sans  aucune  con- 
tention d'esprit,  et  par  la  simple  friction  d'une  lame  de 
ressort  à  travers  plusieurs  séries  de  plaques  métalliques 
combinées  convenablement.  Pour  obtenir  ce  résultat,  il 
suffisait  que  les  plaques  correspondant  aux   fermetures 
longues  du  courant  fussent  plus  larges  que  les  autres,  et 
que  les  espaces  séparant  ces  plaques  fussent  plus  ou  moins 
étendus,  suivant  qu'ils  devaient  représenter  des  espaces 
serrés  ou  rapprochés.  En  incrustant  dans  une  planche  de 
bois  ces  différentes  combinaisons  de  plaques,  on  avait 
donc  un  commutateur  alphabétique  à  l'usage  des  plus 
ignorants. 

En  donnant  plus  d'extension  à  cette  idée,  M.  Morse  ima- 
gina d'entailler  de  petits  morceaux  de  cuivre  de  même  hau- 
teur, de  manière  à  leur  faire  représenter  les  diverses  com- 
binaisons qui  devaient  reproduire  la  désignation  de  chaque 
lettre.  Ces  entailles  formaient ,  sur  chacun  de  ces  carac- 
tères, des  espèces  de  dents  de  scie  plus  ou  moins  larges, 
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plus  OU  moins  multipliées,  plus  ou  moins  écartées  ks  ânes 
des  autres  suivant  (qu'elles  devaient  fournir  un  ou  plusieurs 
points,  une  ou  plusieurs  lignes,  un  grand  ou  un  petit  inter- 
valle de  séparation  sur  l'appareil  récepteui*.  Tous  ces  carac- 
tères pouvaient  être  ensuite  groupés,  comme  une  composi- 
tion d'imprimerie,  dans  un  composteur;  et  il  suftîsaît  ensuite 
de  faire  passer,  à  Taide  d'une  machine ,  îe  con^posteur  sons 
on  ressort  pour  opérer  mécaniquement  toutes  les  fermetures 
et  interruptions  de  courant  nécessaires  pour  transmettre  la 
dépêche. 

Dans  un  autre  système,  également  combiné  par  M.  Morse, 
le  commutateur  alphabétique  dont  nous  avons  parlé  eu  pre- 
mier lieu  pouvait  être  disposé  sur  un  cylindre  de  bois  mû 
par  un  mouvement  d'horlogerie.  Alors,  des  touches  à  res- 
sort^ échelonnées  le  long  du  cylindre  et  portant  à  leur  partie 
inférieure  des  galets  métalliques,  pouvaient,  étant  abaissées, 
rencontrer  les  diSérentes  combinaisons  de  plaques  conduc- 
trices voulues  et  produire  les  réactions  électriques^  en  rap- 
port avec  la  disposition  de  celles-ci. 

Tous  ces  systèmes  et  plusieurs  autres  encore  sont  lon- 
guement décrits ,  et  avec  ûgures,  dans  l'omTage  de  M.  Vail 
sur  le  télégraphe  électrique  américain ,  imprimé  en  18&7; 
ce  qui  n!a  pas  empêché  plusieurs  personnes  dùiiaginer, 
dans  ces  derniei*s  temps,  des  moyens  exactement  sem- 
blables, et  même  de  se  disputer  une  priorité  que  ni  les  uns 
ni  les  autres  n'étaient  en  droit  de  faire  valoir.  Ace  sujet,  je 
dois  faire  une  remarque  qui,  malheureusement ,  peut  s  ap- 
pliquer à  la  plupart  des  personnes  qui  s'occupent  de  sciences 
et  des  applications  des  sciences,  et  même  à  beaucoup  d'é- 
crivains scientifiques  dont  le  devoir  devrait  éti*e  de  s^ 
tenir  au  courant  de  tout  ce  qui  a  rapport  au  sujet  qu'ils 
traitent.  C'est  qu'elles  travaillent  beaucoup  trop  sur  letB^i* 
propre  fonds  sans  se  préoccuper  de  ce  qu'on t  fait  I^s 
autres.  En  un  mot^  on  ne  Ut  pas  assez.  Qu'en  résulte4il^  • 
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Oo  se  doime  beaucoup  de  peine  pour  trouver  quelque  chose, 
on  dépense  bien  du  tenlps^  souvent  même  bien  de  Var- 
gent;  et  quand  cette  invention  est  mise  au  jour^  on  est  tout 
étonné  de  voir  surgir  de  tous  côtés  des  réclamations  de 
priorité  qui  vous  apprennent  que  la  chose  que  vous  avez 
cru  inventer^  et  qui  vous  a  coûté  tant  de  travail,  a  été  ima- 
ginée souvent  bien  longtemps  avant  vous.  Les  brevets  ne 
signifient  rien  pour  la  constatation  de  la  nouveauté  d'une  in* 
vention  ;  comme  ils  sont  donnés  sans  garantie  du  gouver- 
nement;  vous  avez  toute  la  responsabilité  des  réclamations 
qui  peuvent  être  faites  contre  eux .  Mais  revenons  aux  clefs 
des  télégraphes  Morse.  » 

Bien  que  toutes  les  dispositions  que  nous  avons  passées 
en  revue  précédemment  soient  très  -  ingénieuses  et  com- 
modes pour  suppléer  au  défaut  d'habitude  des  employés, 
nous  croyons  qu'elles  sont  susceptibles  de  peu  d'applica- 
tion pratique.  En  effet,  après  quelque  temps  d'exercice,  les 
employés  télégraphistes  acquièrent  une  telle  habitude  du 
maniement  des  leviers-clef  dont  nous  avons  parlé,  qu'ils 
transmettent  parce  moyeu  les  signaux  plus  vite  qu'ils  ne  le 
feraient  avec  des  clefs  mécaniques.  D'ailleurs,  il  ne  faut  pas 
se  dissimuler  qu'un  certain  amour- propre  existe  chez  ces 
employés,  et  qu'ils  cherchent  souvent  à  se  surpasser  les 
uns  les  autres  dans  une  manœuvre  qui  exige  un  certain  ta- 
lent. Or,  cette  espèce  de  lutte  d'amour-propre  tourne  au 
profit  du  service  télégraphique. 

Pour  être  bonne,  la  manipulation  de  la  clef  doit  être 
cadencée  ;  les  parties  d'une  même  lettre  entre  elles  seront 
régulièrement  espacées ,  de  même  que  les  mots;  les  barres 
aussi  bien  que  les  points  devront  avoir  une  longueur  uni- 
forme. Pour  obtenir  ce  résultat,  c'est  à  l'oreille  surtout  de 
guider  la  main. 

Depuis  que  les  télégraphes  Morse  ont  été  adoptés  sur  la 
plupart  des  lignes  télégraphiques  d'Eoropç  (sauf  l'Angle- 
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terre  et  l'Espagne,)  et  d'Amérique,  tous  les  constructeurs 
des' deux  mondes  ont  cherché  à  perfectionner  Tappareil  pri- 
mitif. Mais  en  définitive,  tous  ces  perfectionnements^  qui  ont 
tendu  à  diminuer  le  volume  de  Tinstrument^  ne  diffèrent 
entre  eux  que  par  des  changements  de  disposition  des  dif- 
férentes pièces  mécaniques  qui  le  composent.  Sous  le  rap- 
port de  la  petitesse  de  son  volume,  le  télégraphe  militaire 
de  M.  Hipp  de  Berne  remporte  sur  tous  les  autres.  Ce  con- 
structeur, en  effet,  est  parvenu  à  renfermer  tout  Tappareil, 
avec  sa  pile ,  les  fils  conducteurs ,  et  même  un  rouleau  de 
papier  de  rechange,  dans  une  petite  boite  qui  n'a  guère  que 
25  centimètres  de  longueur  sur  10  de  largeur  et  15  de  hau- 
teur. Cet  appareil,  d'ailleurs  admirablement  construit,  a 
valu  S  son  auteur  une  médaille  d'or  à  r£xposition  uni- 
verselle de  1855. 

Les  autres  artistes  qui  se  sont  le  plus  distingués  à  cette 
même  exposition,  dans  la  construction  des  télégraphes  Morse, 
sont  MM.  Breguet,  Laumain  et  Briquet,  Mouilleron, 
Loiseau,  et  Gintl  de  Vienne.  Ne  pouvant  décrire  tous  ces 
appareils,  et  n'ayant  pas  d'ailleurs  à  ma  disposition  les  ren- 
seignements suffisants  pour  en  parler  sciemment,  je  me 
contenterai  de  faire  la  description  du  télégraphe  de 
MM.  Mouilleron  et  Anthoine,  que  nous  avons  représenté 
fig.  7  et  8,  pi.  II. 

Les  perfectionnements  que  M.  Mouilleron  a  apportés  au 
télégraphe  Morse,  que  nous  avons  décrit,  consistent:  1°  dans 
l'isolement  complet  du  mécanisme  enregistreur,  du  mou- 
vement d'horlogerie  ;  2°  dans  la  suppression  du  cylindre 
de  conduite  du  papier,  et  une  disposition  particulière  des 
cylindres  moteurs,  qui  permet  d'enlever  et  d'introduire 
facilement  la  bande  de  papier  dans  l'appareil,  tout  en  le 
maintenant  dans  une  direction  constamment  fixe  ;  3»  dans 
l'adjonction  à  l'appareil  d'un  translateur  destiné  à  faire  réa- 
gir l'électro  -  aimant  du  récepteur  comme  Un  relais  ;  dans  la 
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substitotion  d'on  barillet  aux  contre-poids;  S""  enfin ^  dans 
certaines  dispositions  mécaniques  imaginées  dans  le  but  soit 
de  pouvoir  facilement  changer  les  contacts  des  organes  élec- 
triques lorsqu'ils  sont  oxydés,  soit  d'empêcher  le  bruit  de- 
là clef  dans  les  bureaux  télégraphiques  où  se  trouvent 
réunis  un  certain  nombre  de  télégraphes. 

La  fig.  7  représente  l'élévation  de  Tappareii  : 

M  est  rélectro-aimant; 

A  l'armature  de  cet  électro-aimant; 

A  B  C  la  bascule  porte  -  style  ; 

£  le  style  constitué  par  une  vis  de  rappel ,  afin  qu'on 
puisse  facilement  régler; 

BD  le  levier  du  translateur  qui  oscille  entre  deux  têtes 
de  vis  G, G/.  Ces  vis,  destinées  à  fermer  un  courant  élec- 
trique à  chaque  battement  du  levier  BD,  servent  en  même 
temps  à  limiter  la  course  du  levier  ABC,  et  pour  cela  elles 
présentent  des  trous  a  au  moyen  desquels  on  peut  les  avan- 
cer ou  reculer.  Les  têtes  de  ces  vis  sont  elles-mêmes  mo- 
biles, à  frottement  dur,  sur  leur  axe  ;  et,  comme  le  contact 
électrique  s'opère  dans  le  voisinage  de  leur  circonférence, 
on  peut,  en  les  tournant  à  la  main ,  déplacer  le  point  de 
contact  lorsqu'il  est  oxydé  ; 

R  est  le  ressort  antagoniste  de  Tarmature.  F  et  H  sont 
les  cylindres  moteurs  de  la  bande  de  papier  dont  Tun,  F, 
est  mû  par  le  mécanisme  d'horlogerie;  ce  cylindre,  à  sur^ 
face  rugueuse,  est  légèrement  concave  dans  sa  partie 
moyenne,  tandis  que  l'autre.  H,  est  légèrement  convexe; 
mais  ils  sont  ajustés  de  manière  à  pouvoir  s'emboiter  exacte- 
ment l'un  dans  l'autre.  Ce  dernier  H  porte  au  milieu  de  sa 
rotondité  une  rainure  placée  exactement  en  face  du  style  E; 

IK  est  le  support  du  cylindre  H  ;  il  est  articulé,  à  frotte- 
ment en  K,  et  peut  être  par  conséquent  soulevé  et  abaissé, 
ce  qui  permet  de  retirer  ou  de  placer  aisément  la  bande  de 

papier  entre  les  deux  cylindres; 


'# 
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L*  tête  de  Vis  Y  cdirëspôttd  à  uii  syâtèiriè  die  fis  à  deux 
filets  contraireâ  représenté  flg.  8,  àd  taoyen  duquel  le 
guide  de  la  bande  de  papier  peut  être  élargi  ou  rétréci, 
suivant  la  largeur  de  cette  bande  ; 

L  est  le  carré  pour  la  clef  du  mouvement  d'horlogerie; 

0  est  la  roue  sur  laquelle  est  enroulée  en  provision  la 
bande  de  papier  PPP; 

Enfin ,  T  représente  le  levier  de  détente  du  mécanlstlie 
d'horlogerie;  son  jeu  est  limité  par  deux  butoirs  i,  t\ 

Le  relais  S  renfermé,  comme  mécanisme  d'horlogetie 
des  récepteurs  dans  une  cage  de  glaces ,  a  une  disposition 
que  Ton  comprendra  beaucoup  plus  facilement  sur  la  fig.  S. 

La  fig.  8  représente  le  plan  horizontal  de  Tappareil. 

Les  lettres  que  nous  avons  employées  dans  la  fig.  7  s^ap-^ 
pliquent  aux  mêmes  organes  représentés  vus  en  plan  dans 
cette  nouvelle  figure. 

Le  mécanisme  d'horlogerie  est  renfermé  dans  la  bofté 
XXXX.  Il  est  à  5  mobiles,  et  le  dernier  de  ces  mobiles,  Ù, 
est  une  vis  sans  fin,  portant  des  ailettes  susceptibles  de  se 
replier  ou  de  se  développer  plus  ou  moins  afin  d'accélérel' 
on  de  modérer  la  vitesse  de  déroulement  de  la  bande  de 
papier,  suivant  que  le  ressort  du  barillet  est  plus  où  mohi^ 
tendu.  A  cet  effet,  ces  ailettes  sont  articulées  sur  un  axe 
commun  et  se  trouvent  à  Fétat  de  repos,  rabattues  les  unes 
sur  les  autres  sous  Faction  de  deux  petits  ressorts  spiraul. 
Lorsque  l'appareil  fonctionne,  la  force  centrifuge  agit  sur 
ces  ailettes  et  les  ouvre  d'autant  plus  que  le  mouvement, 
dont  elles  sont  animées  est  plus  rapide;  par  conséquent,  ce 
que  le  ressort  du  barillet  gagne  en  tension,  il  le  perd  en 
résistance,  et  réciproquement. 

La  longue  vis  Y  sert  à  serrer  Tarticulation  sur  pointes  du 
levier  porte-style  ABC,  ou  à  le  dégager  complètement. 

Le  relais  de  M.  Mouilleron  se  compose  :  1°  d'un  électro- 
aimant  7/?  ?//,  fig.  8,  maintenu  sur  la  planchette-support  pair 
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une  tnfetêe  bbe%  nh€  vhe/  ^  dCÀtie  arittdtnre  dd^  arfi- 
cviéeeadfdfSÊr  nné  potcftiee  déedtfai  ene^mème  est  fixée 
9itr  uBe  (Jotonne/.  Cette  stfibature  porte  ut)e  qaene  q  manie 
d'une  lame  de  platine  qui,  en  rencontrant  la  vis  p  adaptée 
à  la  colonne  /,  établit  les  contacts  du  relais.  Les  fers  de 
réiectro-amiant  étant  mobiles  à  l'intérieur  des  bobines,  peu-' 
vent  être  reculés  ou  arancés  att  moyen  d'une  vis  r  fixée 
SOT  nne  colonne  ^,  de  manière  à  être  à  la  distance  néces- 
saire de  Farmature  d  d.  Enfin,  sur  cette  mênDFO  colonne  s  M 
trcrote  adapté  un  treuil  u  terminé  par  lïne  poulie  x  sur  la- 
quelle s*0tu^oiile  le  fil  de  soie  du  fessort  antagoniste  fixé  A 
la  qaeue  q  du  relais. 

Les  boï-nes  1  et  2  sont  celles  qui  correspondent  au  relais, 
Toiie  1,  est  efi  rapport  avec  la  ligne  télégraphique,  Tautreâ, 
est  eii  conMnunication  avec  la  terre.  Les  bornes  3  et  4  cor- 
respondent aux  deux  pôles  de  la  pile  locale  delà  station  qui 
doit  faire  marcher  Télectro-aimantM  du  récepteur.  Les  deux 
autres  bornes  5  et6  correspondent  au  translateur,  c*est-à-dire 
aux  deux  contacts  alternativement  touchés  par  le  levier  BD 
(fig.7).  Enfin  la  borne  n*»7,  en  rapport  métallique  avec  le  levier 
UD,  est  reliée  à  la  clef.  Le  but  de  ce  translateur  se  comprend 
aiséffient  si  Ton  réfléchît  que  Télectro-aimant  M  ne  fonc- 
tionne que  sous  Tinfluence  d'un  petit  nombre  d'éléments  de 
la  pile  locale,  mis  en  action  par  le  relais  S.  Or,  si  Ton  veut  que 
la  dépêche  envoyée  soit  transmise  à  tme  station  plus  éloignée, 
il  faat  qde  la  batterie  tout  entière  de  la  station,  c'est-à  dire 
la  ]^ile  de  Hgne,  Soit  mise  en  action,  et  c'est  alors  la  bas- 
cule de  rélectro-aimatit  M  qui  remplit  les  fonctions  du 
ï^laîs  S,  par  rapport  au  récepteur  de  la  station  éloignée.  Sans 
doute,  au  moyen  d'un  commutateur,  on  aurait  pu  diriger 
9  "volonté,  sur  le  relais  S,  le  courant  de  la  pile  de  ligne  ou 
de  la  pile  locale.  Mais  on  a  reconnu  que  ce  système 
pouvait  avoir  de  graves  inconvénients  dans  la  pratique,  sur- 
tout à  cause  du  réglage  de  ces  relais.  De  là,  l'idée  de  faire 
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fonctionner  Tappareil  récepteur  en  relais.  Noas  étudierons^ 
du  reste  y  plus  tard  avec  détail ,  à  l'article  des  accessoires 
télégraphiques^  le  jeu  de  ce  nouvel  organe  électro- télé- 
graphique. 

Disons^  pour  terminer,  ce  qui  a  rapport  au  télégraphe 
Mouilleron,  que  dans  une  nouvelle  disposition  de  cet  appa- 
reil le  mécanisme  d'horlogerie  est  remplacé  par  un  moteur 
électro-magnétique  fonctionnant  ainsi  que  Télectro-aimant 
du  style  sous  Tinfluence  d  une  pile  locale.  Cet  électro-moteur 
a  sa  vitesse  régularisée  au  moyen  d'un  petit  régulateur  à 
force  centrifuge  analogue  à  celui  des  machines  à  vapeur. 
Cette  régularisation  s'opère  par  Tascension  ou  la  descente 
d'un  petit  contre-poids  que  soulèvent  les  boules  du  régula- 
teur, et  qui,  en  rencontrant  deux  disques  en  connexion  avec 
le  courant,  interrompent  celui-ci  ou  interposent  dans  le  cir- 
cuit une  pile  additionnelle.  Nous  aurons,  du  reste,  occasion* 
de  parler  de  ce  moteur  à  la  fin  du  volume,  au  chapitre 
des  électro-moteurs. 

Il  paraîtrait  que  ce  système  pourrait  avoir  des  avantages 
dans  la  pratique,  en  épargnant  à  l'employé  le  soin  et  les  in- 
convénients du  remontage  du  mécanisme  des  télégraphes, 
qu1l  est  souvent  obligé  d'effectuer  au  milieu  de  la  transmis- 
sion d'une  dépêche. 

Télégraphe  écrivant  de  M.  Froment.  —  Le  télégraphe 
écrivant  de  M,  Froment  est  fondé  sur  le  même  principe  que 
celui  de  M.  Morse  ;  seulement  le  style,  au  lieu  de  se  mouvoir 
perpendiculairement  à  la  surface  du  cylindre,  se  trouve  animé 
d'un  mouvement  horizontal  dans  le  sens  de  sa  génératrice. 
Il  résulte  de  cette  combinaison  que  les  traces  laissées  par  le 
style,  au  lieu  de  se  composer  de  lignes  et  de  points,  dessi- 
nent des  jambages  plus  ou  moins  multipliés,  plus  ou  moins 
espacés  les  uns  des  autres  qui,  groupés  ensemble,  peuvent 
constituer  un  alphabet  assez  simple  et  facile  à  lire.  La  fig. 
12,  pi.  II,  peut  donner  une  idée  de  ce  genre  de  signaux. 
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Comme  un  style  en  acier  aurait  pu  déchirer  la  bande  de 
papier^  ne  trouvant  pas  au-dessous  d'elle  de  rainure  capa- 
ble de  la  faire  gaufrer,  M.  Froment  a  pris  pour  style  un 
simple  crayon  de  mine  de  plomb  quil  maintient  taillé  à 
Taide  d'un  petit  mécanisme  particulier.  Ce  mécanisme  se 
compose  d'une  petite  roue  à  rochet  R,  flg.  9,  pi.  II,  qui 
surmonte  le  porte-crayon,  et  contre  les  dents  de  laquelle 
appuie  une  petite  lame  de  ressort  S,  fixée  au  bâti  de  l'ap- 
pareil.  Comme  ce  porte-crayon  est  très-incliné  sur  le  cy- 
lindre, et  que  les  mouvements  de  va-el-vient  qui  lui  sont 
communiqués  par  le  levier  porte-Style  L  ont  pour  effet  de 
faire  tourner  la  roué  R ,  il  en  résulte  que  le  crayon  en 
s'asant  s'appointit  et  est  toujours  capable  de  laisser  des 
traces  nettes  et  visibles.  On  peut  se  faire  une  idée  exacte  de 
la  disposition  de  Tappareil  par  Tinspection  de  la  fig.  9,  pi.  il. 

EE  est  rélectro-aimant. 

AA  Tarmature  de  cet  électro-aimant  qui  pivote  entre  deux 
pointes  V,  V. 

L  est  le  levier  porte-style  fixé  sur  Farmature.  Il  est  assez 
long  pour  tracer  des  jambages  distincts  avec  une  très-faible 
course  de  Farmature.  * 

C,  C^,  C,  sont  trois  cylindres  formant  laminoir,  et  destinés 
à  entraîner  la  bande  de  papier  BB.  L'un  Ç/  de  ces  trois 
cylindres  est  mis  en  mouvement  par  un  mécanisme  d*horlo- 
geria placé  latéralement  à  l'appareil  électro-magnétique. 

Pour  transmettre  la  dépêche,  M.  Froment  la  compose 
d'avance  en  signaux  télégraphiques,  découpés  sur  une 
bande  de  papier,  à  l'aide  d'une*  machine  spéciale  à  clavier, 
et  cette  bande  de  papier  ainsi  préparée  est  mise  dans  l'ap- 
pareil transmetteur.  Celui-ci,  qui  consiste  simplement  dans 
un  ressort  en  rapport  avec  Tune  des  branches  du  courant  et 
dans  un  cylindre  métallique  en  rapport  avec  l'autre  branche, 
est  disposé  de  telle  façon  qu'il  ne  laisse  subsister  l'action 
électrique  que  quand  le  ressort,  se  trouvant  engagé  dans  les 
u.  7 
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trous  de  la  bande,  est  en  contact  métallique  avec  la  roue 
ur  laquelle  il  glisse.  II  suffit  donc  de  faire  mouvoir  cette 
bande  avec  une  vitesse  en  rapport  avec  celle  du  tambour 
récepteur  de  la  station  opposée,  pour  obtenir  le  nombre 
d'interruptions  nécessaires  à  Timpression  de  la  dépêche. 

Télégraphe  écrivant  de  M.  Dujardin.  —  La  seule  diffé- 
rence qui  existe  entre  le  télégraphe  écrivant  de  M.  Dujardin 
et  celui  de  M.  Morse,  consiste  dans  le  mode  d'enregistre- 
ment de  la  dépêche.  Ainsi,  au  heu  d'une  bande  étroite  de 
papier  entraînée  d'une  manière  progressive  et  continue, 
M.  Dujardin  emploie  une  large  bande  de  papier  enrou- 
lée sur  un  cylindre  dont  le  mouvement  de  rotation  se 
trouve  combiné  avec  un  mouvement  de  translation.  A  cet 
effet,  Taxe  de  ce  cylindre  est  muni,  d'un  côté  seulement,  d'un 
long  pas  de  vis  qui,  en  tournant  dans  une  filière,  fait  avancer 
le  système  longitudinalement.  Il  résulte  de  cette  disposition 
que  le  style  appuyant  contre  ce  cylindre  laisse  pour  traces 
des  portions  d'hélice  plus  ou  moins  longues,  qui  ne  peuvent 
jamais  se  superposer  et  qui  se  trouvent,  au  contraire,  ran- 
gées les  unes  à  côté  des  autres  dans  toute  la  largeur  de  la 
ande  de  papier.  • 

Le  style  employé  par  M.  Dujardin  est  une  pointe  métal- 
lique qui  se  trouve  toujours  empreinte  d'encre  grasse  par 
son  immersion  constante  dans  un  encrier  placé  à  portée. 
Les  traces  laissées  par  ce  style  sont  des  lignes  et  des  goints 
absolument  conune  dans  le  système  Morse. 

Ce  système  télégraphique  a  été  disposé  pour  marcher 
avec  des  courants  d'induction;  il  a  fourni,  suivant  M.  Le- 
verrier,  un  bon  résultat,  bien  qu'on  Tait  fait  fonctionner 
directement  à  une  distance  double  de  Paris  à  Lille. 

Modifications  apportées  au  stjstème  Morse  par  M,  G/œse- 
ner.  Pour  obtenir  plus  de  promptitude  dans  la  transmission 
des  signaux,  au  moyen  du  télégraphe  Morse,  M.  Glœsener 
emploie  un  double  système  d'électro-aimants  à  armatures 
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aimantées  réagissant  sur  deux  styles  différents^  et  utilise  à 
la  transmission  du  courant  le  mouvement  de  recul  de  la  clef. 

Il  résulte  de  cette  disposition  du  système  que  pour  un 
même  nombre  de  mouvements  imprimés  à  la  clef,  on  peut 
obtenir  deux  fois  plus  de  transmissions  électriques^  et  que 
pour  un  nombre  moins  grand  de  ces  transmissions  élec- 
triques on  obtient  beaucoup  plus  de  combinaisons  alphabé- 
tiques. 

La  clef  du  télégraphe  de  M.  Glœsener  se  compose  :  d'un 
axe  horizontal  d'acier  V,  fig.  15  pi.  II,  adapté  à  un  sup- 
port de  bois  B,  d'une  manivelle  M  ajoutée  à  l'axe  V,  d'un 
fort  ressort  S,  destiné  à  rappeler  et  à  maintenir  la  mani- 
velle dans  sa  position  initiale,  d'une  pièce  rectangulaire  en 
ivoire  I,  fixée  sur  la  manivelle,  et  portant  deux  disques 
semi-circulaires  A  et  A^  parallèles,  et  isolés  l'un  de  l'autre. 
Le  disque  A'  n'a  qu'une  seule  dent  c;  Fautre  est  muni  de 
deux  dents  à  rochet  a  et  by  séparées  par  un  intervalle  assez 
large,  et  porte  une  petite  tige  horizontale  d'acier  t  à  la- 
quelle est  adaptée  une  plaque  d'ivoire.  Sur  celle-ci  sont 
taillés  deux  petits  plans  inclinés  en  sens  inverse,  qui  laissent 
entre  eux  la  face  supérieure  de  la  tige  à  nu  sur  une  largeur 
de  1  à  1 1/2  millimètre.  Un  ressort  Z  communique  avec  le 
disque  A  et  le  pôle  +  de  la  batterie  principale;  un  autre 
ressort  C  avec  le  disque  A'  et  le  pôle  — .  Trois  ressorts  R, 
R'  et  R^'  ajustés  sur  le  support  B  qui  porte  l'axe  V,  doivent 
satisfaire  aux  conditions  suivantes  :  l'^  Lorsque  la  manivelle 
M  est  dans  la  position  de  repos  ou  initiale,  le  ressort  R, 
réuni  au  fil  de  la  ligne,  doit  communiquer  avec  le  disque 
A'  et  toucher  Tune  de  ses  dents,  par  exemple  a;  le  ressort 
R^',  uni  par  un  fil  conducteur  au  relais  du  récepteur  de  la 
station  qui  transmet,  doit  communiquer  avec  la  tige  ty  et, 
par  conséquent  avec  le  disque  A^  qui  la  porte;  mais  dans 
cette  position  le  ressort  R^  en  communication  avec  la  terre; 
ne  doit  jamais  communiquer  ave^*  ce  disque  A'.  Dans  ce 
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cas,  on  peut  recevoir,  mais  non  pas  envoyer  des  dépêches. 

2o  Dès  qu'on  met  en  mouvement  la  manivelle  de  la  gau- 
che vers  la  droite,  les  deux  disques  A  et  A'  et  la  tige  /  tour- 
nant de  la  droite  vers  la  gauche,  le  ressort  R^^  glissant  sur 
le  plan  incliné  de  droite,  s'isole  de  la  tige  t;  immédiatement 
après,  le  ressort  R^  touche  le  disque  A  par  la  dente,  tandis 
que  R  continue  de  rester  en  contact  avec  le  disque  A'. 
Dans  cette  position  de  la  clef  on  peut  transmettre,  mais 
non  pas  recevoir  des  nouvelles. 

3»  Lorsqu'on  tourne  la  manivelle  M  de  la  droite  vers  la 
gauche,  le  ressort  R^^,  glissant  sur  le  plan  incliné  de  gau- 
che, est  isolé;  R  vient  en  contact  avec  la  dent  c  du  disque 
A,  et  R'  avec  la  dent  h  du  disque  A';  par  conséquent  la  di- 
rection du  courant  est  changée  rt  Ton  peut  de  nouveau 
transmettre,  mais  non  pas  recevoir. 

On  assure  les  contacts  entre  les  disques  et  les  ressorts, 
en  fixant  au-dessus  de  ceux-ci  des  lames  ou  vis  d'arrêt.  Il 
faut,  en  outre,  donner  aux  dents  des  disques  une  largeur 
convenable  et  les  espaces  assez  longs  pour  qu'elles  puissent 
remplir  les  conditions  indiquées  plus  haut. 

La  clef  que  nous  venons  de  décrire  est,  suivant  M.  Glœse- 
ner,  d'un  emploi  très-facile.  Il  suffit  de  faire  mouvoir  vive- 
ment la  manivelle  de  droite  à  gauche  et  vice  versa,  jusqu'au 
point  d'entrer  en  contact  avec  une  plaque  d'arrêt  fixe  ;  la 
forte  résistance  qu'on  éprouve  et  le  bruit  sec  qu'on  entend 
chaque  fois  qu'elle  frappe  cette  dernière ,  indique  que  l'ap- 
pareil fonctionne  convenablement. 

C'est  la  faculté  que  donne  cette  clef  de  pouvoir  changer 
la  direction  du  courant  et  de  le  faire  agir  après  chaque 
oscillation  simple,  qui  fait  que  dans  le  nouveau  système  on 
produit  ceiit  signaux  alors  qu'on  n'en  transmet  que  cin- 
quante dans  l'ancien. 

Le  récepteur  du  télégraphe  écrivant  de  M.  Glœsener  se 
compose  de  deux  électro-aimants  fixés  parallèlement,  l'un 
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(levant  Tautre,  et  dont  les  armatures  aimantées  juxtapo- 
sées portent  chacune  un  levier  recourbé  rectangulairement. 
L*un  de  ces  leviers  soutient  directement  l'un  des  styles, 
l'autre  levier  réagit  à  l'extrémité  d'une  bascule  qui  porte 
l'autre  style.  De  cette  manière,  les  mouvements  attractifs 
des  électro-aimants,  quoique  de  sens  opposé,  exercent  le 
même  effet  sur  les  styles,  qui  dès  lors  peuvent  laisser  leur 
empreinte  sur  la  bande  de  papier  placée  au-dessus  d'eux, 
laquelle  est  entraînée  par  un  mouvement  d'horlogerie 
comme  dans  tous  les  systèmes  de  ce  genre. 

Avec  cette  disposition ,  toutes  les  fermetures  et  interrup- 
tions de  courant  produites  par  la  clef,  quand  elle  est  ma- 
nœuvrée  vers  la  gauche  réagissent  sur  un  des  styles,  et 
toutes  les  fermetures  et  interruptions  produites  par  cette 
même  clef,  lorsqu'elle  est  tournée  vers  la  droite,  ont  ac- 
tion sur  l'autre  style;  il  devient  donc  facile  ainsi  d'avoir 
une  correspondance  télégraphique  imprimée  sur  deux 
lignes  différentes.  Toutefois ,  quand  il  s'agit  de  trans- 
mettre une  dépêche  à  longue  distance,  il  devient  néces- 
saire d'employer  un  relais.  Dans  ce  cas,  c'est  le  relais  qui 
possède  les  armatures  aimantées,  et  alors  les  électro- 
aimants  du  récepteur  peuvent  n'avoir  que  des  armatures 
de  fer  doux,  car  le  courant  de  la  pile  locale  se  trouve  dis- 
tribué dans  l'un  ou  l'autre  de  ces  électro-aimants  par  celle 
des  armatures  du  relais  qui  est  mise  en  fonction.  Nous 
avons  décrit  page  285  (1"  vol.),  un  relais  de  ce  genre. 

Le  mode  d'annotation  des  signaux  télégraphiques  sur 
deux  lignes  parallèles,  au  moyen  de  deux  styles  n'est  pas 
nouveau.  Nous  avons  vu  que  M.  Steinheil  l'avait  employé 
dans  son  premier  télégraphe,  et  depuis  lui,  M.  Staehrer  de 
Leipzig  a  clierché  à  le  mettre  en  pratique  en  Saxe.  Pour 
obtenir  ce  résultat,  M.  Staehrer  emploie  deux  clefs  au  ma- 
nipulateur deux  électro-aimants  et  deux  styles  au  récep- 
teur, et  un  relais  composé  de  deux  aimants  artificiels ,  de 
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deux  armatures  aimantées  et  d'un  électro-aimant.  Voici 
l'alphabet  qu'il  a  adopté. 

abcdefgh   iklmn 


•  •     •« 


opqrstuvwz 


•  •« 


En  général  on  écrit  les  signes  représentant  les  lettres  sur 
la  même  ligne^  mais  on  compose  Talphabet  de  trois  ma- 
nières différentes  :  1°  avec  quatre  signes  élémentaires  :  de 
courtes  et  de  longues  lignes,  des  points  également  espa- 
cés et  des  points  inégalement  espacés  ;  2»  avec  trois  signes 
élémentaires  diversement  combinés^  des  lignes,  des  points 
également  espacés  et  des  points  inégalement  espacés; 
S""  avec  deux  lignes  élémentaires^  des  lignes  et  des  points 
différemment  combinés. 

Le  mode  de  représenter  les  lettres  par  des  points  et  des 
lignes,  est  le  plus  simple  de  tous.  Soixante-douze  points  et 
lignes  convenablement  réunis  suffisent  pour  former  à 
l'exemple  de  M.  Steinheil,  toutes  les  lettres  de  l'alphabet. 
M.  Staehrer  compose  tout  l'alphabet  avec  cinquante  seule- 
ment, d'où  il  résulte  que  son  télégraphe  transmet  les  dé- 
pêches avec  plus  de  rapidité  que  ceux  qui  n'écrivent  qu'a- 
vec un  seul  style. 

M.  Gloesener  a  voulu  encore  appliquer  son  système  de 
clef  à  renversement  de  pôles  au  télégraphe  Morse  ordi- 
naire pour  le  rendre  susceptible  de  marcher  sans  relais. 
Pour  cela  il  emploie  quatre  électro-aimants  verticaux,  réa- 
gissant sur  deux  palettes  de  fer  fixées  en  croix  sur  le  le- 
vier-bascule portant  le  style.  Sous  l'influence  de  chaque 
fermeture  de  courant,  le  style  est  abaissé,  et  par  suite  du 
renversement  de  ce  courant,  le  magnétisme  rémanent  est 
détruit,  ce  qui  p:^rmet  à  un  ressort  antagoniste  de  relever 
le  style;  toutefois  malgré  ce  changement  de  direction  du 
courant ,  ce  style  se  trouve  attiré  de  nouveau  et  marque 


TÉLÉGRAPHIE   ÉLECTRIQUE.  403 

une  seconde  fois.  En  opérant  avec  rapidité,  dit  M.  Glœse- 
ner,  le  style  écrit  de  la  même  manière  que  s'il  était  mû  par 
une  pile  locale.  S'il  faut  en  croire  le  même  auteur,  il  aurait 
pu  imprimer  directement  une  dépêche  à  une  distance  de 
50  kilomètres  avec  une  vieille  pile  de  Daniell  de  six  élé- 
ments. 

Système  de  M,  Régfiard.  —  L'idée  d'appliquer  des  élec- 
tro-aimants à  armatures  aimantées  au  télégraphe  Morse, 
pour  lui  faire  fournir  deux  séries  parallèles  de  signaux 
écrits,  a  été  reprise  dernièrement  par  M.  Régnard,  qui  a 
combiné  dans  ce  but  un  système  ingénieux  dont  nous 
croyons  utile  de  dire  quelques  mots,  et  qui  est  tout  à  fait 
difiFérent  de  ceux  que  nous  venons  d'étudier. 

D'abord  son  système  électro-magnétique  a  une  disposi- 
tion particulière  que  nous  avons  décrite  avec  détails ,  page 
226,  1"  vol.  En  second  lieu,  l'action  électrique  n'inter- 
vient que  pour  déclancher  des  mécanismes  d'horlogerie 
auxquels  est  confié ,  non-seulement  l'entraînement  de  la 
bande  de  papier,  mais  encore  la  marche  des  styles  eux- 
mêmes.  Ce  télégraphe  est  représenté  en  principe,  fig.  10, 
pi.  II. 

Dans  cette  figure  XY,  X^  Y'  représentent  les  deux  élec- 
tro-aimants droits  réagissant  sur  les  deux  armatures  aiman- 
tées A  B,  A'B^  articulées  en  G  et  C^  Ces  armatures  portent 
des  ancres  d'échappement  A  m,  A' m' qui  commandent  deux 
roues  à  chevilles  R  et  R'  appartenant  à  deux  mécanismes 
d'horlogerie  différents.  Sur  les  chevilles  x  et  x^  de  ces 
roues  d'échappement  appuient,  pressées  qu'elles  sont  par 
des  ressorts  antagonistes,  deux  bascules  TP,  T^P^  articu- 
lées en  L  et  U,  et  dont  l'extrémité  libre  porte  des  crayons 
convenablement  disposés,  des  plumes  ou  des  tire -lignes  à 
réservoir  d'encre  ;  ces  crayons  ou  styles  appuient  sur  un 
cylindre  G,  dont  l'axe  muni  d'une  vis  sans  fin  est  suscep- 
tible d'avancer  longitudinalement,  on  même  temps  que  s'ac 
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complit  son  mouvement  de  rotation.  C'est  sur  ce  cylindre 
que  se  trouve  appliquée  la  feuille  de  papier  destinée  à  re- 
cevoir les  signaux  écrits.  Le  mouvement  de  ce  cylindre  est 
commandé  par  un  mécanisme  d'horlogerie  spécial  qui  est 
relié  aui  autres  mécanismes  par  un  système  de  détente 
que  nous  avons  représenté  fig.  11.  Ce  système  consiste 
dans  un  levier  à  crochet  A  B  oscillant  en  A,  et  portant  une 
crémaillère  F  dont  les  dents  engrènent  avec  une  roue  Y,  fixée 
sur  le  premier  mobile  du  mécanisme  conduisant  la  feuille  de 
papier.  Cette  crémaillère  articulée  en  B,  est  repoussée  contre 
la  roue  Y  par  un  ressort  antagoniste  z,  mais  elle  peut  être  • 
reculée  en  sens  opposé  par  l'intermédiaire  d'un  levier 
coudé  MON,  dont  le  bras  N  vient  buter  contre  une  des 
chevilles  de  Tune  des  roues  d'échappement  R.  C'est  le  levier 
AB  qui  constitue  la  détente  proprement  dite,  car  il  arrête 
par  son  crochet  B  le  volant  X  du  mécanisme  conducteur  du 
papier,  et  c'est  le  levier  MON  qui  en  provoque  l'action. 
Voyons  maintenant  comment  fonctionne  cet  appareil.  Au 
moment  où  le  courant  sera  fermé  dans  le  sens  voulu  à  la 
station  qui  transmet,  l'une  des  deux  roues  d'échappement 
sera  dégagée,  et  la  bascule  porte-style  correspondante 
sera  déviée  de  côté.  Le  crayon  ou  la  plume  dont  elle  est 
munie  laissera  donc  une  trace  sur  le  cylindre  G  dans  le 
sens  de  la  génératrice  de  celui-ci.  En  même  temps  le  levier 
M  ON  qui  sera  alors  abaissé  par  la  roue  d'échappement,  écar- 
tera la  crémaillère  F  de  la  roue  Y,  et  cette  crémaillère  par 
son  propre  "poids  et  celui  du  levier  AB,  tombera  en  glissant 
contre  la  branche  M  du  levier  M  0  N.  Le  crochet  B  déga- 
gera donc  le  mouvement  du  cylindre  enregistreur;  celui-ci 
en  tournant  recevra  l'empreinte  des  deux  styles,  et  cette 
empreinte  sera  pei^pendiculaîre  aux  traces  laissées  par  ces 
mêmes  styles,  sous  l'influence  électrique,  absolument 
comme  dans  le  système  de  M.  Froment,  que  nous  avons  . 
étudié  précédemment.  Tant  que  les  styles  fonctionneront 
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et  décriront  les  jambages  plus  ou  moins  multipliés  dont  la 
combinaison  représente  les  signaux  transmis,  le  mouve- 
ment du  cylindre  continuera,  parce  qu'à  chaque  mouve- 
ment des  crayons,  la  crémaillère  F  se  trouve  désengrenée. 
Mais  quand  les  styles  s'arrêteront,  il  arrivera  que  quelques 
secondes  après,  la  crémaillère  étant  totalement  remontée 
par  la  roue  Y,  le  crochet  B  arrêtera  le  volant  X,  et  par 
suite  le  cylindre.  On  voit  que  de  cette  manière,  le  déclan- 
chement  de  Tappareil  récepteur  s'effectue  sous  l'influence 
seule  de  la  station  qui  parle,  et  au  moment  seul  de  la  trans- 
mission des  signaux. 

La  fig.  12  représente  l'alphabet  combiné  par  M.  Ré- 
gnard. 

La  clef,  ou  manipulateur  du  télégraphe  écrivant  de 
M.  Régnard ,  est  un  simple  commutateur  à  renversement 
de  pôles,  que  l'auteur  a  combiné  de  la  manière  suivante. 

Deux  équerres  métalliques  M  et  N  flg.  13,  sont  flxées 
sur  une  planche  de  bois;  l'une  communique  au  fil  de  la 
ligne,  l'autre  au  fil  de  terre.  Deux  pièces  métalliques  AB, 
CD,  isolées  l'une  de  Tautre  par  un  manchon  d'ivoire  oscil- 
lent sur  un  axe  horizontal;  Tune  communique  avec  le 
pôle  positif  de  la  pile,  l'autre  avec  le  pôle  négatif.  La  pièce 
inférieure  se  termine  par  deux  lames  flexibles,  afin  d'assu- 
xer  le  double  contact  qui  doit  s'opérer,  lorsqu'on  appuie 
sur  Tune  ou  sur  l'autre  extrémité  de  la  pièce  A  B.  Deux 
autres  lames  de  ressort  x,  y  isolées  l'une  de  l'autre,  et  des 
pièces  AB,  CD  appuient  l'une  sur  la  pièce  M  et  l'autre  sur 
la  pièce  N,  et  sont  en  rapport  avec  le  récepteur  de  la  sta- 
tion à  laquelle  appartient  le  commutateur. 

Par  l'intermédiaire  d'une  lame  de  ressort  EF  fixée  sur 
le  manchon  d'ivoire ,  les  bascules  AB  et  CD  sont  toujours 
ramenées  après  que  l'on  a  appuyé  en  A  ou  en  B  à  la  posi- 
tion horizontale;  quand  on  appuie  en  A,  le  courant  entre 
dans  la  ligné  par  l'équerre  M ,  et  rentre  à  la  pile  par 


106  TÉLÉGRAPHIE  ÉLECTRIQUE. 

réquerre  N  et  le  ressort  D;  mais  en  même  temps  le  cir- 
cuit est  interrompu  à  travers  Tappareil  récepteur  de  la  sta- 
tion qui  parle  par  sirite  de  l'abaissement  des  ressorts  xety 
par  les  dents  G  et  H.  Quand  au  contraire,  c'est  la  branche 
B  de  la  bascule  qui  est  abaissée ,  le  courant  entre  dans  le 
circuit  de  la  ligne  par  Téquerre  N,  et  revient  à  la  pile  par 
réquerre  M. 

Ainsi  il  sufOt  d'appuyer  sur  Tune  ou  l'autre  des  deux 
branches  de  la  bascule  AB,  pour  transmettre  au  récep- 
teur de  la  station  d'arrivée  les  courants  électriques  com- 
binés pour  la  formation  des  signaux. 

M.  Régnard  a  combiné  d'autres  systèmes  -de  transmet- 
teurs mécaniques,  soit  à  clavier,  soit  à  cases  pour  que  chaque 
signal  puisse  être  transmis  avec  le  nombre  d'interruptions  et 
les  inversions  de  courant  qui  lui  conviennent  sous  la  seule 
influence  de  rabaissement  d'une  touche;  mais  ces  systèmes 
ne  présentent  guère  d'avantages,  comme  l'auteur  le  re- 
connaît lui-même  '.  Le  seul  interrupteur  de  ce  genre  qui 
pourrait  être  pratiqué,  serait  celui  qui  dans  le  système  à 
inversions  de  courant ,  correspondrait  au  commutateur  à 
signaux  composés  de  Morse.  Dans  ce  cas,  ce  commutateur 
serait  double,  c'est-à-dire  qu'il  y  aurait  pour  chaque  signe, 
deux  rangées  de  plaques,  l'une  qui  enverrait  le  courant 
dans  un  sens  à  travers  le  frotteur,  l'autre  qui  l'enver- 
rait dans  le  sens  opposé;  du  reste,  tous  les  systèmes  que 
nous  avons  étudiés  relativement  aux  transmetteurs  Morse, 
pourraient  être  adaptés  aux  télégraphes  écrivants  à  deux 
styles. 

Télégraphe  contrôleur  rJe  M,  Tremeschini.  —  et  Ce  télé- 
graphe ,  dit  M.  Govi ,  est  extrêmement  simple  et  d'un  ma- 
niement très -facile;  il  donne  à  volonté  soit  des  signaux 
fngitifs  sur  un  cadran  alphabétique  à  aiguilles  (système 

1.  Voir  la  Notice  de  M.  Régnard,  éditée  à  Paris  chez  M.  Auguste 
Durand  en  1853. 
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Wheatstone)^soit  des  impressions  permanentes  à  sec  sm*  une 

bande  de  papier  qui  se  déroule  (système  Morse),  soit  les 

deux  genres  de  signaux  en  même  temps.  L'accouplement 

des  deux  espèces  d'indications^  fugitives  et  permanentes, 

permet  de  contrôler  la  lecture  faite  par  les  employés  sur 

le  cadran  alphabétique.  Le  contrôleur  Tresmeschini  ofiFre  en 

outre  Tavantage  d'indiquer  à  la  lecture  des  dépêches,  les 

fautes  qui  pourraient  s'y  être  glissées ,  et  cela,  à  l'aide  de 

points  de  repère  que  l'instrument  marque  spontanément 

de  treize  en  treize  signaux  transmis. 

«  La  force  électrique  nécessaire  pour  mettre  en  mouve- 
ment le  nouvel  appareil  ne  dépasse  pas  celle  qu'exige  le  té- 
légraphe à  cadran  ordinaire  ;  on  échappe  ainsi  à  la  nécessité 
des  relais  ou  des  piles  locales  exigés  par  le  système  Morse. 
«  L'alphabet  employé  par  M.  Tremeschîni  est  beaucoup 
plus  facile  à  apprendre  et  à  lire  que  l'alphabet  de  Morse,  et 
les  signes  qui  le  représentent  se  marquent  d'une  manière 
beaucoup  plus  distincte  que  dans  les  appareils  de  ce  dernier 
physicien. 

«  Enfin ,  le  prix  de  revient  d'un  contrôleur  Tremeschinî 
n'atteint  pas  le  tiers  du  prix  d'un  appareil  de  Wheatstone; 
ses  dimensions,  en  outre,  peuvent  être  aisément  réduites  de 
façon  à  le  rendre  aussi  petit  et  aussi  sensible  que  l'on  veut; 
il  est  susceptible  par  conséquent  d'être  transporté  et  de  ser- 
vir aux  besoins  des  armées  en  marche,  des  astronomes  et 
des  ingénieurs  en  campagne. 

«  Les  appareils  actuels  de  Morse ,  et  à  cadran ,  peuvent 
être  transformés  en  télégraphes  du  nouveau  système  avec 
^ne  faible  dépense. 

«  Nous  apprenons  que  M.  Breguet  a  acheté  l'appareil  de 
M.Trenaeschini,  et  compte  l'employer  sur  les  nouvelles  lignes 
^^8  compagnies  du  chemin  de  fer  qu'il  est  appelé  à  orga- 
niser. » 


/ 


108  TÉLÉGRAPHIE  ÉLECTRIQUE. 

TÉLÉGRAPHES  ÉLECTRO- CHIMIQUES. 

Ainsi  que  nous  l'avons  vu  page  6  du  présent  volume ,  la 
première  idée  des  télégraphes  électro-chimiques  appartient 
à  M.  Coxe  qui,  dès  Tannée  1810^  avait  songé  à  utiliser  à  la 
transmission  des  signaux  télégraphiques  les  effets  de  la  dé- 
composition de  Teau  par  le  courant.  Une  année  plus  jtard,  en 
18H ,  M.  Sœmmering  conçut  la  même  idée,  mais  il  fit  plus 
que  M.  Coxe;  il  construisit  à  Munich  un  modèle  de  ce  sys- 
tème télégraphique  qui  put  fonctionner  d'une  manière  sa- 
tisfaisante. L'appareil  se  composait  de  deux  châssis  de  bois 
montés  sur  pieds  et  correspondant  l'un  au  récepteur,  l'autre 
au  transmetteur.  Ce  dernier  portait  sur  une  traverse  hori- 
zontale de  bois  une  série  de  trous  garnis  de  petits  tubes  de 
cuivre  qui  étaient  chacun  en  rapport  avec  un  fil  particulier 
et  en  nombre  égal  aux  lettres  de  Falphabet  ou  aux  signaux 
composant  le  vocabulaire  télégraphique. 

Deux  chevilles  métalliques,  communiquant  aux  deux  pôles 
de  la  pile  par  des  fils  extensibles,  pouvaient  être  introduites 
alternativement  dans  ces  différents  trous,  et  pouvaient 
ainsi  compléter,  avec  les  fils  correspondant  à  ces  trous,  un 
circuit  à  travers  l'appareil  récepteur.  Celui-ci  se  composait 
uniquement  d'une  longue  auge  de  verre  remplie  d'eau  aci- 
dulée ,  et  au  fond  de  laquelle  étaient  rangées ,  les  unes  à 
côté  des  autres,  une  série  de  pointes  d'or  mises  en  rapport 
avec  les  différents  fils  de  l'appareil  transmetteur.  Lorsqu'on 
voulait  parler,  il  suffisait,  à  la  station  où  était  le  récepteur, 
d'implanter  l'une  des  chevilles  polaires  (  celle  correspondant 
au  pôle  négatif)  dans  le  trou  correspondant  à  la  lettre  qu'on 
avait  à  signaler,  et  de  placer  l'autre  dans  un  trou  voisin  afin 
de  diminuer  la  résistance  apportée  à  la  transmission  du  cou- 
rant. Sous  l'influence  du  courant  ainsi  fermé  à  travers  cette 
espèce  de  voltamètre ,  l'eau  se  trouvait  décomposée  :  des 
bulles  de  gaz  hydrogène  se  dégageaient  à  la  pointe  négative^ 
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ît  de  petites  bulles  de  gaz  oxygène  se  montraient  à  la  pointe 
)ositive.  Toutefois,  comme  le  dégagement  de  ces  gaz  est 
aien  différent,  il  était  facile  de  distinguer  celle  de  ces 
pointes  qui  correspondait  à  la  lettre  signalée. 

L'alarme  de  ce  télégraphe  était  réellement  très- ingé- 
nieux pour  répoque  ;  il  consistait  dans  une  sonnerie  à  détente 
mise  en  tintement  par  la  chute  d'un  poids  tombant  sous 
llnfluence    électro  -  chimique.   A    cet   effet ,  une  petite 
bascule  à  bras  coudé,  oscillant  très  -  librement   sur  sa 
partie  moyenne.,  était  disposée  verticalement  à  Tintérieur 
du  voltamètre  récepteur,  de  manière  que  Tun  des  bras , 
terminé  par  une  espèce  de  cuiller  et  plus  lourd  que  Tautre, 
fût  placé  au-dessus  de  deux  des  pointes  d'or.  Ce  bras  était 
maintenu  horizontalement  en  équilibre  par  un  contre-poids 
qu'on  faisait  courir  sur  le  second  bras  (le  bras  extérieur 
de  la  bascule),  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  ait  eu  lieu.  Devant 
ce  dernier  bras  se  trouvait  un  entonnoir  placé  immédiate- 
ment au  -dessus  de  la  détente  de  la  sonnerie.  Lorsqu'à  la 
station  qui  devait  transmettre  on  faisait  passer  le  courant  à 
travers  les  pointes  du  voltamètre  récepteur  placées  sous  la 
cuiller,  celle-ci  se  trouvait  soulevée  et  le  bras  supérieur  de 
h  bascule  étant  considérablement  incliné,  laissait  glisser  le 
contre-poids  qui  tombait  dans  Tentonnoir,  et,  par  suite,  sur 
la  détente  de  la  sonnerie  ;  celle-ci  se  trouvait  alors  dégagée. 
Après  Sœmmering,  Edward  Davy  chercha  à  utiliser  les 
réactions  chimiques  des  courants,  non  plus  pour  la  simple  dé- 
signation des  signaux  télégraphiques, mais  pour  leur  impies- 
âon  sur  une  feuille  de  papier  ou  d'étoffe  préparée  à  cet  effet. 
Ce  système  télégraphique,  imaginé  comme  je  l'ai  dit, 
page  18,  en  1839,  exigeait  3  fils  à  la  ligne  et  comportait 
i  trois  sortes  d'appareils  : 

}  1®  Un  récepteur  électro  -  chimique  composé  de  deux 
cylindres,  placés  l'un  contre  l'autre,  dont  l'un,  métallique, 
^it  commandé  par  un   mouvement  d'horlogerie  et  un 
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électro -aimant,  et  dont  Fautre,  construit  en  matière  iso- 
lante ,  portait  6  anneaux  de  platine  en  rapport  avec  6  res- 
sorts. Le  mouvement  communiqué  au  premier  faisait  tour- 
ner le  second  par  suite  de  leur  adhérence  réciproque.  Pour 
plus  de  clarté,  nous  désignerons  le  dernier  de  ces  deux 
cylindres  sous  le  nom  de  cylindre  traçant,  et  le  premier 
sous  le  nom  de  cylindre  enregistreur  ; 

2o  Un  système  de  relais  composé  de  6  multiplicateurs  à 
barreaux  aimantés  ; 

3"  Un  système  de  manipulateur  composé  de  6  clefs  f<wr- 
mant  commutateurs  à  renversement  de  pôles. 

La  substance  chimique  impressionnelle  à  Taction  du  cou- 
rant électrique  était  une  dissolution  d'hydriodate  de  potasse 
et  de  muriate  de  chaux  dont  on  imprégnait  un  tissu  très- 
mince,  comme  du  calicot  par  exemple.  Ce  tissu  était  fiié 
sur  le  cylindre  enregistreur  du  récepteur  au  moyen  de  deux 
anneaux  mobiles,  et  lorsque  le  courant  le  traversait  en  pas- 
sant par  Tun  ou  Tautre  des  6  anneaux  de  platine  du  cylindre 
traçant  de  ce  même  récepteur,  une  trace  sutlGsamment  vi- 
sible était  marquée  à  sa  surface. 

D'après  cette  disposition  du  système ,  on  peut  facilement 
en  comprendre  le  jeu  et  les  fonctions.  ' 

Quant  à  la  station  d'où  Ton  parlait^  on  touchait  Tune  des 
clefs  du  manipulateur,  la  clef  n»  2,  je  suppose,  le  courant 
était  dirigé  à  travers  le  fil  n»  1,  de  manière  à  faire  dévier  le 
barreau  aimanté  du  multiplicateur  relais  n^  2  dans  le  sens 
nécessaire  pour  établir  un  contact  avec  le  ressort -relais 
placé  à  portée  :  ce  contact  avait  pour  effet  de  diriger  le 
courant  de  la  pile  locale  sur  Tanneau  n""  2  du  cylindre  tra- 
çant du  récepteur  en  même  temps  que  sur  Télectro- aimant 
commandant  le  mouvement  du  cylindre  enregistreur.  Celui- 
ci  avançait  donc  d'un  demi -échappement  en  même  temps 
qu'une  trace  était  marquée  sur  le  tissu  préparé.  Après  Tin- 
terruption  du  courant,  le  cylindre  enregistreur  tournait  de 
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nouveau  ik)us  Tinfluence  de  l'inertie  de  Télectro- aimant  et 
complétait  ainsi  son  échappement.  Or,  la  position  de  cette 
trace  sur  le  cylindre  pouvait  entrer  comme  élément  de  com- 
binaison dans  la  désignation  des  signaux  transmis ,  comme 
nous  le  verrons  à  Tinstant. 

Quand  une  autre  touche  était  abaissée,  supposons  la 
touche  m  1 ,  le  courant  était  dh*igé  à  travei's  le  même  fil 
n«  \,  que  celui  correspondant  à  la  touche  n"*  2;  mais,  étant 
renversé  par  la  touche  m:^me,  ce  n'était  plus  le  multiplica- 
teur-relais n^  2  qui  devenait  actif  ^  mais  bien  le  multipUca- 
teur- relais  n°  i,  interposé  d'ailleurs  dans  le  même  circuit. 
Sous  rinfluence  de  ce  relais^  le  courant  local  se  trouvait 
transporté  à  travers  Tanneau  n""  1  du  cylindre  traçant^  im- 
primait une  nouvelle  marque  sur  le  tissu  préparé ,  à  côté 
et  au-dessous  de  celle  qui  avait  été  déjà  marquée,  et  le  cy- 
lindre enregistreur^  se  trouvait  de  nouveau  avancé  d'un  pas. 

On  comprend  maintenant  qu'en  employant  une  pile  dif- 
férente pour  chaque  Gl^  on  pouvait  imprimer  à  la  fois  plu- 
sieurs signes  différents.  Or,  la  combinaison  simultanée  de 
ces  différentes  marques  pouvait  donner  lieu  à  de  nouveaux 
signes  et  compléter  le  vocabulaire  télégraphique. 

Voici^  du  reste^  les  signaux  adoptés  par  M.  Davy  pour 
représenter  les  différentes  lettres  de  l'alphabet*. 


À 

ai:| 


ABCDEF      GHIJKLMNOPUllSTUVWXYZ 

Télégraphe  électro-chimique  de  M,  Bain,  —  Si  le  télé- 
graphe précédent  renferme  le  principe  des  télégraphes 
électro-chimiques  qui,  dans  ces  derniers  temps,  ont  fourni 
des  résultats  si  remarquables,  on  ne  peut  se  dissimuler 

l.  Voir  pour  les  détails  l'ouvrage  de  M.  Vaïl  sur  le  Télégraphe  électi*o- 
u^piétic[ue  américain. 


/ 
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qu'il  était  d'une  telle  complication,  d'une  telle  délicatesse 
de  manœuvre  qu'il  n'était  guère  susceptible  d'être  appli- 
qué. D'ailleurs,  le  composé  chimique  adopté  par  M.  Davy 
n'avait  pas  toute  la  sensibilité  désirable  pour  les  transmis- 
sions promptes.  M.  Bain  en  passant  en  revue  et  en  expéri- 
mentant les  différents  composés  chimiques  dont  la  décom- 
position par  le  courant  pouvait  fournir  un  nouveau  com- 
posé fortement  coloré,  trouva,  comnîe  nous  l'avons  dit, 
page  Î236,  P'  vol.,  que  c'était  le  cyanure  de  potassium  qui 
possédait  cette  propriété  au  suprême  degré, et,  dès  lors,  il  se 
mit  à  Tœuvre  pour  exécuter  un  télégraphe  électro-chimique, 
basé  sur  ce  principe  qui  fût  réellement  pratique.  Il  y 
arriva  assez  promptement,  car,  dès  l'année  1851,  à  l'Expo- 
sition universelle  de  Londres,  tout  le  monde  était  dans  l'ex- 
tase des  merveilleux  effets  de  ce  télégraphe  qui  imprimait 
jusqu'à  1500  signaux  par  minute.  Cette  découverte  était 
immense,  non-seulement  par  son  application  dans  la  télé- 
graphie, mais  encore  dans  une  foule  d'autres  applications 
électriques  qu'elle  a  permis  de  réaliser.  Nous  pourrons  en 
juger  par  la  suite. 

Le  télégraphe  électro-chimique  de  M.  Bain  est  combiné 
à  peu  près  de  la  même  manière  que  les  télégraphes  écri- 
vant que  nous  avons  étudiés  précédemment  seulement 
pour  éviter  l'emploi  d'une  bande  continue  de  papier 
qu'on  se  procure  encore  aujourd'hui  assez  difficilement 
et  qui ,  d'ailleurs ,  présentait  des  difficultés  pour  sa 
préparation.  M.  Bain  a  cherché  à  faii*e  décrire  au  style 
traçant  une  spirale  très-serrée  sur  une  feuille  de  papier 
ordinaire. 

A  cet  effet,  cette  feuille  de  papier  sie  trouve  fixée  sur  un 
plateau  métallique  horizontal  mis  en  mouvement  très-ra- 
pide de  rotation  sur  lui-même  par  un  fort  mécanisme  d'hor- 
logerie, et  ce  mécanisme  se  trouve  relié  au  style,  ou,  du^ 
moins,  au  porte-style  par  une  vis  sans  fin  dont  Tengrène— 
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ment  est  calculé  de  manière  à  faire  reculer  d'un  pas  CQlui-ci 
pour  chaque  tour  complet  accompli  par  le  plateau  tournant. 
Il  résulte,  comme  on  le  comprend,  de  ce  double  mouvement 
une  volute  très -nettement  déterminée  sur  l'étendue  de 
laquelle  les  signaux  peuvent  aisément  être  tracés  les  uns 
à  la  suite  des  autres.  Telle  est  d'ailleurs  toute  la  disposition 
de  l'appareil  récepteur  de  ce  genre  de  télégraphe. 

L'appareil  transmetteur  est  au  moins  aussi  simple  et  se 
rapproche  considérablement  de  celui  que  M.  Froment  a 
appliqué  à  son  télégraphe  écrivant.  Comme  dans  ce  système 
télégraphique,  en  effet,  la  dépêche  est  traduite  d'avance 
par  des  combinaisons  de  trous  longs  et  ronds  découpés  sur 
une  bande  de  papier.  Cette  bande  est  enroulée  sur  une 
poulie  où  elle  est  en  provision  et  se  trouve  tirée  quand 
l'appareil  marche,  par  deux  cylindres  métalliques  entre  les- 
quels elle  est  forcée  de  passer.  L'un  de  ces  cylindres  est  en 
relation  avec  l'une  des  branches  du  circuit,  et  peut  fermer 
le  courant  par  l'intermédiaire  d'un  petit  ressort  en  pointe 
qui  appuie  sur  sa  circonférence.  Comme  la  bande  de  papier 
passe  entre  ce  petit  ressort  et  le  cylindre,  la  continuité  du 
courant  ne  peut  avoir  lieu  dans  tous  les  moments,  et  les 
fermetures  ne  se  font  que  quand  le  ressort  s'engage  dans 
les  trous  de  la  bande. 

D'après  la  disposition  des  deux  appareils,  on  comprend 
aisément  que  si  le  plateau  de  l'appareil  récepteur  est  re- 
couvert d'une  feuille  de  papier  préparée  au  cyanure  de  po- 
tassium et  en  rapport  avec  le  pôle  négatif  de  la  pile,  tandis 
que  la  pointe  d'acier  sera  en  rapport  avec  la  branche  posi- 
tive, chacune  des  combinaisons  de  trous  de  la  bande  de  papier 
de  l'appareil  transmetteur  sera  reproduite  en  traits  bleus  sur 
la  feuille  de  l'appareil  récepteur  ;  et  comme  cette  impression, 
qui  ne  nécessite  pas  une  action  mécanique,  est  instantanée, 
la  transmission  des  signaux  peut  se  faire  aussi  vite  que  l'on 
veut  :  elle  ne  dépend  que  de  la  vitesse  de  déroulement  de 

II.  8 
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la  bande  sur  Tappareil  transmetteur;  déroulement  qui  s'o- 
père sous  l'influence  du  mouvement  d'horlogerie  lui-même, 
car  chaque  appareil  est  double  et  porte  à  la  fois  Tappareil 
transmetteur  et  l'appareil  récepteur. 

11  ne  faut  pourtant  pas  se  faire  trop  d'illusions  sur  les 
avantages  de  ce  système  télégraphique,  car,  disposé 
tel  que  nous  venons  de  l'indiquer,  il  ne  peut  être  appli- 
qué que  quand  les  distances  de  transmission  sont  extrême- 
ment petites.  Il  faut,  en  efiet,  pour  obtenir  les  traces 
électro-chimiques  dues  à  la  décomposition  du  cyanure  de 
potassium  une  certaine  énergie  électrique  ;  or,  cette  énergie 
n'existe  pas  dans  les  longs  circuits.  Il  faut  donc  dans 
ce  cas  avoir  recours  au  relais,  et  alors  la  vitesse  d'impres- 
sion, réellement  merveilleuse,  dont  nous  avons  parlé,  se 
trouve  subordonnée  à  l'action  du  relais.  C'est  sans  doute 
cette  raison,  jointe  à  la  difficulté  d'entretenir  le  papier  suf- 
fisamment humide  pour  conduire  le  courant,  qui  a  fait  que 
cette  invention,  accueillie  d'abord  avec  une  faveur  sans 
égale ,  s'est  trouvée  abandonnée  jusqu'à  ce  que  l'on  ait 
imaginé  le  papier  chimique  hygrométrique  dont  nous  avons 
parlé  *. 

1.  La  figure  16,  pi.  ]ï,  représente  une  élévation  de  l'appareil  de 
M.  Bain.  H  est  le  plateau  métallique  touniant  ;  il  est  mis  eu  mouve- 
ment par  le  mécanisme  d'horlogerie  placé  à  droite  de  Pappareil.  E  est 
Tarbre  du  moteur  qui  transmet  le  mouvement  à  ce  plateau.  K  est  la  vis 
sans  fin  qui  fait  avancer  la  vis  traçante  m  portée  par  un  écrou  mobile  n. 
Cette  vis  reçoit  son  mouvement  du  plateau  tournant  lui-même  par  l'in- 
termédiaire du  rouleau  r  qui  termine  la  vis  sans  fin.  P  est  la  boule  d'un 
fort  pendule  destiné  à  rendre  uniforme  le  mouvement  communiqué  au 
plateau,  et  par  suite  au  style.  A  cet  eifet,  ce  pendule  est  maintenu  par 
son  extrémité  inférieure  dans  une  entaille  pratiquée  sur  un  volant  (ana- 
logue à  (  elui  d'un  tourne-broche)  mis  en  mouvement  par  le  moteur.  Un 
levier,  commandant  le  serrage  d'un  frein  d'embrayage,  se  trouve  intro- 
duit dans  l'entaille,  de  manière  à  être  rencontré  par  la  pointe  du  pen- 
dule, lorsque  celui-ci,  étant  entraîné  par  le  volant,  entre  en  mouvement 
de  rotation  autour  de  la  verticale.  Quand  la  vitesse  du  moteur  est  troj^ 
consi<]érîible,  le  pendule,  en  raison  de  la  force  centrifuge,  appuie  davan— 
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Dernièrement  on  a  appliqué  le  principe  du  télégraphe 
électro-chimique  précédent  au  télégraphe  Morse  ordinaire, 
afin  de  rendre  plus  visibles  les  traces  laissées  par  le  style. 
Mais  malgré  tout  mon  bon  vouloir  il  m'est  impossible  de 
reconnaître  dans  cette  modification  une  invention  nouvelle, 
comme  certaines  personnes  voudraient  la  faire  passer.  £n 
effet,  le  télégraphe  de  M.  Bain  n'est  autre  chose  qu'un  té- 
légraphe Morse,  dans  lequel  les  signaux,  au  lieu  d'être 
tracés  sur  une  bande  de  papier,  sont  écrits,  comme  je  le  di- 
sais, en  spirale,  sur  une  feuille  de  ce  même  papier.  D'ail- 
leurs, j'avais  proposé,  il  y  a  longtemps  (voir  la  première 
édition  de  cet  ouvrage,  page  154),  un  système  de  chrono- 
graphe  électro- chimique,  dans  lequel  les  signaux  étaient 
exactement  reçus  de  la  même  manière  que  dans  le  télé- 
graphe Morse  ^ 

tage  contre  le  levier  d'embrayage  et  celui-ci,  en  serrant  les  rouages  du 
moteur,  ralentit  son  mouvement.  Quand  ce  mouvemeot  est  trop  peu  ac- 
céléré, le  pendule  permet  au  levier  d'embrayage  de  dégager  totalement 
les  rouages.  Le  mécanisme  qu'on  voit  à  gauche  du  mouvement  d'hor- 
logerie est  un  second  pendule  qui ,  au  moyen  d'un  échappement  T,  ré- 
gularise définitivement  la  marche  du  moteur.  Ce  système  régulateur 
se  rapproche,  comme  nous  le  verrons  plus  tard,  du  régulateur  à  pendule 
conique. 

A  et  B  sont  les  deux  roues  cylindriques  entre  lesquelles  passe  la  bande 
de  papier,  percée  de  trous,  qui  sert  d'organe  transmetteur;  c'est  sur  la 
roue  B  qu'appuie  le  ressort  interrupteur.  Enfin  C  est  le  rouleau  sur 
lequel  se  trouve  emmagasinée  la  bande  de  papier. 

Dans  ce  système  télégraphique  le  déclanchement  de  l'appareil  se  fait  à 
la  main,  après  qu'une  sonnerie  d'appel  a  donné  l'éveil  à  remployé. 

1.  Nous  représentons  du  reste,  fig.  17,  pi.  II,  le  modèle  de  ce  système 
télégraphique  que  M.  MouiUeron  a  construit  avec  beaucoup  de  goût  pour 
l'administration  des  télégraphes  français. 

A  représente  la  boite  d'acajou  dans  laquelle  est  renfermé  le  rouleau 
sur  lequel  la  bande  de  papier  chimique  est  en  provision.  Nous  avons  vu, 
page  288  (1"  vol.),  que  cette  précaution  était  indispensable  pour  que  le 
papier  pût  rester  toujours  humide.  B  est  un  galvanomètre  à  orient  fixe 
qui  indique  l'intensité  du  courant  de  la  pile  locale.  G  est  le  cylindre 
métallique  sur  lequel  appuie  la  lame  d'acier  R ,  et  qui  réagit  conjoin- 
tement avec  cette  lame  pour  fournir  l'impression  chimique  sur  la  bande 
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Télégraphe  chimiqve  de  M,  Gloesener,  —  «  J'ai  coDStrait, 
dit  M.  Gloesener,  un  télégraphe  que  j'appelle  télégraphe 
chimique^  parce  que  le  courant  agit  simplement  comme 
force  motrice ,  en  amenant  des  gouttes  d'acide  sulfuriqae 
en  contact  avec  du  papier  trempé  dans  une  dissolution  de 
teinture  de  tournesol.  Il  se  forme  aloi*s  des  points  oo  des 
traits  rouges^  lorsque  ce  papier  est  mis  en  mouvement  par 
un  mécanisme  d'horlogerie. 

«  Cherchant  à  écrire  les  dépêches  avec  de  Tencre ,  sans 
pile  locale ,  j'ai  essayé ,  secondé  par  mon  préparateur 
M.Tessington,  diverses  espèces  d'encres  et  de  plumes.  Nous 
avons  pris  pour  plumes  de  petits  tubes  capillaires  en  verre, 
de  petits  cônes  pointus  en  coke,  en  terre  poreuse,  en  pierre 
ponce.  Nous  avons  pris  pour  encre  de  l'eau  colorée.  Puis 
d'essai  en  essai ,  nous  avons  fini  par  employer  de  l'acide 
sulfurique  concentré  ;  comme  papier,  du  papier  ordinaire 
trempé  dans  une  dissolution  de  tournesol,  et  desséché  en- 

de  papier  cpii  passe  entre  deux.  D  est  un  second  cylindre-  d'ivoire  qui 
forme  laminoir  avec  le  cylindre  C  pour  entraîner  la  bande  de  papier.  U 
peut  être  écarté  de  ce  cylindre  par  le  manche  N  sur  lequel  il  piyote. 
E  est  un  fort  ressort  qui,  à  l'état  normal,  serre  fortement  le  cylindre  D 
contre  le  cylindre  G.  G  est  un  bouton  d'attache  au  moyen  duquel  on 
peut  fixer  la  lame  R  sur  son  support.  H  est  xm  bouton  destiné  à  incliner 
plus  on  moins  le  ressort  R  sur  le  cylindre  G.  I  est  uu  guide  d'ivoire 
pour  conduire  la  bande  de  papier.  J  est  le  carré  pour  remonter  le  mou- 
vement d'horlogerie  qui  fait  mouvoir  les  cylindres  G  et  D.  K  est  le  relais, 
qui  est  disposé  de  manière  à  servir  en  même  temps  de  translateur.  A 
cet  effet,  son  armature  k  r,  que  Ton  voit  de  champ,  porte  deux  leviers 
métalliques  a,  b  d'inégale  longueur,  et  oscillant  entre  deux  systèmes  de 
doubles  vis  de  rappel  d,  c,  f,  g.  L'un  de  ces  leviers  b  est  isolé  de  l'ar- 
mature. Us  se  terminent  d'ailleurs  tous  les  deux  latéralement  par  deux 
petites  lames  de  ressort,  dont  Tune  est  toujours  en  contact  avec  la  vis 
qui  lui  correspond,  que  l'ai  mature  soit  on  non  attirée.  Il  résulte  de  cette 
disposition  que  le  courant  de  la  pile  locale  et  celui  de  la  pile  de  ligne, 
transmis  directement  aux  deux  vis  qui  sont  en  contact  constant  avec  les 
deux  leviers  a  et  b,  peuvent  se  trouver  complétés  à  travers  le  récepteur 
électro-chimique  et  le  relais  de  la  station  éloignée  à  chaque  réaction  du 
relais  K. 
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suite  ;  enfin  pour  plume  ^  un  fil  de  platine  fixé  par  Tun  de 
ses  bouts  à  la  palette  de  Télectro-aimant  moteur ,  et  por- 
tant à  Tautre  boiit  un  petit  cône  de  pierre  ponce  imprégné 
d'acide  sulfurique. 

«  Nous  avons  disposé  la  plume  pour  écrire  à  double  effet 
en  employant  deux  électro-aimants  à  travers  lesquels  le 
courant  était  alternativement  renversé.  Nos  expériences 
ont  été  des  plus  satisfaisantes.  L'action  de  la  plume  sur  le 
papier  est  instantanée  ;  les  traits  et  les  points  rouges  sont 
très-distincts;  enfin  le  mouvement  de  la  pointe  est  extrê- 
mement facile  à  produire.  La  transmission  des  signaux  se 
fait  au  moyen  d'une  clef  disposée  pour  écrire  à  double  effet. 
Ce  télégraphe  est  sensiblement  plus  prompt  que  les  autres 
télégraphes  à  double  effet  de  même  espèce,  et  leur  doit 
être  préféré  de  beaucoup.  La  plume  est  inaltérable,  au- 
cune saleté  ne  s'y  dépose!,  aucune  tache  nuisible-  à  la  lec- 
ture des  lignes  ne  peut  se  faire  sur  le  papier,  et  celle-ci  est 
des  plus  faciles.  » 

Télégraphe  électro-chimique  de  M.  Varley,  —  Nous  avons 
déjà  eu  occasion  de  parler,  dans  le  chapitre  IV,  page  110, 
du  ralentissement  de  la  transmission  électrique  dans  un  fil 
recouvert  de  gutta-percha  et  immergé  ;  de  nouvelles  expé- 
riences faites  par  M.  Varley  prouvent  que  ce  ralentissement 
pouvant  occasionner  un  certain  trouble  dans  la  marche  des 
appareils  télégraphiques,  il  est  indispensable  d'organiser 
sur  les  lignes  télégraphiques  placées  dans  ces  conditions , 
un  système  qui  puisse  les  mettre  à  l'abri  de  cette  cause  de 
dérangement.  Voici,  d'après  le  Cosmos,  le  résumé  de  ce  que 
ce  physicien  a  dit  à  ce  sujet  lors  de  la  dernière  réunion 
de  Fassociation  britannique  pour  l'avancement  des  sciences. 

a  Les  expériences  de  M.  Varley,  dit  le  Cosmos,  prouvent  que 
le  courant  électrique  n'arrive  pas  instantanément  à  l'extré- 
mité du  fil  conducteur,  mais  que,  le  fil  étant  chargé  par  induc- 
tion comme  le  serait  une  bouteille  de  Leyde,  le  courant  se 
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propage  et  augmente  graduellement  d'intensité.  Un  atteint 
son  pouvoir  maximum,  à  Textrémité  d'un  conducteur  de 
1,500  milles,  qu'après  7  secondes  de  temps  écoulées,  et  il 
continue  à  circuler  7  secondes  après  que  son  contact  avec 
la  pile  a  cessé.  Dans  les  systèmes  actuels  de  télégrapliie,  avec 
un  semblable  fil,  il  faudrait  50  secondes  pour  produire  un 
signal,  et  comme  il  faut  plusieurs  signaux  pour  former  une 
lettre,  un  mot  exigerait,  pour  être  transmis,  un  temps 
moyen  de  3  minutes.  M.  Varley  montre  qu'avec  des  con- 
ducteurs sous-marins  ou  souterrains,  entre  la  Hollande, 
Londres'  Liverpool  et  autres  lieux,  les  appareils  de  Bain  et 
de  Morse  ne  pourraient  opérer  qu'avec  une  vitesse  beau- 
coup trop  petite  pour  les  besoins  du  commerce,  mais  qu'a-  ■ 
vec  1  aide  d'un  appareil  imaginé  par  lui ,  ces  fils  depuis  six 
mois  suffisent  à  une  transmission  plus  que  suffisante,  celle 
de  25  mots  par  minute  ;  ce  qui  suppose  300  inversions  du 
courant  par  minute.  Lorsque  les  deux  premiers  télégra- 
phes, ceux  de  Bain  et  de  Morse,  veulent  opérer  rapidement 
avec  ces  fils ,  les  marques  se  confondent ,  parce  que  Tim- 
pression  électrique  qui  doit  produire  une  de  ces  marques 
n'a  pas  encore  cessé  quand  la  seconde  impulsion  est  don- 
née. Avec  l'appareil  Varley,  au  contraire ,  en  déversant  la 
charge  et  renversant  le  courant  à  chaque  mouvement  de 
clef,  on  fait  naître  très -rapidement  dans  le  fil  des  courants 
alternés  qui,  quoique  très-faibles  à  l'extrémité  du  fil,  sont 
cependant  suffisants  pour  agir  sur  le  galvanomètre  qui  fait 
fonction  de  relais;  ce  relais  met  en  action  une  pile  locale, 
laquelle  à  son  tour  produit  les  marques  télégraphiques.  Le 
petit  bras  de  Taxe  du  relais ,  au  lieu  de  frapper  contre  un 
arrêt  fixe,  frotte  obliquement  contre  un  ressort  en  or,  dé- 
plaçant la  légère  couche  d'air  qui ,  par  son  interposition , 
empêcherait  la  fermeture  du  circuit  local.  Dans  cette  dis- 
position ,  la  pesanteur  vient  aussi  aider  l'établissement  do 
contact.  Cet  appareil  est  si  sensible  que  4  éléments  d'une 
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pile  de  Daniell^  cuivre  et  zinc^  ont  suffi  à  transmettre  des 
dépêches  de  Manchester  à  F^ondres.  Les  avantages  de  re 
mode  de  télégraphie  chimique  sur  le  télégraphe  à  aiguille 
sont  :  de  n'exiger  qu'un  seul  Ql,  de  donner  une  copie  im- 
primée de  toutes  les  dépêches,  de  pouvoir  fonctionner  avec 
une  force  quatre  fois  plus  faible,  enfin  de  ne  pas  être  in- 
terrompu par  un  défaut  dans  risolcment  des  Ois.  Ces  avan- 
tages sont  obtenus  :  1*"  en  déchargeant  le  fil  conducteur  à 
chaque  mouvement  de  la  clef;  2*  en  faisant  que  la  pesan- 
teur aide  l'électricité  pour  établir  le  contact,  et  utilisant 
ainsi  la  somme  des  deux  forces  au  lieu  de  leur  différence  ; 
3°  en  faisant  glisser  le  contact  du  relais,  de  manière  à  dé- 
placer la  mince  couche  d'air,  ce  qui  permet  de  fermer  le  cir- 
cuit avec  une  très-petite  portion  du  pouvoir  de  la  pile.  Cet 
appareil  fonctionnerait,  lors  même  qu'il  y  aurait  écoulement 
d'électricité  entre  deux  fils,  et  cette  propriété  fait  que  le 
nouveau  télégraphe  est  parfaitement  approprié  au  cas  où 
les  conducteurs  sont  suspendus  dans  l'air,  et  où  le  courant 
se  perd  d'un  fil  à  l'autre,  dans  les  temps  humides,  lorsque 
les  poteaux  mouillés  n'isolent  qu'imparfaitement.  » 

11  paraîtrait,  d'après  le  Cosmos,  que  ce  télégraphe  aurait 
fourni  des  résultats  surprenants.  Ainsi  à  travers  un  circuit 
de  ft>28  kilomètres  composé  :  1"  de  200  kilomètres  de  câble 
sous-marin;  2»  de  40  kilomètres  de  fil  souterrain;  S*"  de  185 
kilomètres  de  fil  aérien ,  M.  Varley  aurait  transmis  et  im- 
primé, de  Londres  à  Amsterdam,  le  discours  de  la  reine 
d'Angleterre,  comprenant  701  mots,  en  20  minutes  et  demie 
de  temps.  C'est  la  plus  grande  vitesse  qu'on  ait  obtenue  avec 
un  télégraphe  écrivant,  même  quand  le  circuit  n'est  com- 
posé que  de  fils  aériens.  Dans  cette  transmission  deux  mots 
seulement  ont  dû  être  corrigés  après  la  transmission  ache- 
vée. Le.temps  des  échanges  de  signaux  que  ces  corrections 
ont  exigé  a  été  compris  dans  les  vingt  minutes  et  demie.  Ils 
n'ont  pas  contribué  à  diminuer  la  vitesse  de  transmission. 
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Il  parait  aussi  que  le  système  de  M.  Varley  peut  s'adapter 
à  la  fois  aux  télégraphes  à  aiguilles,  aux  télégraphes  Morse 
et  aux  télégraphes  électro- chimiques.  Voici  ce  qui  dit  à 
cet  égard  M.  Varley  dans  une  lettre  adressée  au  Cosmos,  le 
8  février  dernier  :  «  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable  dans  cette 
«  correspondance  directe  entre  Londres,  Hambourg,  Ber- 
«  lin ,  Dantzig  et  Memel ,  c'est  qu'à  Londres  les  dépèches 
«  sont  reçues  et  transmises ,  par  mon  système  à  double  cou- 
ce  rant,  par  mon  télégraphe  à  aiguilles  et  à  impression  chi- 
«  que,  tandis  qu'à  Hambourg,  Berlin,  Dantzig  et  Memel, 
«  les  dépêches  sont  transmises  et  reçues  par  le  télégraphe 
.  «  à  simple  courant  de  Morse.  » 

H  serait  réellement  bien  à  désirer  q\\e  M.  Varley  expli- 
quât d'une  manière  claire  et  détaillée  son  système;  car  bien 
qu'il  ait  figuré  à  l'Exposition  de  1855,  il  m'a  été  impossible 
d'obtenir  les  renseignements  nécessaires  pour  le  décrire 
avec  détail. 

On  a  fait  encore  usage  de  papier  enduit  d'iodure  de  potas- 
sium et  d'amidon.  On  n'emploie  alors  pour  tige  positive 
qu'une  tige  en  platine.  La  réaction  qui  donne  la  couleur 
nécessaire  pour  tracer  la  dépêche,  provient  de  ce  que  Tio- 
dure  étant  décomposé  par  le  courant,  l'iode  agit  sur  l'ami- 
don et  donne  une  teinte  bleue  bien  connue.  Mais  quoique 
ce  système  électro -chimique  soit  très -sensible,  le  système 
de  M.  Bain  est  supérieur. 

Télégraphe  auiographique  de  M,  BackwelL — Jusqu'à  pré- 
sent, nous  avons  vu  le  télégraphe  indiquer,  écrire,  et  même 
imprimer  des  lettres  ou  des  signaux  de  convention  sous  une 
influence  toujours  la  même  et  avec  des  formes  invariables 
pour  chaque  désignation.  Avec  le  télégraphe  autographique 
de  M.  Backwell,  cette  forme  fixe  des  signaux  n'est  plus  in- 
dispensable; une  ligne  quelconque,  un  contour,  un  dessin, 
l'écriture  même  de  telle  ou  telle  personne,  peuvent  être 
minutieusement  reproduits,  et  cela  avec  une  vitesse  très- 
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considérable  qu'on  dit  êtrede  400  lettres  par  minute.  N'est-ce 
pas  à  confondre  l'imagination?  Pourtant,  le  fait  existe^  et 
pour  le  rendre  croyable,  je  vais  essayer  de  donner  une  idée 
des  mécanismes  qui  peuvent  produire  un  si  curieux  résul- 
tat. J'ignore  si  ces  mécanismes  sont  exactement  ceux  du  télé- 
graphe de  M.  Backwell,  car  aucune  description  n'en  a  été 
publiée ,  et  je  n'ai  pu  voir  à  l'Exposition  de  Londres  qu  un 
simple  échantillon  de  correspondance  ainsi  autographiée. 
Quoi  qu'il  en  soit,  cet  échantillon  m'a  suffi  pour  comprendre 
la  manière  dont  il  avait  dû  être  produit.  Voici  comment  je 
décrivais  ce  télégraphe  dans  le  premier  volume  de  ma  pre- 
mière édition,  publiée  en  1853  : 

Un  mouvement  de  va-et-vient  d'une  pointe  métallique 
mobile  peut  être  facilement  obtenu  de  la  part  d'un  appareil 
d'horlogerie,  et  ce  mouvement,  imprimé  à  la  pointe  pedt, 
par  l'intermédiaire  d'une  vis  sans  fin,  être  combiné  avec  un 
mouvement  de  translation  dans  un  sens  qui  lui  soit  perpen- 
diculaire. Si  cette  pointe  était  un  crayon ,  elle  dessinerait 
des  hachures  plus  ou  moins  serrées,  suivant  le  pas  de  la  vis, 
et  la  surface  qu'elle  devrait  couvrir  serait  d'autant  plus 
vite  remplie  que  le  mécanisme  d'horlogerie  tournerait  plus 
vite  aussi.  Supposez  donc  à  chaque  station  un  mécanisme 
ainsi  établi ,  et  admettez  qu'au-dessous  des  pointes  métal- 
liques soient  placées ,  d'un  côté  à  la  station  A ,  une  feuille 
de  papier  préparée  au  cyanure  de  potassium,  comme  nous 
l'avons  indiqué  précédemment,  et  appliquée  sur  une  plaque 
métallique  en  rapport  avec  la  branche  négative  du  courant; 
d'un  autre  côté  à  la  station  B,  la  dépêche  qu'on  aura  eu 
soin  d'écrire  sur  du  papier  métallique,  du  papier  d'étain , 
je  suppose  ;  il  arrivera  que  si  le  courant  passe  de  la  pile  à  la 
feuille  d'étain,  et  qu'un  fil  unisse  métalliquement  dune 
station  à  l'autre,  les  deux  pointes  qui  seront  animées  d'un 
mouvement  synchronique  par  l'efiFet  d'un  déclanchement 
simultané  de  leur  mécanisme  d'horlogerie ,  il  arrivera , 
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dis-je,  que  ce  courant  ne  sera  interrompu,  à  la  station  qui 
transmet^  que  quand  le  style  de  la  station  B  passera  sur  le 
corps  même  de  récriture.  Le  style  de  la  station  A  qui  reçoit 
dessinera  donc  constamment  des  hachures- bleues  (par 
suite  de  la  décomposition  du  cyanure)  qui  ne  seront  inter- 
rompues qu'aux  différents  points  où  le  style  transmetteur 
aura  rencontré  récriture.  Or,  comme  le  mouvement  des 
deux  styles  est  synchronique ,  la  série  d'interruptions  pro- 
duites par  récriture  sur  la  feuille  d'étain  composera ,  au 
milieu  des  hachures  bleues  de  la  feuille  recouverte  de  cya- 
nure, une  série  de  points  blancs  qui  reproduiront  en  blanc 
récriture  même  de  la  dépêche  ^ 

Dernièrement,  le  Courrier  de  Gênes  faisait  retentir  tous 
les  échos  de  la  publicité  d'une  merveilleuse  découverte  faite 
par  Tabbé  Giovanni  Caselli  de  Florence,  «  qui  était,  disait-il, 

1.  La  figure  18  représente  un  télégraphe  de  ce  genre  que  j'ai  fait  con- 
struire pour  des  expériences  de  cabinet. 

A  représente  la  cage  d'un  fort  mécanisme  d'horlogerie  dont  le  mouve- 
ment est  rendu  très-uniforme  au  moyen  du  système  à  pendule  conique 
de  M.  Bain  ;  B  est  le  bout  du  pendule  tournant  de  ce  mécanisme;  C  est  la 
lentille  du  pendule  oscillant  ;  E  est  une  roue  d'angle  fixée  sur  le  dernier 
mobile  du  mécanisme  moteur  et  qui  engrène  avec  une  seconde  roue  F 
laquelle  transforme  son  mouvement  pour  le  communiquer  à  l'excen- 
trique G  ;  G  H  est  une  tige  articulée  en  H  à  l'extrémité  d'une  bascule 
H 1,  et  fixée  en  G  sur  le  cercle  glissant  sur  l'excentrique;  H  J  est  la  bas- 
cule porte -style  qui  est  articulée  en  0.  Le  style  est  adapté  en  I,  et  se 
compose  d'une  petite  pointe  émoussée  d'acier,  glissant  dans  une  douille 
et  surchargée  à  volonté  de  poids,  comme  les  pointes  des  pentographes  ; 

J  est  une  roue  fixée  sur  le  2«  mobile  du  mécanisme  moteur  et  qui,  par 
une  chaîne  d'horlogerie,  transporte  le  mouvement  qui  lui  est  commu- 
niqué à  une  deuxième  roue  de  même  diamètre  K  fixée  sur  l'axe  d'un 
cylindre  métallique  M  ;  ce  cylindre  appuie  contre  un  deuxième  cylindre 
formant  laminoir,  qui  est  placé  au-dessous  de  lui  et  qu'on  ne  voit  pas 
(à  cause  de  cela),  sur  la  figure;  N  0  PQ  est  la  bande  de  papier  préparée 
au  cyanure  de  potassium,  qui  se  trouve  en  provision  sur  le  cylindre  R  P; 
enfin  l'électro-aimant  T  commande  le  mouvement  d'horlogerie  en  main- 
tenant au  moyen  d'une  détente  le  pendule  oscillant  C  dans  une  position 
fixe  écartée  de  la  verticale  ;  il  fonctionne  sous  l'influence  d'un  relais. 
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a  pnrvenu  à  transmettre  télégraphiquement  des  Tac-simile 
c(  d'écriture  et  de  dessins  à  la  plume.  »  Nous  voudrions 
bien  savoir  en  quoi  ce  merveilleux  télégraphe,  imaginé  en 
juin  1856,  diflFère  de  ceux  que  nous  venons  de  décrire,  et 
qui  datent  de  l'annnée  1850.  Du  reste,  ce  n'est  pas  la  pre- 
mière fois  que  les  journaux  nous  donnent  comme  des  dé- 
couvertes nouvelles  des  inventions  anciennes  connues  de 
tout  le  monde.  Sous  ce  rapport,  les  journaux  piémontais 
sont  d'une  hardiesse  vraiment  comique  :  à  les  entendre, 
tou'es  les  belles  inventions  viennent  du  Piémont  j  tantôt' 
c'est  M.  Bonelli  qui  a  découvert  les  moyens  de  prévenir  les 
accidents  des  chemins  de  fer  par  Télectricité;  tantôt  ce 
sont  MM.  Botto  et  Zantedeschi  qui  ont  découvert  les  télé- 
graphes à  double  transmission  des  dépêches;  tantôt  c'est 
M,  Carrosio  «  qui,  »  comme  son  compatriote  Colomb,  «  a 

Comme  cet  appareil  peut  être  à  la  fois  récepteur  et  transmetteur,  il 
suffit  de  substituer  à  la  bande  de  papier  préparée  au  cyanure  de  potas- 
sium une  feuille  de  papier  d'étain  collée  sur  du  papier  ordinaire  pour 
transformer  un  appareil  dans  Tautre. 

Le  jeu  de  cet  appareil  s'effectue  ainsi  qu'il  suit  : 

Au  moment  où  Ton  ferme  le  courant  à  travers  le  circuit  de  la  ligne,  à 
la  station  qui  transmet,  les  relais  des  deux  stations  sont  mis  en  mou- 
vement, et  les  électro-aimants  T,  commandant  les  mécanismes  d'hor- 
logerie, dégagent  ces  mécanismes  qui  sont  réglés  de  manière  à  mar- 
cher synchroniquement.  Les  styles  I  sont  alors  animés  d'un  mouvement 
de  va-et-vient  par  l'effet  de  l'excentrique  G,  et  leurs  trajectoires  sur  les 
bandes  N  0  P  Q,  combinées  avec  le  mouvement  de  rotation  du  cylindre  M, 
constituent  un  zigzag  très-serré  donnant  lieu  à  des  hachures  bleues  sur 
l'appareil  récepteur.  Toutes  les  solutions  de  continuité  produites  à  tra- 
vers le  circuit  qui  traverse  les  deux  appareils  par  le  passage  de  la  pointe  I 
du  transmetteur  sur  le  corps  de  l'écriture  tracée  sur  la  feuille  d'étain, 
sont  donc  représentées  par  un  point  blanc  au  milieu  des  hachures  de 
Tappareil  récepteur. 

En  prenant  une  encre  conductrice,  et  en  remplaçant  la  feuille  d'étain 
par  du  papier  ordinaire,  le  contraire  aura  lieu  et  le  corps  de  l'écriture 
sera  formé  par  la  juxtaposition  d'une  foule  de  points  bleus  les  uns  à 
cftté  des  autres,  mais  la  difficnlté  de  transmission  électrique  serait  alors 
plus  grande. 
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«  découvert  le  véritable  moyen  de  rapprocher  l'Europe  de 
a  rAmérique  »  ;  maintenant  c'est  M.  Caselli  qui  découvre^ 
les  télégrapes  autographiques ËnQn  tout  ie  monde  in- 
venté ,  selon  les  journaux  ;  mais  il  n'y  a  d'omis ,  dans  leur 
narration  que  le  nom  des  véritables  inventeurs. 

Du  reste,  M.  Caselli  n'est  pas  le  seul  à  avoir  marché  sur 
les  brisées  de  M.  Backwell;  nous  voyons  dans  les  comptes 
rendus  de  l'Académie  des  Sciences  qu'un  JVf.  Seugraff  a 
présenté,  le  26  février  1855,  un  mémoire  sur  un  système 
de  reproduction  autographique  des  signatures  dans  les 
communications  télégraphiques.  Mais  les  comptes  rendus, 
fidèles  à  leur  habitude  de  ne  jamais  parler  des  applications 
des  sciences ,  n'ont  pas  donné  un  mot  d'explication  sur  ce 
système  ;  de  sorte  que  nous  ne  pouvons  dire  s'il  était  ou 
non  un  perfectionnement  de  celui  que  j'ai  décrit. 

Télégraphe  autographique  de  M.  Hipp.  —  M.  Hipp  a 
cherché  à  résoudre  le  problème  de  l'écriture  des  dépêches 
en  lettres  ordinaires  par  le  procédé  électro- chimique  de 
M.  Bain.  Mais  son  système,  quoique  ingénieux,  est  loin  de  va- 
loir celui  que  nous  avons  décrjt  précédemment. 

La  partie  active  de  ce  télégraphe  est  un  mouvement  d'hor 
logerie  qui  a  pour  effet  de  faire  parcourir  à  une  tige  métal- 
lique un  chemin  sinueux  ayant  la  forme  delà  fig.  17,  pi. III: 
chaque  station  a  un  mécanisme  semblable  et  tous  ces  méca- 
nismes sont  soumis  sous  l'influence  du  courant  à  un  mou- 
vement synchronique.  Les  appareils  des  deux  stations  sont 
disposés  de  manière  que  les  tiges  mobiles  soient  constam- 
ment appuyées,  Tune  sur  une  bande  de  papier  recouverte  de 
cyanure  de  potassium  qu'entraîne,  d'un  mouvement  uni- 
forme et  saccadé ,  le  mécanisme  d'horlogerie,  l'autre  sur 
le  plateau  métallique  où  se  place  le  papier  chimique. 
Un  commutateur  en  rapport  avec  ce  plateau  et  le  fil 
de  la  ligne  permet  de  fermer  le  courant  en  temps  op- 
portun. 


TÉLÉGRAPHIE   ÉLECTRIQUE.  1S5 

Si  l'on  examine  que  les  sinuosité»  parcourues  par  les 
pointes  peuvent^  suivant  que  l'on  considère  telle  ou  telle  par- 
tie de  leur  contour,  représenter  les  dffférentes  lettres  de  Tal- 
phabet^on  comprendra  qu'il  suffira  d'appuyer  le  doigt  sur  le 
commutateur  de  la  station  qui  parle^  précisément  au  moment 
où  elle  commencera  à  décrire  la  sinuosité  qui  représente  la 
lettre  à  transmettre,  pour  qu'en  ce  moment  même  le  cou- 
rant soit  fermé  et  fasse  marquer  cette  lettre  à  la  pointe  de 
fer  agissant  sur  le  papier  recouvert  de  cyanure  de  potassium. 

.     TÉLÉGRAPHES    AUDITIFS. 

La  désignation  des  signaux  télégraphiques  par  des  sons 
produits  sur  des  timbres  de  sonorité  différente  a  été  un  des 
premiers  moyens  d'interprétation  des  correspondances  élec- 
tro-télégraphiques. Nous  avons  vu  que  le  télégraphe  écos- 
sais imaginé  en  1753  avait  été  disposé  dans  ce  but,  et  celui 
de  M.  Steinheil  a  démontré  dès  l'année  1837  que  ce  système 
télégraphique  était  parfaitement  applicable.  En  1845, 
M.  Wheatstone  expérimenta  un  télégraphe  auditif  analogue 
à  celui  de  M.  Steinheil  qui  produisit  de  très-bons  résultats. 
Enfin,  la  même  année,  plusieurs  télégraphes  auditifs  à  sons 
combinés  furent  présentés  par  MM.  Laborde,  Dujardin,  de 
Lille,  Gillet  et  Saintard;  mais  ces  télégraphes,  quelque  ingé- 
nieux qu'ils  pussent  être,  n'avaient  pas  un  degré  de  simpli- 
cité suffisant  pour  qu'on  pût  les  utiliser  pratiquement.  Ce 
n'est  qu'en  1852  que  M.  Mirand  a  résolu  complètement  ce 
problème  en  construisant  les  sonneries  électriques  télégra- 
phiques qui  purent  fournir  un  télégraphe  domestique  d'un 
prix  très-peu  élevé  et  d'une  interprétation  facile. 

Système  de  M,  Mirand,  —  Ce  système  télégraphique  se 
compose  d'un  simple  rhéotome  de  de  La  Rive,  analogue  à  celui 
que  nous  avons  décrit  page  298  (!'''  volume)  et  auquel  est 
adaptée  la  tige  du  marteau  qui  doit  frapper  sur  le  timbre. 
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Avec  ce  système^  il  arrive  que  si  on  ferme  et  on  interrompt 
brusquement  le  courant  à  travers  le  rhéotome,  le  marteav 
peut  ne  frapper  qu'un  coup  ;  mais  si  on  prolonge  la  feniie- 
ture  du  courant ,  la  vibration  du  marteau  se  développe  et 
il  se  produit  un  roulement  qu'il  est  très-facile  de  distinguer 
du  coup  isolé.  £n  combinant  ensemble  ces  roulements  et 
ces  coups  isolés  on  peut  composer  un  alphabet  et  un  vocalm- 
laire  télégraphique  assez  simple,  puisqu'avec  cinq  pressions 
successives  exercées  sur  la  clef  ou  le  transmetteur^  (m  peut 
obtenir  en  outre  des  lettres  de  Talphabet  et  des  chiffres^  62 
combinaisons  différentes  auxquelles  on  peut  attribuer  tel 
ou  tel  sens. 

Comme  il  faut  une  certaine  habitude  pour  obtenir  avec 
cette  sonnerie  des  coups  isolés  M.  Mirand  a  ajouté  aux  son- 
neries qu'il  destine  particulièrement  aux  fonctions  télégra- 
phiques un  petit  appareil  supplémentaire  qui  fait  apparatb% 
dans  un  guichet  tantôt  lé  signe  —  signiGant  un  roulement, 
tantôt  le  signe  •  signifiant  un  point  isolé.  Il  devient  alors 
impossible  de  se  méprendre  sur  la  signification  du  signal 
envoyé.  Cet  appareil  consiste  dans  une  petite  bascule 
aimantée  oscillant  entre  les  branches  d'un  petit  électro- 
aimant comme  dans  la  figure  ki ,  pi.  II ,  l*"'  vol.,  et  dont 
Tune  des  branches  porte  une  petite  bande  de  carton  très- 
mince  sur  laquelle  sont  tracés,  Tun  à  côté  de  Tautre,  les  deux 
signes  —  et . .  Quand  le  courant  traverse  cet  appareil  dans 
un  certain  sens,  le  signe  —  apparaît  dans  le  guichet  ménagé 
en  place  convenable  sur  la  boite  de  la  sonnerie  ;  mais  quand 
le  courant  est  renversé ,  c'est  le  signe  .  qui  apparaît. 

Le  transmetteur  de  ce  système  télégraphique  est  un  sim- 
ple commutateur  à  renversement  des  pôles  que  nous  avons 
décrit  page  270,  1*"^  vol.  Sur  Tune  des  touches  est  gravé 
le  signe  —  et  sur  l'autre  le  signe ..  Si  les  liaisons  électriques 
sont  convenablement  établies,  il  sulBt  d'appuyer  le  doigt 
sur  Tune  ou  l'autre  de  ces  deux  touches  et  de  tenir  le  cou- 
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rant  plus  longtemps  fermé  sur  la  touche  —  que  sur  la  tou- 
che ,  pour  que  les  deux  éléments  de  signaux  soient  nette- 
ment accusés  tant  par  le  tintement  de  la  sonnerie  que  par 
Tappareil  à  signaux. 

-Dans  les  sonneries  ordinaires  où  il  n'existe  pas  d'appareil 
a  signaux,  le  commutateur  précédent  est  remplacé  par  un 
interrupteur  analogue  à  celui  que  nous  avons  décrit  page 
247, 1"  vol.  Voir  la  fig.  16,  pi.  III. 

On  a  voulu  contester  à  M.  Mirand  le  mérite  de  son  in- 
tention en  disant  que  les  sonneries  de  M.  Siemens  {{ue  nous 
avons  étudiées  précédemment  étaient  fondées  exactement 
«ur  le  même  principe  que  la  sienne,  et  que,  d'ailleurs,  le 
rhéotome  de  de  la  Rive  avait  été  employé  depuis  longtemps 
comme  réveil  pour  appeler  l'attention  ;  mais  nous  ferons 
remarquer  qu'il  y  a  loin  de  ces  appareils  à  la  sonnerie  élec- 
trique télégraphique  dont  nous  parlons.  En  efiFet,  si  Ton  a 
bien  suivi  la  description  que  nous  avons  donnée  du  télégra- 
phe Siemens,  on  pourra  s'assurer  que  ce  constructeur,  pour 
obtenir  la  course  voulue  pour  le  jeu  du  marteau  de  sa  son- 
nerie, avait  été  obligé  d'employer  un  intermédiaire  méca- 
nique oscillant  auquel  il  avait  donné  le  nom  de  navette.  Ce 
qui  compliquait  considérablement  cet  appareil  et  le  rendait 
susceptible  de  nombreux  et  fréquents  dérangements.  Dans 
lappareil  de  M.  Mirand ,  au  contraire ,  aucun  mécanisme 
n'est  introduit  entre  le  marteau  et  l'électro-aimant  ;  c'est  la 
vibration  de  l'armature  seule  (qui  se  trouve  amplifiée  consi- 
dérablement par  l'efiFet  de  l'élasticité  de  la  lame  de  ressort 
qui  sert  d'articulation  à  cette  armature)  qui  met  en  mouve- 
ment le  marteau.  D'un  autre  côté ,  le  contact  du  rhéotome 
au  lieu  d'être  constitué  par  un  butoir  rigide  est  fourni  par 
une  lame  de  ressort  flexible  qui,  en  suivant  Tarmature  dans 
une  partie  de  ses  mouvements,  remplit  les  mêmes  fonctions 
que  la  navette  de  M.  Siemens  et  contribue  encore ,  par  son 
élasticité,  à  ampliûer  les  vibrations  du  marteau.  £nûn,  Tab- 
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sence  de  vis  de  rappel  dans  cet  appareil ,  la  simplicité  de  sa 
construction  et  de  sa  disposition  ont  permis  de  le  livrer  à  on 
prix  tellement  au-dessous  de  tous  les  appareils  télégraphi- 
ques, qu'il  est  encore  le  seul  qu'on  puisse  réellement  appe- 
ler un  télégraphe  domestique. 

Nous  verrons  plus  tard  les  nombreuses  applications  aux- 
quelles ce  système  de  sonnerie  peut  être  utilisé  en  dehors 
de  celles  que  nous  lui  attribuons  dans  ce  chapitre. 

Autres  systèmes  de  télégraphes  auditifs.  —  Les  combinai- 
sons alphabétiques  des  télégraphes  auditifs  qui  ont  été  pro- 
posées jusqu'à  présent  sont  basées  tantôt  sur  le  tintement 
de  timbres  différents ,  au  nombre  de  deux  ou  en  nombre 
égal  à  celui  des  lettres  de  Talphabet,  tantôt  sur  le  nombre 
de  coups  appliqués  sur  un  même  timbre  avec  intervention^ 
comme  élément  de  combinaison ,  de  la  durée  des  sons  pro- 
duits. Toutes  ces  combinaisons  alphabétiques  sont  plus  ou 
moins  bonnes  et  la  nature  des  timbres  importe  peu.  Cepen- 
dant dans  les  transmissions  un  peu  promptes^  il  est  impor- 
tant en  général  que  les  sons  ne  soient  pas  prolongés  trof^ 
longtemps.  C'est  pour  ce  motif  que  M.  Regnard  a  adapté  èm^ 
son  télégraphe  auditif  à  deux  timbres  des  étouffoirs  à  Taid^ 
desquels  on  peut  arrêter  à  volonté  les  sons.  Ce  télégraphe^ 
du  reste,  est  un  des  plus  perfectionnés  qu'on  ait  constmits 
dans  ce  genre.  Pour  s'en  faire  une  idée  il  suffit  de  supposeï* 
dans  le  télégraphe-écrivant  du  même  auteur  dont  nous  avons 
fait  la  description  plus  haut^  les  leviers  porte-style  remplacés 
par  des  marteaux,  et  deux  timbres  de  son  différent  mis  à  la 
place  du  cylindre  enregistreur.  Les  étouffoirs  sont  reliés  aux 
tiges  des  marteaux  par  des  leviers  articulés^  de  sorte  que, 
quand  ces  marteaux  se  trouvent  mis  en  action  au  moment  de 
réchappement  des  roues  motrices,  ces  étouffoirs  s'écartent 
un  instant  des  timbres  pour  y  retomber  aussitôt  après  que 
le  coup  a  été  frappé ,  absolument  comme  cela  a  lieu  pour  les 
touches  d'un  piano. 


Ltt  composition  des  sigodox  tintéâ  correspond^  dans  le  syS' 
tème  de  M.  Regnard,  à  celle  des  signaux  écrits.  Il  suffit 
d^envoyer  une  seule  fois  le  courant  électrique  pour  désigner 
les  quatre  lettres  A,  E,  I  et  S  ;  deux  fois  pour  les  huit  let- 
tres C,  D,  L,  N,  0,  R,  T,  U;  et  trois  fois  pour  les  autres. 
«  Les  sons  des  deux  timbres  qui  dilBFèrent  Tun  de  Tautre  de 
rintervalle  d'une  tierce  et  leurs  sons  étouffés  constituent^ 
dit  M.  Regnard^  trois  sons  facilement  distincts  qui  peuvent 
s'assembler  avec  une  telle  rapidité  qu'ils  n'en  formeraient 
qu'un  seul  pour  une  oreille  exercée,  et  qu'en  pourrait  pour 
ainsi  dire  prononcer  les  lettres  dont  les  mots  sont  composés 
à  travers  l'espace  que  parcourt  le  fil  conducteur.  » 

Je  ne  décrirai  pas  tous  les  systèmes  de  télégraphes  audi- 
tifs qui  ont  été  proposés,  car  ils  ne  varient  entre  eux  que 
par  la  disposition  des  organes  moteurs  des  marteaux,  et  ces 
dispositions  se  rapportent  plus  ou  moins  à  celles  des  autres 
télégraphes  dont  nous  avons  parlé  précédemment. 

TÉLÉGRAPHES  IMPRIMEURS. 

M.  Vaïl,  dans  son  ouvrage  intitulé  le  Télégraphe  électro- 
magnétique américairiy  publié  en  IStô,  prétend  avoir  eu  la 
première  idée  des  télégraphes  imprimeurs.  Mais  comme  au- 
cune publication  ni  aucun  brevet  ne  peuvent  justifier  la  date 
de  183T  que  cet  auteur  assigne  à  son  invention,  ce  sera  tou- 
jours M.  Wheatstone  que  nous  devrons  regarder,  jusqu'à 
preuve  contraire,  comme  le  véritable  inventeur  des  télégra- 
phes imprimeurs.  Avant  d'étudier  le  télégraphe  de  M.  Vaïl 
et  ceux  des  autres  inventeurs  qui  ont  été  proposés  depuis, 
je  vais  essayer  d'exposer  d'une  manière  claire  et  succincte  le 
principe  de  ces  appareils  afin  qu'on  puisse  saisir  les  diffé- 
rences qui  existent  entre  les  divers  systèmes  que  nous 

aurons  à  décrire. 

Les  télégraphes  imprimeurs  qui  fournissent  la  dépêche 
tout  imprimée  en  lettres  romaines  ou  en  caractères  quel- 
II.  » 
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conques,  ont  été  combinés  de  plusieurs  manières;  mais  ils 
sont  tous  assez  conapliqués  en  raison  même  des  résultati 
qu'on  exige  d'eux.  Us  se  composent  en  général  de  quatre 
mécanismes  différents  :  !<>  d'un  mécanisme  compositeur  an 
moyen  duquel  une  roue  portant  les  caractères  de  l'alphabet 
gravés  en  relief,  présente  devant  un  repère  celui  de  ces 
caractères  qui  est  désigné;  2«d'un  système  pour  encrer  cei 
caractères;  3°  d'un  mécanisme  imprimeur  qui  presse  11 
bandé  de  papier^  sur  laquelle  doit  être  imprimée  la  dépêctei 
contre  le  type  ou  caractère  placé  devant  le  repère  ;  4*  d^W 
gouverneur  de  la  bande  de  papier  propre  à  la  bien  diriger 
et  à  la  faire  avancer^  après  chaque  impression  de  lettre, 
d'une  quantité  suffisante  pour  que  les  impressions  ne  se  su- 
perposent pas.  La  grande  difficulté  du  problème  était  d'ob- 
tenir le  fonctionnement  de  ces  divers  organes  ipécaniquef 
sous  l'influence  d'uii  même  courant,  et  c'est  principaleioent 
par  les  moyens  employés  pour  vaincre  cette  difficulté  <|De 
les  différents  systèmes  qui  ont  été  proposés  se  distinguent 
les  uns  des  autres. 

Le  télégraphe  que  j'ai  fait  construire,  il  y  a  environ  deux 
ans,  et  qui  est  représenté  flg.  1,  pi.  III,  peut  donner 
facilement  une  idée  de  ces  sortes  d'instruments.  Dans  le 
dessin  de  cet  appareil,  le  mécanisme  compositeur  occupe 
la  partie  droite  de  l'instrument.  A  est  la  roue  des  typeSi 
c  est-à-dire  la  roue  portant  les  caractères  en  relief. 

M  est  le  mouvement  d'horlogerie  qui  sollicite  cette  roue. 

Enfin  £  est  l'électro-aimant  qui  commande  ce  mécanisme 
par  l'intermédiaire  d'un  échappement  à  chevilles. 

Le  système  pour  encrer  les  caractères  consiste  dans  un 
petit  rouleau  G,  revêtu  d'une  chemise  de  flanelle  sans  cou- 
ture et  imprégné  d'une  encre  grasse  inséchable.  L'encre 
dont  on  se  sert  pour  les  timbres  peut  être  employée  avec 
avantage  à  cet  usage.  Ce  rouleau,  placé  tangentielleraent  à 
la  roue  des  types,  tourne  avec  elle,  et  pour  que  son  adhérence 
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«ivec  cette  roue  soit  toujours  assurée,  son  axe,  au  lieu  de 
pivoter  dans  de  simples  trous  ronds,  est  porté  par  des  lames 
de  ressorts  placées  devant  des  trous  allongés.  De  cette  ma- 
nière le  rouleau  suit  tous  les  mouvements  de  la  roue  des 
types  et  recouvre  d'encre  les  caractères  qui  se  présentent 
successivement  à  lui. 

Le  mécanisme  imprimeur  est  placé  à  gauche  de  Tappareil 
parallèlement  au  mécanisme  compositeur;  il  consisté^dans 
un  piston  élastique  I  mis  en  mouvement  de  va-et-vient  par 
un  excentrique  K  appartenant  au  dernier  mobile  d*un  se- 
cond mécanisme  d'horlogerie  M'.  Ce  mécanisme,  comme 
celui  du  mécanisme  compositeur,  est  commandé  par  un 
électro-aimant  E'  et  un  échappement  à  chevilles.  Seulement 
la  roue  de  cet  échappement  n'a  que  deux  chevilles  au  lieu 
de  seize ,  de  sorte  que  pour  chaque  double  vibration  de  la 
fourchette  d'encliquetage,  elle  accomplit  un  tour  entier  sur 
elle-même.  Comme  Texcentrique  qui  met  en  mouvement  le 
piston  imprimeur  est  Gxé  sur  le  même  axe  que  cette  roue, 
il  arrive  forcément  que  chaque  échappement  du  mécanisme 
moteur  a  pour  effet  un  coup  de  piston. 

Le  mécanisme  gouverneur  de  la  bande  de  papier  consiste 
dans  quatre  rouleaux  L,  M,  N,  0,  dont  l'un  N  porte  une 
roue  à  rochet  commandée  par  un  encliquetage  P.  Cet  encli- 
quetage,  fixé  sur  la  tige  du  piston  imprimeur,  est  disposé  de 
manière  à  faire  tourner,  à  chaque  mouvement  de  recul  de 
ce  piston,  la  roue  à  rochet  N  de  la  quantité  nécessaire  pour 
que  les  lettres  ne  se  superposent  pas  sur  la  bande  de  papier 
où  se  fait  Timpression. 

La  bande  de  papier  est  en  provision  sur  le  rouleau  L;  elle 
est  conduite  par  le  rouleau  M  entre  la  roue  des  types  et  le 
piston  imprimeur,  et  se  trouve  tirée  par  les  rouleaux  N  et 
0,  a  surface  rugueuse,  qui  forment  laminoir  et  dont  le  der- 
nier O  pivote  sur  de  forts  ressorts.  De  plus,  un  guide  Q, 
en  Gl  de  cuivre  porté  par  le  piston,  écarte  suffisamment  la 
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bande  de  papier  de  la  roue  des  types,  pour  que  l'encre  dont 
les  types  sont  imprégnés  ne  la  salisse  pas. 

Le  transmetteur  de  ce  télégraphe  consiste  dans  le  com- 
mutateur complexe  que  nous  avons  décrit  page  273(1"  vol.), 
et  auquel  est  ajouté  un  mécanisme  d'horlogerie  pour  le 
mettre  en  mouvement;  nous  avons  vu  déjà  i^emploi  de  ce 
commutateur  pour  le  télégraphe  cadran  dont  les  signaux 
sont  étages  sur  deux  circonférences  concentriques. 

Avec  ce  système  de  manipulateur  il  faut  employer  un 
relais  à  deux  armatures.  Tune  de  fer  doux,  Tautre  aimantée 
ou,  si  Ton  n'emploie  pas  de  relais,  faire  communiquer  en- 
semble les  électro- aimants  E  etE'  en  prenant  pour  arma- 
ture de  E'  un  barreau  aimanté.  Voici  alors  comment  l'ap- 
pareil fonctionne  :  quand  Taiguille  du  manipulateur  est  mise 
en  mouvement ,  une  série  de  fermetures  et  d'interruptions 
de  courant  est  produite  à  travers  le  relais  ou  le  récepteur 
de  Tappareil  ;  mais  comme  la  direction  de  ce  courant  est 
contraire  à  celle  qui  doit  attirer  l'armature  aimantée,  celle- 
ci  ne  bouge  pas  et  Tarmature  de  fer  doux  est  seule  mise  en 
mouvement;  sous  son  influence,  Télectro-aimant  E  du  mé- 
canisme compositeur  est  mis  en  action,  et  la  roue  des  types 
qui  porte  les  chevilles  de  Téchappement  tourne  comme  Fai- 
guille  d'un  télégraphe  à  cadran  ordinaire.  Mais  aussitôt 
qu'on  a  abaissé  la  touche  du  manipulateur  correspondante 
à  la  lettre  que  Ton  veut  imprimer,  le  courant  se  trouve  ren- 
versé; les  deux  armatures  du  relais  sont  attirées  et  les  deux 
électro-aimants  du  télégraphe  sont  mis  en  jeu.  La  lettre  si- 
gnalée arrive  donc  au  repère,  et  le  piston  imprimeur,  étant 
poussé  par  Texcentrique,  vient  appuyer  avec  force  la  bande 
de  papier  contre  le  type  qui  se  trouve  devant  lui  et  qui 
laisse  ainsi  son  empreinte.  En  rétrogradant,  ce  piston  réagit 
sur  Tencliquetage  P  et  fait  avancer  la  bande  de  papier  de  la 
quantité  nécessaire  pour  la  prochaine  impression.  En  aban- 
donnant la  touche  du  manipulateur,  le  mécanisme  d'horlo- 
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gerie  qui  met  .€n  marche  le  commutateur^  recommence  son 
mouvement  jusqu'à  ce  que  rabaissement  d'une  nouvelle 
touche  l'arrête  de  nouveau.  Nous  remarquerons  que  dans 
ce  système  les  impressions  ne  peuvent  se  faire  que  sur  des 
fennetures  de  courant;  il  en  résulte  qu'on  ne  peut  utiliser 
à  Tavancement  de  la  roue  des  types  qu'un  seul  des  mouve- 
ments de  la  fourchette  d'encliquetage  ^  mais  en  employant 
deux  fils  cet  inconvénient  n'existerait  plus. 

Dans  les  télégraphes  imprimeurs,  les  erreurs  ne  pouvant 
pas  être  corrigées  puisque  l'impression  ne  doit  être  soumise 
à  aucun  contrôle  pendant  qu'elle  s'effectue^  il  importe  pour 
que  les  erreurs  ne  s'accumulent  pas,  que  la  roue  des  types 
revienne  au  repère  après  chaque  impression  de  lettre.  En 
employant  l'échappement  de  M.  Breguet  et  le  système  que 
nous  avons  décrit  page  49,  au  moyen  duquel  Taiguilie  du 
télégraphe  à  cadran  de  ce  constructeur  peut  être  amenée 
au  repère  d'un  seul  coup,  le  problème  peut  être  immédia- 
tement résolu,  car  il  suffit  pour  cela  de  faire  réagir  la  roue 
à  rochet  N,  fig.  1,  pi.  111,  commandant  la  marche  du  papier 
sur  le  levier  PP',  fig.  21,  pi.  IL  On  comprend  en  effet  que 
cette  réaction  ayant  pour  effet  de  dégager  la  roue  d'échap- 
pement de  la  fourchette  d'encliquetage,  cette  roue  tourne 
jusqu'à  ce  qu'elle  soit  embridée  par  l'arrêt  secondaire  qui 
correspond  au  repère.  Dans  ce  cas  cependant  le  mécanisme 
moteur  du  piston  imprimeur  doit  avoir  sa  vitesse  tempérée 
par  un  système  d'ailettes,  afin  que  la  roue  des  types  puisse 
avoir  le  temps  d'effectuer  sa  révolution  pendant  le  temps 
de  recul  du  piston. 

Nous  terminerons  ce  chapitre  sur  la  télégraphie  électrique 
par  la  description  des  appareils  de  MM.  Yaïl ,  Bain,  Brett , 
Siemens,  Freitel  et  Teiler,  nous  réservant  pour  le  sep- 
tième chapitre  les  télégraphes  à  double  transmission  des 
dépèches  qui,  dépendant  du  jeu  des  relais,  se  rapportent 
aux  accessoires  de  la  télégraphie  électrique. 
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Télégraphes  imprimeurs  de  MM,  Vaîl  * ,  Bain,  Btett^  Siê- 
mensy  Freitel,  Theiler,  etc.  —  Comme  je  Vai  déjà  dit,  la 
grande  difficulté  du  problème  des  télégraphes  imprimeurs 
était  d'obtenir  le  fonctionnement  du  mécanisme  imprimeur, 

1.  Dans  le  télégraphe  imprimeur  de  M.  Yaîl,  le  mécanisme  compo- 
siteur mû  par  un  mouvement  d'horlogerie,  ne  subit  la  réaction  élec- 
trique qu'au  moment  de  son  déclanchement  et  de  son  arrêt,  quand  te 
caractère  transmis  est  arriré  devant  le  repère.  A  cet  effet,  ce  mécanisme 
Q0t  ooiBUDandé  par  un  véritable  échappement  de  chronomètre  à  pendule 
qm,  marche  synchroniquement  avec  celui  de  l'appareil  de  la  station  qui 
transmet  et  qui  devient  alors  transmetteur  ;  cet  échappement  à  pendule 
oscille  entre  les  pôles  de  deux  électro-aimants  placés  Tun  vis-à-vis  de  l'autre, 
et  oomme  la  masse  du  pendule  est  en  fer  doux,  il  peut  servir  d'armatnie 
à  ces  deux  électro-aimants.  Supposons  donc  que  les  deux  pendules  de 
deux  stations  A  et  B  soient  réglés  de  manière  à  faire  quatre  ou  huit 
OôcillationS  par  seconde,  il  échappera  huit  ou  seize  dents  des  deux  roues 
d'échappement  dans  cet  espace  de  temps.  Par  conséquent,  si  le  caractère 
A  de  l'appareil  de  la  station  B  se  trouve  placé  devant  le  repère  à  un 
instant  donné,  le  même  caractère  A  apparaîtra  également  au  même 
instaiit  devant  le  repère  à.  la  station  A.  Et,  pour  les  maintenir  dans 
Oètte  position,  il  suffira  qu'un  courant  soit  fermé  à  travers  les  électro- 
IWOQte  de  détente  précisément  au  moment  où  les  pendules,  ayant  ac- 
compli l'oscillation  correspondante  à  l'échappement  de  ce  caractère,  se 
trouvent  à  portée  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces  électro-aimants.  Sous  Fin- 
fluence,  en  effet,  de  cette  fermeture  de  courant,  le  pendule  se  trouvera 
Mtanu  et  le  mouvement  d'horlogerie  arrêté.  Le  nlécanisme  imprimeur 
fourra  dès  lors  remplir  sa  fonction. 

Ce  mécanisme  consiste  dans  une  espèce  de  bague  fixée  à  Textré- 
iûlté  de  l'armature  d'un  fort  électro-aimant,  et  enveloppant  presque 
^tittèrement  le  rouleau  sur  lequel  passe  la  bande  de  papier  où  doit 
M  faire  l'impression.  Slle  se  trouve  toutefois  ouverte  à  sa  partie  supé- 
rieure pour  laisser  passer  les  caractères  adaptés  sur  la  circonférence  de 
la  roue  des  types.  Ceux-ci  sont  accompagnés  latéralement  de  deux 
appendices  sur  lesquels  viennent  appuyer  les  bords  di^ oints  de  la 
hwie^  lorsqu'une  attraction  se  manifeste.  Gomme  ces  caractères  sont 
mobiles  sur  la  roue  qui  les  porte,  et  retenus  seulement  par  de  petits 
ressorts  à  boudin,  on  comprend  qu'ils  cèdent  facilement  à  la  pres- 
sion exercée  sur  eux  par  les  bords  de  la  bague,  et  laissent  leur 
empreinte  sur  la  bande  de  papier  qui  se  trouve  au-dessous  d'eux.  La  îst' 
meture  du  courant,  à  travers  l'électro-aimant  qui  commande  le  mou- 
vement de  ce  mécanisme  imprimeur,  s'effectue  en  même  temps  que 
celle  qui  met  en  action  les  éleCtro-aimants  de  détente  ;  car  totm  om  Aeetto- 
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ridjoactîon  d'un  circait  spécial.  Nous  avons  yu  com- 
meDt^  dans  mon  télégraphe,  ce  problème  avait  été  résolu  au 
moyen  d'un  relais  à  deux  annatures^  Tune  aimantée,  l'autre 
de  frar  doux;  mais  la  plupart  des  constructeurs  ont  préféré 

aimants  sont  interposés  dans  le  même  circuit.  Il  en  résulte  donc  que  Tim- 
pression  du  caractère  suit  immédiatement  rarrèt  de  la  roue  des  types. 
Le  mécanisme  qui  gonyerne  la  bande  de  papier  consiste  dans  xme 
petite  rone  à  rochet  placée  à  l'extrémité  du  rouleau  enveloppé  par  la 
bagne  presse  >  et  cette  roue  est  repoussée  d'une  dent  chaque  fois  que 
«etie  bague  se  relève  sous  Teffort  dn  ressort  antagoniste  de  l'arma- 
lire  qui  la  porte.  Pour  cela,  un  petit  cliquet  d'impulsion  est  adapté 
à  cette  bagne*  et  réagit  d'une  manière  anologue  à  Tencliquetage  fig.  1^ 
pi.  m,  du  télégraphe  précédent.  Un  second  rouleau  appuyé  contre  le 
Kmleaa  précédent  et  formant  laminoir^  complète  cette  partie  du  o^iéca- 
JOisme. 

Le  transmetteur  de  ce  système  télégraphique  est  adapté  à  la  roue  des 
tgrpes  de  chaque  s^pareil.  Il  consiste  dans  une  règle  métallique,  appelée 
indécatmêTf  placée  verticalement  près  de  Tune  des  joncs  de  la  roue  des 
types,  et  percée  d'autant  de  trous  qu'il  y  a  de  lettres  gravées  sur  cette 
loue.  25  cheviUes  métalliques  implantées  en  spirale  sur  la  surface  de 
Cette  roue,  de  manière  à  correspondre,  dans  le  sens  du  rayon,  aux  di- 
vers caractères  eu  relief,  sont  disposées  de  façon  que  leur  éloignement 
du  centre  de  la  roue  corresponde  exactement  à  la  hauteur  des  trous 
pntiquée  sur  Tindicateur.  Si  le  massif  de  Tappareil  est  en  rapport  avec 
le  fil  de  la  ligne,  et  si  l'indicateur  communique  avec  la  pile,  on  com- 
prend qu'il  8uf&*a  d'implanter  dans  Tun  ou  ^  l'autre  des  trous  de  cet 
indicateur  une  épingle  métallique  pour  arrêter  la  roue  des  types  au 
OBMxmeiit  où  la  cheville  de  cette  roue  correspondante  à  ce  trou  viendra  à 
]pafl6eT  devant  la  verticale.  Or,  comme  chacun  des  trous  de  l'indicateur 
correspond  à  une  des  lettres  en  relief  de  la  roue  des  types,  et  comme 
d'ailleun  le  mécanisme  imprimeur  se  trouve  placé  au-dessous  de  Tindi- 
ealeur  lui-même,  il  devient  facile  de  faire  arrêter  devant  ce  mécanisme 
teUe  lettre  qui  aura  été  désignée.  De  plus,  comme  le  contact  des  che- 
Tilles  de  la  roue  des  types,  avec  l'épingle  de  l'indicateur  entraine  la  fer- 
meUne  du  circuit  de  la  ligne,  l'appareil  de  la  station  éloignée  s'arrête 
précisément  au  même  instant  et  l'impression  se  produit. 

If.  Vall  décrit  encore  dans  son  ouvrage  plusieurs  systèmes  de  télé- 
graphes-presses dans  lesquels  plusieurs  fils  et  plusieurs  roues  sont  em- 
ployés. Comme  ils  ne  présentent  rien  de  particulier  que  des  combinai- 
toos  alphabétiques  plus  ou  moins  compliquées,  faites  en  vue  d'augmenter 
la  rapidité  de  la  transmission,  nous  n'en  parlerons  pas  dans  ce  cha- 
pitre. 
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avoir  recours  à  des  moyens  purement  mécaniques.  Ainsi  dans 
le  télégraphe  de  M.  Bain,  la  fonction  du  mécanisme  impri- 
meur est  déterminée  par  un  régulateur  à  force  centrifuge 
sous  rinfluence  d'un  temps  d'arrêt  du  mouvement  du  ré- 
cepteur*. Dans  le  télégraphe  de  M.  Brett,  cette  fonction 
s'accomplit  par  l'intermédiaire  d'un  appareil  hydraulique 
dont  les  mouvements  ascendants  s'opèrent  avec  facilité  «  et 

1.  La  fig.  3,  pi.  III^  représente  le  télégraphe  de  M.  Bain.  Le  mécanisme 
compositeur  comprenant  la  roue  des  types  C,  l'aiguille  X  du  cadran  indi- 
cateur, et  le  régulateur  à  force  centrifuge  W  est  mis  en  mouvement  par 
le  bariUet  B  dont  le  jeu  est  commandé  par  le  cadre  galvanométrique  RR^ 
qui  dans  ce  système  tient  lieu  d'électro-aimant.  C'est  un  levier  L  fixé 
sur  ce  cadre  qui  maintient  la  détente  Y  de  ce  mécanisme  moteur.  Le  mé- 
canisme imprimeur  composé  d'un  levier-presse  E,  mis  en  jeu  par  un 
excentrique  Y  et  du  système  de  détente  a  h,  reçoit  son  mouvement  du 
mécanisme  dliorlogerie  commandé  par  le  barillet  P,  lequel  est  régularisé 
par  le  volant  Q.  Enfin  le  mécanisme  récepteur  proprement  dit  qui,  dans 
ce  système,  se  compose  d'un  cylindre  A  revêtu  d'une  feuille  de  papier  et 
dont  l'axe  est  muni  d'une  vis  sans  fin,  reçoit  son  mouvement  de  rotation 
saccadé  d^un  long  pignon  F,  sur  lequel  réagit  un  encliquetage  adapté  au 
levier-presse  à  chaque  impression  de  lettre. 

Le  transmetteur  fait  partie  du  cadran  sur  lequel  se  meut  l'aiguiUe  X; 
il  se  compose  uniquement  d'une  série  de  petits  trous  correspondant  aux 
différentes  lettres  de  l'alphabet  et  dans  lesquels  on  introduit  alternatif 
vement  une  cheville  métaUique  d  suivant  la  lettre  qu'on  veut  signaler. 
Cîomme  cette  cheville  et  l'aiguille  X  sont  en  rapport  avec  la  pile,  il  arrive 
que  chaque  fois  que  cette  aiguille  est  arrêtée  par  la  cheville  d,  le  coit- 
rant  se  trouve  fermé  à  travers  le  cadre  galvanométrique  RR  des  deux 
stations  et  cette  fermeture  a  pour  effet  l'arrêt  du  mécanisme  compositeur 
et  par  suite  celui  du  régulateur  W,  dont  les  boules  en  s'abaissant  dé- 
gagent la  dent  6  de  la  détente  pour  se  porter  contre  la  dent  a.  De  cette 
réaction  du  régulateur  il  est  résulté  un  mouvement  de  Texentrique  V  qui 
a  déterminé  la  pression  de  la  roue  des  types  G  contre  le  rouleau  A,  et 
comme  cette  roue  des  types  a  marché  synchroniquement  avec  Taiguille  X 
des  deux  stations,  c'est  le  caractère  correspondant  à  celui  désigné  par 
cette  aiguille  qui  se  trouve  imprimé.  Quand  la  cheville  est  retirée  du 
transmetteur,  les  appareils  se  mettent  de  nouveau  en  marche  aux  deux 
stations,  le  levier  Z  du  régulateur  vient  butter  contre  la  dent  6,  qui  est 
très-rapprochée  de  la  dent  a,  et  les  aiguilles  avancent  sur  le  cadran 
jusqu'à  ce  qu'un  nouvel  arrêt  de  l'une  de  ces  aiguilles  ait  provoqué 
une  nouvelle  impression. 
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dont  les  mouvements  descendants  s'effectuent  avec  len- 
teur. Cette  lenteur  est  sufBsante  pour  empêcher  le  déclan- 
chement  du,  mécanisme  imprimeur  quand  les  lettres  pas- 
sent rapidement^  mais  elle  devient  impuissante  h  maintenir 
ce  mécanisme  quand  ia  transmission  de  la  lettre  s'effectue 
avec  un  temps  d'arrêt  '.  Dans  le  système  de  M.  Siemens, 

1.  Le  télégraphe  de  M.  Brett  qui  parait  avoir  été  inventé  par  M.  House, 
«st  représenté  fig.  2,  pi.  III.  La  roue  des  types  de  ce  télégraphe  est  en  R; 
«Ue  a  pour  moteur  le  mécanisme  à  trois  mobiles  M  et  est  commandée 
par  ime  ancre  d'échappement  LL ,  relié  à  Télectro-aimant  X  X'  par  la 
^ge  T.  Sur  les  chevilles  de  la  roue  d'échappement  qui  n'est  autre  que  la 
TOUS  des  types  elle-même,  est  appuyé  un  levier  B,  auquel  est  adapté  le  ré- 
gulateur hydraulique  S,  et  qui  porte  en  même  temps  deux  petits  butoirs 
^ont  Tun  pendant  le  jeu  du  mécanisme  compositeur  est  engagé  dans  une 
yetst/d  entaille  pratiquée  sur  un  excentrique  E  faisant  partie  du  méca- 
nisme imprimeur.  Celui-ci  est  mû  par  le  mouvement  M',  dont  l'excen- 
trique £  constitue  le  troisième  mobile.  Il  réagit  par  l'intermédiaire  d'une 
doable  bieUe  G,  sur  le  cylindre  récepteur  D  dont  l'axe  pivote  au  sommet 
d'un  double  compas  IGH,  articulé  en  I  sur  le  bâti  de  l'appareil.  Un 
ressort  fixe  K,  placé  à  portée  d'une  roue  à  rochet,  porté  par  le  cylindre  D, 
fait  tourner  celui-ci  de  l'intervalle  d'une  dent  de  ce  rochet  à  chaque  mou- 
vement de  recul  du  système  sous  l'influence  des  bielles  G.  La  bande  de 
papier  PP  sur  laquelle  s'imprime  la  dépèche  est  enroulée  en  provision  sur 
un  rouleau  0.  Enfin  la  sonnerie  d'alarme  Q  est  mise  en  tintement  par 
une  tige  a  adaptée  au  levier  B. 

L'appareil  hydraulique  représenté  fig.  2  bis,  consiste  dans  un  vase  Y 
rempÛ  d'eau,  à  l'intérieur  duquel  se  trouve  un  petit  corps  de  pompe  A, 
étranglé  en  B  et  percé  de  petits  trous  ce,  etc.;  au-dessus  de  cet  étrangle- 
ment est  adaptée  une  soupape  S.  Enfin  un  piston  P  vissé  à  l'extrémité  de 
la  tige  T  se  meut  à  Pintérieur  du  corps  de  pompe.  Il  résulte  de  cette 
disposition  que  quand  la  tige  T  soulève  le  piston  P,  l'eau  qui  s'introduit 
par  les  orifices  c,c  soulève  la  soupape  et  n'est  pas  par  conséquent  un 
obstacle  à  l'élévation  de  ce  piston;  mais  quand  la  tige  T  redescend,  cette 
soupape  S  qui  est  retombée  empêche  l'eau  introduite  de  s'écouler  aussi 
facilement,  et  la  chute  du  piston  se  trouve  retardée. 

Le  transmetteur  de  ce  télégraphe  a  été  combiné  de  plusieurs  manières 
par  M.  Brett.  Dabord  il  était  à  clavier  comme  celui  de  M.  Froment  que 
nous  avons  décrit;  puis  il  s'est  trouvé  transformé  en  manipulateur  à  ca- 
dian  mobile  analogue  à  ceux  que  M.  Breguet  avait  adoptés  primiti- 
vement pour  ses  télégraphes  à  cadran.  Voici  maintenant  comment  cet 
appareil  fonctionne  : 

Toutes  les  fermetures  et  iuterrui>tions  de  ceurant  pi-oduites  par  le  ma- 
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c'est  la  force  dlnertie  magnétique  des  gros  électro-aimanb 
cpii  a  été  utilisée  dans  ce  but  * .  Dans  le  télégraphe  de 
M.  Freitel  ^  le  problème  a  été  résolu  par  une  tension  iné- 

nipnlateur  ont  pour  effet,  comme  dans  tous  les  télégraphes,  de  faire  im- 
œr  la  roae  R;  sons  TinAnence  de  ce  monvement  le  lerier  B  s'est  titRné 
soulevé,  et  comme  le  gouverneur  hydraulique  ne  lui  permet  pas  de  le- 
descendre  aussi  facilement  qu'il  est  monté,  il  reste  dans  cette  positiim 
pendant  que  la  roue  tourne.  Quand  celle-ci  se  trouve  arrêtée  ions  Hi- 
fluence  du  manipulateur  et  alors  que  la  lettre  transmise  est  armée  n 
repère,  ce  levier  s'abaisse  et  dégage  l'excentrique  E  ;  celle-ci  attire  akn 
le  rouleau  D  contre  la  roue  des  types  et  la  lettre  signalée  se  trouve  » 
primée.  En  revenant  à  sa  position  primitive  la  roue  à  rochet  dont  ert 
muni  ce  cylindre  rencontre  le  ressort  K  et  tourne  de  l'intenralle  d^ 
dent  en  entraînant  avec  elle  la  bande  de  papier.  Aussitôt  apràt  que  le 
levier  B  a  dégagé  l'excentrique  E  pour  rimnression  de  la  lettre,  U  tt 
conde  cheville  dont  il  est  muni  vieut  s'enfoncer  dans  l'entaille  de  l'ei- 
centrique  qui  est  alors  revenu  presquo  au  repère  pour  empêcher  qute 
arrêt  trop  prolongé  de  la  roue  des  types  n'entraîne  deux  impresskitt  as 
lieu  d*une.  Ce  n'est  que  quand  la  roue  R  entre  de  nouveau  en  lDoav^ 
ment  que  cet  excentrique  revient  à  sa  position  initiale  par  suite  dn  KMr 
lèvement  du  levier  B. 

M.  Brett  a  apporté  à  cet  instrument  plusieurs  perfectionnements  lar 
lesquels  nous  n'insisterons  pas  parce  qu'ils  sont  inférieurs  &  cenx  du  télé- 
graphe de  M.  Theiler,  et  dont  le  principal  a  pour  but  de  ramener  UioK 
de  types  au  repère  après  chaque  impression  de  lettres. 

1.  M.  Siemens  prétend  que  Télectro-aimant  qu*il  emploie  pour  pro- 
duire directement  l'impression  de  la  lettre  transmise  est  construit  de 
telle  manière  qu'il  ne  peut  s'aimanter  suffisamment,  pour  foncticDDOi 
que  quand  la  durée  de  la  fermeture  du  courant  est  appréciable.  Or, 
dans  le  mouvement  continu  et  saccadé  de  Taiguille  de  son  télégiaiibei 
les  interruptions  et  fermetures  du  courant  sont  trop  rapprochés,  dit-il} 
pour  détermiuer  un  mouvement  complet  du  mécanisme  imprimeur.  Je 
ne  sais  jusqu'à  quel  point  un  télégraphe  fondé  sur  un  pareil  priscipe 
peut  être  régulier  dans  sa  marche. 

2.  Le  télégraphe  de  M.  Freitel,  qui  a  figuré  à  d'Exposition  univeneUe 
de  1855,  a  une  disposition  toute  particulière  et  complètement  diffénote 
de  celle  de  tous  les  télégraphes  que  nous  avons  jusqu'à  présent  étudiés. 
Il  imprime  la  dépèche,  non  plus  sur  une  bande  de  papier  plus  on  moini 
longue,  mais  sur  une  large  feuille  avec  des  lignes  droites  et  superpoiéee. 

Le  priiicii)e  sur  lequel  est  fondé  ce  t(îlégraphe  est,  qu'un  éledâxHiimaDt 
ayant  deux  armatures  juxtaposées  et  inégalement  tendues  peut,  eaoM 
nous  l'avons  indiqué  page  215 ,  1«t  volume ,  agir  sur  l'une  avec  une 
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gale  des  ressorts  antagonistes  des  armatures  commandant 
les  dem  mécanismes^  compositeur  et  imprimeur.  Alors 
ce  sont  deux  piles  d'inégale  puissance  qui  déterminent 

certaine  force  électrique,  sans  agir  sur  l'autre.  Partant  de  ce  prin- 
cipe^ M.  Freitel  divise  sa  pile  en  deux,  en  faisant  réagir  seulement 
Time  des  moitiés  de  cette  pile  sur  l'armature  qui  commande  le  méca< 
mmie  télégraphique^  et  en  utilisant  la  pile  entière  pour  mettre  eu 
moarement  le  mécanisme  imprimeur  qui,  dans  ce  système,  fonctionne 
direetement,  sans  mourement  d'horlogerie. 

Le  mécanisme  compositeur,  dont  la  roue  des  types  se  voit  en  BD 
{ig.  14,  pi.  III),  est  mû  par  un  mécanisme  d'horlogerie  F,  dont  le 
iMuiBet  est  ^  P.  Il  est  conmiandé  par  une  roue  d'échappement  à 
lodMft,  dont  Tanore  H  est  adaptée  à  l'extrémité  d'une  longue  hascule 
AH  Cotant  en  A.  Cette  bascule  correspond  à  l'armature  inférieure  de 
rfleetro-aimant  £E. 

La  feuille  de  paxâer  sur  laquelle  doit  être  imprimée  la  dépêche  est 
l^aoée  tangentiellemoit  à  la  rone  des  types,  dans  une  position  yerticale  ; 
^e  est  tendue  snr  un  châssis  I J  K  0  adapté  à  un  chariot  mobile  sur  un 
petit  chemin  de  fer.  Ce  chariot  porte  une  crémaillère  X  Y,  sur  laquelle 
réagit  un  encliquetage  dépendant  du  mécanisme  imprimeur. 

Ce  mécanisnae  imprimeur,  qui  est  placé  derrière  le  châssis  IJKO,  est 
nlié  à  l'armature  supérieure  de  l'électro-aimant  par  la  tige  L.  Il  se  com- 
pOM  d'mi  système  de  marteau  à  bascule  correspondant  au  repère  G ,  et 
dont  onToit  la  partie  inférieure  et  l'articulation  en  S;  ^°  d'un  système 
d'taeliqœtage  M  réagissant  sur  la  crémaillère  XY.  Cet  encliquetage 
6it te^rétenté  vn  en  plan  (flg.  14  bis)  et  tu  de  profil  (fig.  14  ter).  En 
tQioil&j«u  : 

Au  moment  où  l'électro-aimant  EE  a  suffisamment  de  force  pour 
aftixer  VaraaXaxB  supérieure,  la  tige  L,  par  l'intermédiaire  d'un  levier 
ooodé  auquel  elle  est  articulée ,  et  qui  est  mis  en  mouvement  par  cette 
ansatove,  se  trouve  poussée  de  L  vers  K  et  fait  fonctionner  Tenclique^ 
tige  M,  qui  fait  avancer  d'tm  pas  le  chariot.  En  même  temps,  un  sys-  • 
tème  de  leviers  articulés  fait  basculer  le  levier  NN'  qui,  en  appuyant 
sor  la  bascule  du  marteau  articulé  en  S,  fait  frapper  celui-ci  contre  le 
eamctère  de  la  roue  des  types  qui  se  trouve  au  repère.  Par  suite  de 
cstia  réaction^  la  feuille  de  papier  qui  se  trouve  interposée  entre  le  mar- 
tntt  et  la  roue  des  types  reçoit  une  impression.  Comme  le  chariot  qui 
porte  oette  feuille  de  papier  a  avancé  d'un  cran  de  la  crémaillère,  par 
suite  de  la  réaction  de  l'endiquetage  M,  cette  impression  succède  à  celle 
quk  Va  pféoédée. 

Quand^  après  une  série  d-lmpressions,  la  feuille  de  papier  se  trouve 
la  bout  de  sa  coane,  en  un  mot>  quand  une  ligne  est  ^rnpdnée,  un 
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la  double  réaction.  De  ces  différents  systèmes,  c'est  celai 
de  M.  Theîler  qui  a  fourni  jusqu*à  présent  les  meilleurs 
résultats  ^  Nous  aurions  voulu  pouvoir  parler  de  deux  nou* 
veaux  appareils  de  ce  genre  qui  viennent  d'ôtre  construits, 

I)Utoir  en  biseau,  port4  par  le  chariot,  Tient  rencontrer  une  détente  H', 
qui  a  pour  fonction  de  dégager  Tencliquetage  de  la  crémalUère^aîD^i 
qu'on  le  voit  Ûg.  14  ter.  Alors  un  contre-poids  W^  qui  sert  de  force  anlar 
gonlste  au  mouvement  du  chariot^  entraîne  celui-ci  en  sens  inverse  des 
attractions  successives^  et  reporte  la  feuiUe  de  papier  à  l'extrémité  oppo- 
sée de  sa  course.  Mais,  un  peu  avant  que  cette  feuille  ait  atteint  sa  posi- 
tion extrême,  deux  galets  a,  a',  portés  par  le  châssis  IJ K 0,  viennent 
rencontrer  deux  plans  inclinés  UU,  sur  lesquels  ils  montent;  et,  en 
accomplissant  cette  ascension,  ils  soulèvent  des  cliquets  bb,  engagés 
dans  les  dents  de  deux  crémaillères  Kl,  J 0,  portées  par  le  châssis  Ini- 
mème.  Par  suite,  la  feuille  de  papier  se  trouve  soulevée  d'une  quantité 
égale  à  l'épaisseur  d'une  de  ces  dents.  Dès  lors  l'interligne  est  obteanc 
et  les  impressions  peuvent  se  l'aire  sur  une  nouveUe  ligne  placée  sous  la 
première.  Ce  mouvement  de  recul  du  chariot  a  encore  été  utilisé  par 
M.  Freitel  à  heurter  une  bascule,  pour  amener  une  certaine  quantité 
d'encre  sur  les  rouleaux  Z  Z  Z. 

L'appareil  transmetteur  de  ce  télégraphe  est  un  simple  manipulateur 
de  télégraphe  à  cadran,  dont  la  poignée,  au  lieu  d'être  rigide,  est 
flexible.  Elle  porte  un  frottoir,  qui  peut  s'enfoncer  par  une  simple  pres- 
sion dans  des  trous  disposés  au-dessus  de  chaque  lettre.  Quand  ce  bu- 
toir est  enfoncé,  il  réunit  les  courants  des  deux  piles  et  fait  agir  le  mé- 
canisme imprimeur,  tandis  que  lé  commutateur  fixé  sur  l'axe  de  cette 
poignée  a  fait  passer  successivement  les  différentes  lettres  de  la  roue  des 
types  qui  ne  devaient  pas  être  imprimées. 

1  Le  télégraphe  de  M.  Theiler,  comme  ceux  de  MM.  YaXl  et  Bain,  est 
fondé  sur  l'isochronisme  de  deux  mouvements  d'horlogerie.  L'un  de  ces 
mouvements  à  3  mobiles,  fait  fonctionner  le  mécanisme  compositeur,  l'autre 
un  manipulateur  particulier,  représenté  fig.  4  ter,  pi.  III.  La  roue  des 
tjrpes  R,  fig.  4  bis,  pi.  III,  ou  plutôt  les  roues  des  types,  car  U  y  en  a  deux, 
est  en  aluminium  et  de  très-petit  diamètre,  afin  d'être  plus  légère;  elle 
présente  néanmoins  sur  sa  circonférence  une  large  échancrure  a  b,  dont 
nous  verrons  à  l'instant  l'utilité.  L*axe  sur  lequel  elle  est  montée  porte: 
l»  une  roue  d'échappement  de  17  dents  A,  fig.  4*,  armée  sur  le  côté  de 
29  chevilles  en  correspondance  avec  les  caractères  de  la  roue  des  types,  et 
munie  d'une  ancre  d'encliquetage  B  formant  pendule,  c'est-à-dire  l'organe 
régulateur  du  mouvement  synchronique  ;  2o  un  bras  d'encliquetage  G, 
arrêté  en  temps  ordinaire  par  un  levier  D,  lequel  est  monté  sur  Taxe  de  la 
j)asculc  EF,  à  laqucllo  est  fixée  l'armatme  de  Télectro-aimant  M;  8«  enfin 
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l'un  par  M.  Breguet,  Tautre  par  M.  Mouilleron,  et  qui, 
dit- on ^  marchent  de  la  manière  la  plus  satisfaisante;  mais 
les  droits  de  propriété  de  leurs  inventeurs  n'étant  pa&encore 
établis^  il  nous  est  impossible  d'en  exposer  même  le  principe. 

on  excentrique  à  ressaut  G,  agissant  sur  un  levier  articulé  H,  dont 
nous  verrons  à  Tinstant  la  fonction. 

Le  mécanisme  imprimeur  se  compose  uniquement  d'un  bec  I,  fig.  4  bis, 
muni  de  flanelle,  adapté  à  Textrémité  de  la  bascule  E F  dont  l'axe  porte 
en  même  temps  un  second  levier  à  crochet  J.  Ce  levier  est  placé  de 
manière  à  servir  de  cliquet  d'arrêt  à  la  roue  A,  fig.  4,  en  s'introduisant 
entre  les  chevilles  de  cette  roue. 

Le  mécanisme  commandant  la  bande  de  papier  consiste  dans  deux 
cylindres  K,  L,  dont  Tun  K,  est  mis  en  mouvement  par  le  2®  mobile  du 
inécanisme  d'horlogerie,  cà  la  manière  des  télégraphes  Morse.  Le  cylindre 
N  est  le  rouleau  à  l'encre  ;  enfin  le  relais  qui  fait  marcher  rélectro* 
aimant  M  est  en  P.  Son  armature  est  à  bascule  et  placée  de  manière  à 
subir  la  réaction  du  levier  H. 

Le  manipulateur  est  un  transmetteur  à  clavier  circulaire,  mis  en  jeu 
par  un  mouvement  d'horlogerie  marchant  synchroniquement  avec  celui 
du  récepteur  de  la  station  éloignée;  il  porte  un  mécanisme  au.moyen  du- 
quel une  touche  étant  simplement  abaissée,  se  trouve  maintenue  dans 
cette  position  le  temps  suffisant  pour  Timpression  de  la  lettre,  et  le 
mouvement  qui  s'opère  alors  donne  lieu  à  deux  fermetures  de  courant, 
Tane  au  moment  du  dégagement  du  mécanisme  moteur,  l'autre  au  mo- 
ment où  un  index  de  repère  passe  devant  la  touche  abaissée.  Ces  ferme- 
tures ne  durent  qn'un  instant,  mais  cet  instant  suOTit  pour  réaliser  l'effet 
rendu.  Nous  décrirons  à  l'instant  ce  mécanisme.  D'après  la  disposition  de 
cet  interrupteur,  on  comprend  que ,  se  us  l'influence  de  la  première  fer- 
meture du  courant,  l'électro-aimant  M  dégage  le  mécanisme  d'horlo- 
gerie en  écartant  le  levier  D,  fig.  4,  du  bras  d'encliquetage  C;  toute- 
fois aucune  impression  n'est  alors  produite,  puisque  l'échancrure  ab 
se  trouve  placée  devant  le  bec  du  levier  imprimeur  :  comme  le  courant 
n'est  qu'instantané ,  la  roue  des  types  et  la  roue  d'échappement  qui  la 
commande  tournent  sans  obstacle  de  la  part  du  levier  J  jusqu'à  la 
seconde  fermeture  du  circuit,  qui  met  alors  ce  levier  J  en  piise  avec  la 
roue  A ,  ce  qui  provoque  l'impression  du  caractère  placé  en  ce  moment 
devant  le  bec  du  levier  EF ,  lequel  caractère  est  le  même  que  celui  de 
la  touche  abaissée ,  puisque  les  deux  mouvements  sont  synchroniques. 
Immédiatement  après  que  cette  double  fonction  s'est  accomplie ,  le  levier 
H  se  trouve  abaissé  brusquement  par  l'excentrique ,  et  détache  forcément 
l'armature  du  relais ,  dans  le  cas  où  le  magnétisme  rémanent  la  main- 
tiendrait attirée  ;  après  quoi  le  système  se  trouve  arrêté,  quand  le  bras  C 
vient  rencontrer  le  levier  D ,  c'est-à-dire  quand  la  roue  des  types  est 
arrivée  au  repère.  De  cette  manière  toutes  les  impressions  sont  indépen- 
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CONCLUSION. 

Quand  on  considère  l'ensemble  des  différents  systèmes 
télégraphiques  que  nous  venons  de  passer  en  revue  dans 
ce  chapitre,  on  se  demande  naturellement  lequel  de  ces  sys- 
tèmes est  le  meilleur.  Posée  ainsi,  la  question  ne  serait  pas 
facilement  discutable ,  car  tel  système  qui  pourrait  être  le 
meilleur  dans  certains  cas  serait  très-inférieur  dans  d'autres. 
Il  faut  avant  tout  savoir  ce  que  Ton  exige  de  ces  appareils, 
à  quelles  mains  ils  doivent  être  confiés,  dans  quelles  circon- 
stances ils  doivent  fonctionner,  le  prix  qu'on  peut  mettre  à 
leur  installation,  l'importance  de  leur  service,  etc.,  etc.; 

(lantes  les  unes  des  autres.  La  rone  \  rochet  R ,  et  les  becs  d'encliqoetage 
T  et  S ,  sont  établis  pour  la  sûreté  de  l'arrêt  au  repère. 

Le  mécanisme  du  manipulateur  consiste  i°  dans  un  cerceau  ddd,  fig.  4 
ter,  appuyé  sur  l'extrémité  des  touches  et  portant  un  butoir  d'arrêt  «; 
2»  d'un  système  de  bascule  bff  mis  en  mouvement  autour  de  l'aieapir 
le  mécanisme  d'horlogerie  et  marchant  synchroniquement  avec  la  row 
des  types;  30  d'un  conjoncteur  h  susceptible  defermer  le  courant  quand  b 
bascule  se  trouve  soulevée  par  son  bout  f  ;  4°  d'une  roue  dentée  lil  indé- 
pendante du  mouvement  d'horlogerie ,  et  dont  les  dents  correspondent  ani 
touches  du  clavier  qui  sont  à  bascule.  Cette  roue  est  susceptible  d'un  petit 
déplacement  vers  la  droite  quand  en  abaissant  ces  touches  nn  butoir  eo 
biseau  qu'elles  portent  repousse  de  côté  ces  dents.  Mais  une  foîB  la 
touche  entièrement  abaissée ,  cette  roue  revient  à  sa  jwsition  normale 
appelée  par  le  ressort  m.  En  outre  de  ces  organes,  ce  mécanisme  possède 
im  butoir  fixe  g  placé  près  du  point  opposé  au  repère ,  et  un  crochet  » 
(fui  réagit  sur  la  roue  lll.  Voici  comm(3ut  cet  appareil  fonctionne  :  Quand 
ïc  levier  hff  est  mis  en  mouvement  par  suite  du  soulèvement  du  cerceau 
ddd  qui  dégage  le  butoir  c,  l'arc  f  rencontre  le  butoir  ff  qui  le  soulère, 
et  le  ressort  h  opère  un  contact  métalliciue  qu\  ferme  le  courant;  en  môme 
t(inips  la  touche  abaissée  a  laissé  passer  une  deut  de  la  roue  i  f  f  au-dessous 
d'elle ,  et  cette  dciit  l'cnipéche  de  se  rclover.  L'arc  f\  en  passant  au-dessus 
(le  celte  touche ,  rencontre  un  petit  butoir  k  qui  se  trouve  alors  élevé, et 
((ui ,  eu  taisant  basculer  le  système ,  provoque  une  deuxième  fermeture 
(lu  cirruit;  enfin,  quand  le.  tour  complot  du  levier  bff'  est  près  d'être 
■iccouipli,  le  l)ut(>ir  c  rencontre  le  crochet  n  qui  donne  un  petit  mouve- 
ujeiit  à  la  roue  lll ,  et  défrage  la  touche  abaissée. 

Il  est  à  remarquer  ([ue  le.  nombre  des  échappements  du  manipulateur 
•  loit  être  plus  considérable  que.  celui  des  échappements  du  récepteur,  a 
aus(^  du  temps  nécessité  i>ar  l'impression  des  lettres. 
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suivant  ces  différents  cas^  le  choix  des  appareils  peut  être 
modifié.  Quand  on  demande  seulement  aux  télégraphes  une 
grande  promptitude  dans  la  transmission  des  dépêches,  sans 
tenir  compte  des  frais  de  Tinstallation,  de  la  difficulté  de  Tin- 
terprétation  et  de  la  manipulation  des  signaux^  le  télégraphe  à 
double  aiguille  des  Anglais  et  le  télégraphe  à  signaux  Chappe 
de  M.  Breguet,  doivent  être  préférés.  Dans  un  moment  on 
a  cru  que  le  télégraphe  électro-chimique  de  M*  Bain  rem- 
porterait, mais  on  n'a  pas  tardé  à  reconnaître  que  le  temps 
de  composer  la  dépêche  sur  une  bande  de  papier  à  Taide  de 
Temporte-pièce,  et  de  faire  circuler  cette  bande  à  travers 
l'appareil ,  était  en  définilive  plus  long  que  celui  employé 
à  transmettre  avec  les  manipulateurs.  Quand  on  veut  met- 
tre le  service  d'une  ligne  télégraphique  entre  les  mains 
d'employés  qui  ne  sont  pas  habitués  à  la  manœuvre  des  ap- 
pareils télégraphiques,  les  télégraphes  à  cadrap  de  M.  Bre- 
guet, de  M.  Froment,  de  M.  Drescher,  etc.,  doivent  être 
choisis  de  préférence.  Sur  les  lignes  sous-marines  où  des 
réactions  d'induction  se  manifestent  avec  une  certaine  in- 
tensité, on  devra  employer  des  appareils  à  courants  alter- 
nativement renversés ,  et  à  déchargeurs  tels  que  les  télé- 
graphes de  M.  Varley. 

Si  on  fait  entrer  en  ligne  de  compte  l'économie  de  Tinstal- 
lation  et  que  l'on  tienne  à  posséder  un  moyen  de  contrôle 
télégraphique,  les  télégraphes  Morse,  soit  à  signaux  simples, 
soit  à  signaux  combinés,  devront  être  particulièrement 
choisis;  Us  présentent  d'ailleurs  un  avantage  immense, 
c*est  de  fournir  des  signaux  indépendants  les  uns  des  autres 
pour  leur  transmission,  ce  qui  empêche  Taccumulation  des 
erreurs.  Quand  les  lignes  télégraphiques  sont  surchargées  de 
dépêches,  il  faut  employer  les  télégraphes  à  double  transmis- 
sion des  dépêches.  Enfin,  quand  on  veut  établir  d'une  ]}i.a- 
nière  économique  une  correspondance  télégraphique  peu 
compliquée,  les  télégraphes  auditifs,  comme  la  sonnerie 
télégraphique  de  Mirand,  fournissent  des  ressources  insp" 
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préciableà.  un  petite  eti  effets  (i  l^^icl^  de  ces  télégraphes^ 
faire  exprimer  aux  différentes  combinaisons  qui  représen- 
tent les  lettres  de  Talphabet ,  des  phrases  toutes  faites  en 
rapport  avec  les  besoins  habituels  et  prévus  des  localités  où 
ces  appareils  sont  installés  ;  or^  dans  ces  conditions,  la  trans- 
mission de  ces  signaux  devient  plus  simple  et  plus  prompte 
que  celle  de  tous  les  autres  systèmes  télégraphiques.  Aussi 
dans  les  établissements  industriels^  et  dans  une  foule  de 
cas  dont  nous  parlerons  plus  tard ,  c'est  ce  genre  de  sys- 
tème télégraphique  qui  a  été  préféré. 

Je  n*ai  pas  parlé  jusqu'à  présent  de  la  préférence  qu'on 
pourrait  accorder  aux  différents  systèmes  de  télégraphes 
imprimeurs,  et  cela  pour  cause,  car  la  question  pratique 
de  leur  installation  est  encore  loin  d'être  résolue,  ou  plutôt 
elle  pourra  bien  ne  l'être  jamais.  En  effet,  ces  appareils, 
quelque  parfaits  qu'ils  soient ,  sont  tellement  compliqués, 
tellement  lents  dans  la  transmission  des  dépèches,  tel- 
lement délicats  dans  leurs  manœuvres,   tellement  sus- 
ceptibles de  se  déranger .  qu'on  préférera  toujours  les 
télégraphes  à  signaux  simples  qui  ne  nécessitent  pas  un  per- 
sonnel plus  nombreux  et  auxquels  on  peut  faire  exprimer 
une  langue  sténographique   très-abréviative.   En  résu- 
mé, mon  opinion  est  que  les  télégraphes  imprimeurs  sont 
une  heureuse  conception,  une  application  ingénieuse  de 
rélectricité  ;  mais  qu'ils  ne  peuvent  être  employés  dans  la 
pratique.  Ce  que  je  dis  des  télégraphes  imprimeurs  peut  s'ap- 
pliquer aux  télégraphes  autographiques^  et  il  n'y  aurait  que 
dans  le  cas  où  l'on  aurait  besoin  d'une  confrontation  immé- 
diate  d'écritures,  que  ce  système  pourrait  avoir  quelque  ap- 
plication .  Quant  aux  télégraphes  des  gouvernements,  je  crois 
qu'on  a  bien  fait  de  les  choisir  dans  le  système  Morse.  La  plu- 
part des  conditions  économiques  et  de  sûreté  s'y  trouvent 
réunies,  et  s'ils  fonctionnent  moins  vite  que  plusieurs  autres, 
on  peut  regagner  amplement  cette  vitesse  par  l'adjonction 
d'un  système  à  double  transmission. 


II 

APPUCATION  DE  L*ÉLBGTRICITÉ  A  LA  SÉCURITÉ 
BES  CHEMINS  DE  FER. 


L'idée  d'appliquer  la  télé^fikphie  électrique  à  Ja  sécarité 
des  chemins  de  fer  a  été  la  conséquence  naturelle  de  Tîtr- 
stalkitîon  des  premières  lignes  télégraphiques  le  long  des^ 
f eies  ferrées.  Ayant  été  témoins  des  merveilleux  résultats 
j^rodaits  par  ees  moyens  de  relation  y  et  trouvant  une  în^ 
ÀtaUfttion  toute  faîte^  les  administrateurs  des  lignes  sur  les- 
quelles on  avait  expérimenté  devaient  naturellement  cher^ 
dier  è  établir  pour  leur  propre  compte  une  ligne  télégra- 
phique trarersant  toutes  leurs  stations ,  afin  qu*elles  pus- 
sent correspondre  entre  elles.  Dire  quel  fut  le  premier 
chemm  de  fer  qui  fit  cette  application  serait  chose  presque 
impossible;  toujours  est-il  qu*on  ne  se  proposait  alors^  dans 
cette  installation,  que  de  contrôler  et  d'accélérer  le  servrce 
dé  U*  toie,  et  de  signaler^  d'une  station  à  l'autre,  le  départ 
ou  le  passage  des  trains.  Plus  tard^  on  put  mieux  apprécier 
les  avantagea  de  ce  système  de  communication  et  en  recon- 
lîalltre  todte  rirïiportartce,  au  point  de  vue  de  la  sécurité  dé 
lé  ifiârche  «fes  convois  eux-mêmes-  Atec  ces  moyens  de 
dcnte^ndance ,  en  effet ,  sf  les  trains  sont  en  retard,  la 
ditise  eki  est  coilnae  ;  s'ils  sotit  en  détresse ,  ils  peuvent 
atoir  biéntAt  du  secours  ;  s'ils  sont  pressés  et  qu'ils  fie  puîs^^ 
sêfUt  âfvancer  sufBsanlment,  ils  demandent  du  renfort, 
qu'on  leur  envoie  ou  qu'on  leur  prépare  ;  s'il  y  a  quelque 
chose  d'extraordinaire  sur  la  Kgne ,  ils  en  sont  prévenus  à 
leur  passage  devant  chaque  station  ;  s'ils  sont  arrêtés  pour 
mier  (»Qse  ou  pouf  une  aulre'^  ou  n'a  plus  besoin  d'envoyer 
ane  machfaie*  à  la  découverte  :  quelques  signaui  écbafngés 

•      II.  10 
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entre  les  appareils  télégraphiques  des  stations  donnent  tous 
les  renseignements  nécessaires.  Les  trains  spéciaux  ne  peu- 
vent être  réellement  spéciaux  que  sur  un  chemin  de  fer 
ayant  une  ligne  télégraphique;  car  c'est  par  ce  seul 
moyen  qu'ils  peuvent  obtenir  la  voie  libre  devant  eux.  Un 
chemin  de  fer  à  simple  voie  ne  peut  exister  avec  des  con- 
vois à  grande  vitesse .  qu'autant  qu'un  télégraphe  les  pré- 
viendra qu'ils  ne  rencontrereat  pas ,  chemin  faisant,  d'au- 
tres convois  venant  à  leur  rencontre.  Dans  le  cas  où  une 
machine  se  trouve  mise  en  marche  sans  guide^  ce  qui  est 
arrivé  quelquefois ,  des  avis  peuvent  être  immédiatement 
transmis  aux  différentes  stations^  pour  éviter  un  choc  et 
pour  qu'on  puisse  envoyer  une  autre  machine  jà  la  chasse 
de  la  machine  vagabonde. 

Aujourd'hui  tous  les  chemins  de  fer  ont  leur  ligne  lélé-. 
graphique  ;  mais ,  malgré  cet  auxiliaire  important  tous  les 
accidents  n'ont  pu  être  évités,  et  nous  voyons  bien  souvent, 
par  les  journaux,  qu'il  arrive  encore  bien  des  catastror 
phes.  On  était  donc  en  droit  de  demander  à  la  science,  qui 
avait  déjà  tant  fait  dès  l'origine,  quelque  chose  de  plus, 
afin  de  compléter  le  système  de  sécurité  des  chemins  de 
fer. 

Plusieurs  systèmes  ont  été  proposés  depuis  quelques 
années  dans  ce  but.  Mais  le  mauvais  vouloir  des  compa- 
gnies ,  l'amour-propre  mal  placé  de  certains  ingénieurs  et 
l'insouciance  de  certains  autres,  ont  empêché  que  ces 
moyens  ne  fussent  adoptés.  Comme  cette  question  est  une 
des  plus  importantes  que  nous  aurons  à  traiter,  il  est  à 
propos  que  nous  la  discutions  ici,  avant  que  de  décrire  les 
systèmes  qui  ont  été  imaginés. 

Les  objections  faites  par  les  compagnies  et  les  ingénieurs 
peuvent  se  résumer  de  la  manière  suivante  : 

1"  Les  moyens  électriques  ne  sont  pas  assez  sûrs  pour 
qu'on  puisse  leur  confier  exclusivement  la  sécurité  des  cbe- 
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mîns  de  fer,  et  Ton  en  trouve  la  preuve  dans  rirrégularité 
de  la  marche  des  télégraphes.  - 

2»  Ces  moyens,  employés  concurremment  avec  la  sur- 
veillance intelligente  qu'on  apporte  actuellement  à  la  sécu- 
rité des  chemins  de  fer,  rendraient  les  surveillants  moins 
attentifs,  endormiraient  leur  responsabilité,  et  Ton  se 
trouverait  dès  lors  exclusivement  livré  aux  caprices  de 
rélectricité. 

Je  ne  parle  pas,  bien  entendu,  des  objections  qu'ont 
faites  certaines  compagnies  (dont  je  tairai  les  noms  par 
honneur  pour  la  France),  qui  vont  jusqu'à  prétendre 
qa'il  n'arrive  pas  d'accidents  sur  les  chemins  de  fer.  )  (Sic.) 
Tous  les  journaux  de  l'année  dernière  sont  là  pour  leur 
donner  un  éclatant  démenti ,  et  témoigner  par  là  de  leur 
honteuse  insouciance.  ''• 

Examinons  la  valeur  des  objections  précédentes. 

S'il  fallait  renoncer,  en  employant  les  systèmes  électri- 
ques, à  la  surveillance  intelligente  qu'on  apporte  actuelle- 
ment à  la  sécurité  des  chemins  de  fer,  je  regarderais  les 
objections  émises  comme  parfaitement  valables.  Mais  en 
quoi  des  indications  qui  ne  peuvent  être  fournies  que 
par  des  nnoyens  physiques,  qui  n'ont  rien  de  commun 
avec  le  service  des  employés,  qui  xie  se  manifestent  qu'en 
cas  de  danger  et  alors  que  tous  les  moyens  de  surveillance 
actuellement  usités  sont  restés  impuissants,  peuvent-elles 
endormir  la  surveillance  de  ces  employés?  Ne  pourra-t-on 
pas  exiger  d'eux,  comme  à  l'ordinaire,  le  même  service? 
Leur  responsabilité  en  sera-t-elle  moins  grande,  en  cas 
d'infraction  aux  règlements?  Il  faut  réellement ,  pour 
qu'on  émette  sérieusement  une  pareille  objection,  qu'on 
n'ait  pas  étudié  les  moyens  proposés. 

D'un  autre  côté ,  quand  bien  même  les  télégraphes  se- 
raient sujets  à  quelques  irrégularités ,  s'ensuit-il  que  les 
iDdicalioDS   concernant  la  sécurité  des  chemins  de  fer 


148  APPLICATION  DE   L'ÉLEGTRIGITÉ 

soient  dans  le  même  cas?  Quelle  est  la  cause  principale 
des  irrégularités  télégraphiques?  Cest,  d'une  part,  une 
vitesse  trop  grande  dans  la  transmission  des  signaux  d'une 
autre  part^  le  défaut  de  précision  danîs  les  mécanismes' des 
instruments^  enfin  Tirrégularité  de  force  dû  courant.  Avec 
des  appareils  indicateurs  tels  que  ceux  qui  sont  nécessaires 
pour  la  sécurité  des  chemins  de  fer,  cette  vitesse  de  trans- 
mission des  signaux  n'existe  pas,  cette  précision  daiis  les 
mécanismes  n'est  pas  essentielle ,  et  cette  irrégularité  de 
force  du  courant  est  insignifiante,  puisqu'on  péât  eiB- 
ployer  des  relais  qui,  dans  ce  cas^  n'ont  pas  les  mêmes  in^ 
convénients  que  sur  les  lignes  télégraphiques.  Enfin,  par 
des  mécanismes  additionnels,  on  peut  prévenir  les  employées 
des  stations ,  eii  cas  de  rupture  des  fils,  et  en  employant? 
certains  systènies  de  régulateurs  électriques,  dont  nousp»^ 
lerons  plus  llird,  on  pourrait  mêinè  avertir^  quand  il  faut  re- 
charger les  piles,  où  quand  il  y  a  une  déperdition  du  coti- 
rant.  Ou  sont  donc  dès  lors  les  causes  d'irrégularités  qui 
peuvent  compromettre  la  sécurité  des  convois  ? 

Pour  peu  qu'on  réfléchisse  à  ces  objections,  on  se  eon^ 
vaincra  facilement  qu'elles  ne  sont  autre  chose  que  Aék 
fins  de  non-recevoir  données  dans  un  but  que  je  ne  veut 
pas  analyser,  tant  il  me  paratt  petit  et  mesquin,  et  que  Ton 
a  voulu  colorer  d'un  semblant  de  raison. 

Les  systèmes  électriques  proposés  jusqu'à  présent  pour 
la  sécurité  des  chemins  de  fe^  peuvent  se  diviser  en  qtiaM 
catégories  :  l»  les  systèmes  télé^aphiques  mis  en  activité 
par  une  fonction  humaine  ;  2»  les  systèmes  contrMèim^)^ 
30  les  systèmes  automatiques  par  avertissement;  k"*  tes 
systèmes  automatiques  par  arrêt  des  convois. 

STSTÈMSS  TÉUGRAFHIQUES. 

Système  de  M.  Cook'e.  -—  L'un  des  plus  anciens  systèmes 
de  ce  genre  qui  aient  été  proposés  paratt  être  c^iil  qse 
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M.  Cooke  imagina^  qoelcpies  années  après  rétablissement 
des  premiers  télégraphes  anglais,  pour  la  sécurité  des  che- 
mins de  fer  à  une  voie.  Il  consiste  à  diviser  la  ligne  télé- 
grapbii|iie  par  sections  et  à  placer^  dans  chacune  des  ste- 
tioDS  comprises  dans  ces  sections,  un  appareil  télégraphique 
(système  Wheatstone)  contenant  autant  d'aiguilles  qu  il  y 
a  de  stations  échelonnée^  dans  la  section  à  laquelle  il 
appartient.  Celles  de  ces  stations  qui  forment  limites  des 
sections  se  trouvent  munies  de  deux  appareils^  Tun  en 
rapport  arec  les  stations  de  la  section  de  droite,  l'autre 
avec  les  stations  de  la  section  de  gauche.  Toutes  les  ai- 
guilles qui^  »ir  la  ligne,  portent  un  même  nom,  sont  liées 
entre  elles  par  un  même  fil  et  doivent  être  déviées  dans  le 
même  sens.  De  plus,  ces  aiguille»  correspondent  chacune  à 
on  commutateur,  au  moyen  duquel  on  peut  réagir  sur 
cehii  des  circuits  de  la  section  qui  correspond  à  la  station 
à  laquelle  on  veut  parler. 

Supposons  qu'il  s*agisse  du  MidlandrCounties-Railway  que 
M.  Gooke  a  pris  pour  exemple,  dans  sa  notice  sur  ce  sys- 
tème. Ce  chemin  sera  divisé  en  trois  sections  :  1»  la  sec- 
tUm  du  nord,  comprenant  5  stations.  Derby,  Borrowast, 
Sawley,  Kegworth,  Longborough  ;  2^  la  section  du  milieu^ 
comprenant  les  stations  de  Sileby,  Syston,  Leicester  ;  3°  en- 
fin la  section  du  sud,  renfermant  5  autres  stations,  Wig- 
ston^  Broughton,  Ullestrope ,  Siding  et  Rugby.  Si  Tun  des 
gardiens  de  la  station  de  Longborough,  par  exemple,  a 
besoin  de  correspondre  avec  un  autre  gardien,  celui  de 
Leicester,  je  suppose,  il  n'emploie  que  sa  propre  aiguille 
et  celle  de  son  correspondant.  Pour  cela ,  il  fait  d'abord 
sonner  le  timbre  d'alarme;  pui^,  en  même  temps  qu'il 
donne  un  signal,  il  annonce  doù  celui-ci  vient.  Après  çe^ 
préliminaires,  les  deux  employés  coiTespondent  l'un  avec 
l'antre,  au  moyen  de  leurs  deux  aiguillas,  comme  ils  le 
feraient  avec  un  simple  télégraphe,  c'est-à-dire  quiis  peuvent 
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transmettre  toutes  sortes  de  dépêches.  Les  doubles  appa- 
reils placés  aux  stations  extrêmes  des  sections  intermé- 
diaires fournissent^  comme  on  le  comprend  facilement^  le 
moyen  de  transmettre  à  toute  l'étendue  de  la  ligpe  une 
nouvelle  qui ,  sans  cela ,  ne  circulerait  que  dans  la  sec- 
tion. 

«Voyons  maintenant^  dit  M.  Cooke^  conunent^  après 
cette  installation  des  appareils  télégraphiques^  oo  pourra 
diriger  la  marche  des  convois.  Suivons  dans  sa  marche  on 
extra-train^  un  train  inattendu^  en  dehors  du  service  habi- 
tuel^ et  qui  doit  aller  de  Derby  à  Rugby.  Quelques  minutes 
avant  que  le  train  s'éloigne  de  Derby,  le  surveiUant  fait 
sonner  le  timbre  d*alarme  de  Borowash  ;  puis,  toumaDt 
vers  la  gauche  la  manivelle  de  Derby^  il  fait  dévier  toutes  les 
aiguilles  qui  portent  sur  la  section  le  nom  de  D^rby.  Il  fait 
connaiti'e  ainsi  aux  surveillants  de  toutes  les  autres  stations 
qu'un  trairi^  sur  le  point  de  partir^  attend  seulement  qœ  la 
voie  soit  libre.  Si  la  voie  est  libre^  en  effet,  le  gardien  de 
Borowash^  en  tournant  à  son  tour  la  manivelle,  fait  dévier 
toutes  les  aiguilles  qui  portent  le  nom  de  sa  station,  cette 
con'espondance  est  l'affaire  d*un  clin  dœil.  Quand  tout  est  j 
prêt,  le  suneillant  donne  Toitlre  du  départ,  et  aussitAt 
que  le  train  se  met  en  mouvement,  il  ramène  sa  manivelle^ 
et  par  suite  son  aiguille  à  la  position  verticale;  et  toutes 
les  aisuillos  Derbv  de  la  section,  en  revenant  à  cette  même 
position,  indiquent  qu  un  train  parti  de  Ikorby  se  trouve 
entre  IVrby  et  Rorowasli, 

«Par  cotte  annoïK^e  anticipée,  le  gardien  de  Sawleyesten 
mesure  de  de  transmettre  au  gardien  de  Borrowash  le  si- 
gnal Hmsvp^  y>/«nrA^s,  pour  que  celui-ci  puisse  indiquer  ao 
train  qui  s'approche  que  la  voie  est  libr^  et  qui!  peut  poo^ 
sortie  sa  route.  Comme  la  dtstanc^e  entne  IV^rbv  et  Borro-  ' 
wash  est  de  quativ  milless  le  train  met  à  pea  près  huit  mi- 
nutes  à  la  Gnanthir  ;  et  ces  Iwàl  miaules  sost  m  espace  de 
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temps  suffisant,  ponr  qu'en  cas  de  négligence  des  gardiens 
de  Sawley,  le  gardien  de  Borrowash  puisse  eiciter  son  at- 
tention en  sonnant  la  cloche  d'alarme,  lui  demander  si  la 
voie  est  libre,  et  recevoir  la  réponse  avant  Tarrivée  du  con- 
voi. Bientôt  on  voit  le  train  arriver  à  Borrowash  ;  s'il  ne  doit 
pas  s'arrêter  à  cette  station,  on  donne  au  conducteur  le 
signal  ordinaire  de  continuer  sa  route.  En  même  temps,  le 
gardien  du  télégraphe  ramène  sa  manivelle  à  la  position 
verticale,  toutes  les  aiguilles  Borroswash  redeviennent  ver- 
ticales, et  annoncent  qu'un  train  en  marche  sort  de  Borros- 
vash  et  se  trouve  sur  la  route  de  Sawley  ;  on  continue  de  la 
même  manière,  tant  que  la  route  est  libre. 

c<  Avant  que  le  train  atteigne  la  dernière  station  de  la 
section  du  nord,  un  signal,  parti  de  Longhborough  vers 
Leicester,  annonce  à  toute  la  section  du  milieu  qu'un  con- 
voi va  partir  tout  à  ITieure  ;  conmie  Leicester  reçoit,  en 
même  temps  que  Longhborough,  la  nouvelle  de  l'arrivée 
du  convoi,  et  que  les  deux  arrivées  sont  séparées  par  l'in- 
tervalle d'une  demi-heure  au  moins,  on  a,  comme  on  le 
comprend  facilement,  tout  le  temps  nécessaire  pour  ranger 
les  wagons  de  bagages,  qui  pourraient  se  trouver  sur  la 
voie.  Les  sui*veillants  de  la  section  ont  aussi  le  temps  de 
déterminer  le  lieu  où  les  convois,  qui  vont  au-devant  l'un 
de  l'autre,  doivent  s'éviter  mutuellement.  Pour  procéder 
dans  ce  cas  avec  régularité,  on  doit,  à  l'arrivée  d'un  convoi 
dans  la  station  intermédiaire,  ûxer  sur  la  feuille  de  route  la 
station  à  laquelle  il  doit  d'abord  s'arrêter,  pour  attendre 
que  l'autre  soit  passé;  quand  le  choix  est  fixé,  on  lui  expé- 
die par  le  télégraphe  à  la  station  dont  il  s'agit  l'ordre  de 
s'arrêter.  Si,  par  un  accident  quelconque,  l'un  ou  l'autre 
des  convois  était  en  retard,  on  modifierait  par  le  moyen 
du  télégraphe  Tordre  primitivement  donné,  en  désignant  à 
l'aide  de  la  feuille  de  route  la  nouvelle  station  d'arrêt. 

«  Supposons  qu'entre  Sileby  et  Syston  il  y  ait  quelques  wa- 
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gons  de  marchandises;  que  la  permissioH  de  les  laissa  sur 
la  voie  ait  été  demandée  aux  stations  de  la  section  à  peu 
{»*ès  en  c^  termes  :  des  wagons  de  marchandises  devraient 
rester  sur  la  ligne  entre  Sileby  et  Syston  de  deux  à  cinq 
heures^  et  que  les  gardiens  aient  indiqué  cette  circonstance 
par  le  mouvement  de  leurs  manivelles.  L'estra-train  que 
BOUS  suivons  dans  sa  course,  venant  à  demander  tout  à 
coup  que  la  voie  soit  libre  plus  tôt^  on  répond  à  cette  exi* 
gence  en  envoyant  par  le  télégraphe,  à  Leicester^  la  dé- 
pèche  suivante  :  On  fera  suivre  aux  wagons  de  marchaor 
dises  la  voie  latérale  pcmr  les  faire  entrer  dans  la  gar^ 
directement^  et  cela  fait  on  signalera  que  la  voie  est  libre. 
Dans  le  cas  où  quelque  autre  empêchement  se*présenterait^ 
où  une  catastrophe,  par  exemple,  aurait  jeté  sur  la  voie  un 
convoi  dont  la  présence  n'aurait  pas  pu  être  signalée  à 
temps,  les  autres  trains  continueronl  leur  route^  comme  4 
Tordinaire,  jusqu'aux  stations  voisines,  et  aussitât  que  le 
télégraphe  aura  annoncé  leur  arrivée;  avertis  ils  s'avance- 
ront jusqu'au  point  où  1^  embarras  existent,  pour  contin 
nuer  définitivement  leur  route^  après  avoir  échangé  leurs 
passagers. 

a  Revenons  à  l'extra-train  que  nous  pouvons  supposer 
arriver  à  Leicester  ;  avant  qu'il  ne  s'engage  dans  la  'section 
fln^i  on  écrit  sur  la  feuille  de  route  qu'il  rencontrera  un 
autre  train  à  Broughton^  et  qu'il  le  passera.  Les  deux  trains^ 
ont  donc  reçu  le  même  ordre  et  s'avancent  l'un  vers  l'autre. 
Lorsque  le  train  qui  va  en  amont  s'approche  de  Wigston^ 
le  surveillant  de  cette  station^  qui  a  été  prévenu  d'avance; 
que  li(.  voie  vers  Brougthon  est  libre,  donne  la  permission  de 
s'avancer,  et  dès  qui$  le  convoi  a  passé,  il  ramène  de  nouveau 
sa  manivelle  à  la  position  verticale,  ce  qui  entraîne^  ainfi 
que  nous  l'avons  indiqué,  la  cessation  de  son  signal;  on  donne 
de  la  même  manière^  au  convoi  qui  vient^  l'autorisation  de 
s'avancer  vers  Ullestrope^  tH  les  deux  trains  s'approchent 
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en  fiens  contraire  vers  Bronghton,  lien  de  leur  croise- 
naent. 

a  II  suffira  de  quelques  mots  pour  expliquer  les  signaux 
qui  font  obtenir  ce  résultat.  Pour  ce  qui  regarde  notre 
extra-train,  dès  que^  comme  à  Tordinaire^  le  gardien  de 
Broughton  a  connu^  par  la  cessation  du  signal  de  Leicester, 
que  le  conyoi  se  trouvait  ^ur  la  voie  entre  Leicester  et 
Wigston,  il  donne  le  signal  d'avancer,  et  ce  signal,  dans  les 
cas  ordinaires^  persiste,  sur  l'appareil  Broughton^  jusqu'à  ce 
que  ce  convoi  approche  de  Broughton.  Dans  le  cas  actuel,  le 
gardien  de  Broughton  aurait  à  donner  à  la  fois  les  deux 
signaux  :  Hinzug,  marchez  ;  Herzug,  venez  ;  et  pour  cela 
il  se  sert  momentanément  de  sa  manivelle  pour  annoncer 
dans  ces  deux  directions  que  la^voie  est  libre^  et  que  les 
rails  d'évitement  seront  prêts  à  recevoir  les  deux  trains  qui 
vont  se  rencontrer.  Aussitôt  que  le  gardien  de  Wigston  a 
donné  le  signal  Wigston^  le  gardien  de  Broughton  répète 
immédiatement  le  même  signal  Wigston^  comme  indica- 
tion que  le  train  qui  vient  de  Derby  n'est  pas  encore  arrivé 
^Broughton.  Le  signal  Herzug,  (  venez),  sera  reproduit  de  la 
même  manière  sur  la  section  d'Ullestrope.  Aussitôt  que  les 
deux  trains  se  trouvent  aux  stations  voisines  de  Broughton^ 
les  sections  de  Wigston  et  d'Ullestrope  font  connaître  qu'ils 
ue  se  sont  pas  encore  atteints;  on  envoie  à  Broughton  le 
signal  arrêtez,  hait,  et  les  trains,  en  arrivant^  circulent  sur 
les  rails  de  croisement  qui  .leur  étaient  respectivement  des- 
tinés. Maintenant  quand  le  gardien  de  Broughton  cesse  les 
signaux  aux  stations  des  sections  de  Wigston  et  dTlIestrope, 
il  fait  entendre  par  là  que  les  trains  sont  prêts  à  continuer 
leur  route^  et  il  fait  aussitôt  sonner  les  timbres  d'alarme  de 
Wigstop.  et  d'Ullestrope.  Il  ramène  ensuite  les  manivelles 
à  la  position  verticale.  Les  deux  trains  se  trouvent  alors 
dans  le  même  cas  que  s'ils  étaient  prêts  à  partir  d'une  sta- 
tion extrême,  et  l'on  transmet  aux  stations  voisines  les 
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signaux  déjà  décrits  de  la  même  manière  qu'on  Ta  fait  au 
commencement  du  voyage. 

a  II  serait  inutile  de  suivre  plus  loin  Textra-train,  car 
toutes  les  difficultés  ont  été  examinées^  et  il  ne  peut  surve- 
nir aucun  obstacle  qiii  ne  soit  levé  sur-le-champ  par  les 
moyens  énumérés. 

«  Si,  par  une  cause  quelconque,  on  ne  pouvait  pas  obte- 
nir de  réponse  d'une  certaine  station,  on  enverrait  un  signal 
à  travers  cette  station  aux  stations  voisines;  après  qu*on  aura 
par  là  acquis  la  certitude  qu'aucun  autre  train  ne  se  trouve 
sur  la  voie  dans  Tintervalle  à  parcourir,  on  jpermettra  au 
convoi  de  s'avancer  avec  précaution  vers  la  station  qui  est 
restée  muette;  et  le  conducteur,  après  s'être  assuré  de  la 
cause  du  silence,  signaler^  par  le  télégraphe  son  arrivée  et 
son  départ. 

«  Suivant  la  règle  universellement  adoptée  sur  les  chemins 
à  double  voie,  on  donne  au  convoi  qui  arrive  le  signal  de 
continuer  sa  route  sans  l'obliger  à  s'arrêter.  Il  est  très- 
nécessaire,  sur  les  chemins  à  simple  voie  :  l**  qu  aucun  train 
ne  quitte  la  station  sans  avoir  reçu  un  ordre  spécial  et  posi- 
tif; 2»  que  l'état  de  repos  de  l'indicateur  de  la  station 
soit  regardé  comme  constatant  un' danger  et  nullement 
comme  un  signal  de  sécurité  ;  3o  que  par  conséquent  aucun 
convoi  ne  s'avance  vers  une  station  sans  qu'un'signal  parti- 
culier ait  expressément  indiqué  que  tout  est  prêt  pour  le 
recevoir  :  il  n'y  aura  ainsi  aucun  danger  à  redouter,  alors 
même  que  le  gardien,  effrayé  du  péril,  aurait  perdu  la  pré- 
sence d'esprit  nécessaire  pour  donner  le  signal  d'arrét.  Le 
télégraphe  à  cadran,  muni  de  chiffres,  éclairé  pendant  la 
nuit,  suffira  pleinement  à  ces  indications. 

«  Avec  ces  précautions  chaque  train  pourra,  si  Ton  veut, 
devenir  un  extra-train;  avec  cette  seule  différence  que  les 
trains  ordinaires  se  croisent  et  s'évitent  dans  des  stations 
fixes  et  déterminées  une  fois  pour  toutes;  tandis  que  pour 
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les  trains  extraordinaires,  comme  pour  les  trains  ordinaires 
en  retard,  le  croisement  et  Tévitement  ont  lieu  sur  des 
points  fixés  dans  chaque  cas  particulier  sur  la  feuille  de 
route.» 

Système  de  Jf.  Regnault.  —  Dès  Tannée  1847,  M.  Re- 
gnault,  chef  de  traction  au  chemin  de  fer  de  Saint-Germain, 
chercha  à  combiner  les  appareils  télégraphiques  d'une  ma- 
nière plus  utile  qu'on  ne  l'avait  fait  jusqu'alors  pour  la  sé- 
curité des  chemins  de  fer.  11  y  parvint,  sinon  par  des 
moyens  simples,  du  moins  par  des  moyens  qui  n'effrayèrent 
pas  alors  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Saint-Germain, 
puisqu'elle  jugea  à  propos  d'installer  le  système  proposé. 

Je  ne  chercherai  pas  à  pénétrer  les  causes  qui  ont  fait  ap- 
prouver dernièrement  encore,  par  certaines  compagnies,  le 
système  de  M.  Regnault  de  préférence  à  d'autres  beaucoup 
plus  simples,-  car  j'aurais  peur  d'être  injuste  à  force  d'être 
défiant;  je  ferai  seulement  remarquer  que  ce  système  exige 
à  lui  seul  cinq  fils  à  la  ligne  et  un  grand  nombre  d'appa- 
reils, tout  cela  pour  ne  fournir  aucuns  renseignements  au- 
tomatiques en  cas  de  négligence  des  employés.  Cela  dit  en 
passant,  examinons  le  système  de  M.  Regnault. 

Le  système  de  M.  Regnault  a  pour  but  : 

1*»  D'indiquer  la  marche  des  trains  entre  deux  stations 
où  sont  établies  deux  voies  de  garage  afin  d'éviter,  d'une 
manière  certaine,  que  deux  trains  marchant  en  sens  inverse 
puissent  jamais  s'engager  simultanément  sur  la  portion  de 
voie  comprise  entre  ces  deux  stations. 

2»  D'établir  des  communications  par  des  signaux  télégra- 
phiques, assez  simples  pour  qu'un  cantonnier  quelconque 
puisse  les  transmettre  sans  erreur  possible  entre  les  sta- 
tions où  sont  établis  les  dépôts  des  machines  de  secours  et 
des  points  échelonnés  sur  la  ligne  à  des  intervalles  égaux 
de  quatre  kilomètres,  afin  que  si  un  train  vient  à  être  arrêté 
par  un  accident  quelconque,  le  chef  de  ce  train  se  trouve 
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tout  au  plus  à  la  distance  de  deux  kilomètres  d'un  point  oi 
il  peut  faire  une  demande  de  secours  à  la  station  de  dépôt 
la  plus  voisine. 

Appareils  indicateurs  de  la  marche  des  trains,  — r  Pour 
indiquer  aux  stations  la  marche  des  trains^  M.  Regnault 
âablit  à  chacune  d'elles  un  double  appareil  à  deux  aiguilles 
analogue  aux  télégraphes  anglais^  dont  les  indicatioas  une 
fois  transmises  doivent  être  persistantes  jusqit*à  ce  qu'on 
ait  opéré  à  la  station  même  où  elles  sont  produites^  la  mp* 
ture  du  circuit.  S'il  n'y  avait  jamais  qu'un  seul  convoi  à 
circuler  entre  deux  stations^  l'appareil  en  question  pourrsit 
n'avoir  qu'une  seule  aiguille  ;  mais  comme  il  arrive  souvent 
que  deux  convois  s'entre-suivent  d'assez  près^  il  est  essen- 
tiel que  la  station  vers  laquelle  ils  se  dirigent  en  soit  ptè* 
venue  pour  qu'on  ait  le  temps  de  disposer  la  gare  d'évi^ 
tement  ou  pour  qu'on  puisse  envoyer  le  signal  d'darma 
au  second  train.  C'est  précisément  pour  signaler  oe 
djeuxième  train  que  l'appareil  a  été  nnini  d'une  seconde 
aiguille. 

Les  aiguilles  de  l'appareil  de  M.  Regnault  fonctionnaol 
sous  une  influence  galvanométrique  y  on  conçoit  qu'il  est 
facile  de  faire  correspondre  le  sens  de  leur  déviatioa  avec 
la  dire(  tion  de  la  marche  des  trains^  de  telle  sorte  qu'en 
considérant  l'appareil  on  peut  immédiatement  voir  danf 
quel  sens  marche  un  convoi  signalé.  La  fig.  5^  pL  III ,  r^ 
présente  cet  appareil. 

Pour  simplifler  vraisemblablement  la  combînsason  des  cnP" 
cuits^  M.  Regnault  fait  fonctionner  ses  appareils  avecdes  cou- 
rants continuellement  fermés  (ce  qui  par  parenthèse  est  une 
grande  faute^  non-seulement  au  point  de  vue  de  la  dépense 
d'entretien  de  la  pile^  mais  encore  du  bon  fonctionnement  des 
appareils).  Ainsi  dans  l'état  de  repos  ^  les  pôles  positifs  des 
deux  postes  voisins  communiquent  entre  eux  par  les  fils  de 
la  ligne  tandis  que  les  pôles  négatifs  sont  en  conununicatioA 
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afec  la  terre;  il  en  résulte  que  les  courants  qui  tendent 
à' s'établir  s'annailent  et  n'agissent  pas  sur  les  aiguilles  ai- 
mantées des  appareils  indicateurs  qui  restent  alors  verti- 
cales; mais  sitôt  qu'une  interruption  de  courant  est  produite 
k  l'une  des  deux  stations^  le  courant  de  l'autre  devient  actif 
et  ftoos  son  influence  les  aiguilles  se  trouvent  déviées. 

Les  manipulateurs  au  moyen  desquels  on  obtient  ces  dé- 
viations persistantes  consistent  dans  deux  leviers  réagissant 
sur  un  commutateur  rhéotomique.  Ce  commutateur  se  com- 
pile de  deux  électro-aimants  M  M,  M^  M^  (fig.  6^  pi.  III] ,  dont 
lôs  armatures  A  B^  Â^  B^  forment  à  la  fois  relais  disjoncteur  et 
conjoncteur  au  moyen  des  ressorts  iV/r',  qui  butteât  con- 
tre les  boutons  b,  V ^  x,  o;^  quand  ces  armatures  sont  attirées 
ou  repoussées.  Ces  armatures  sont  reliées  aux  leviers  ma- 
nipulateurs W  par  une  petite  tige  t^t'  qui  permet  à  ces 
derniers  d'appuyer  contre  elles  quand  ils  sont  poussés  de 
leur  côté,  mais  qui  ne  les  empêche  pas  de  revenir  à  leur 
position  primitive  sous  l'influence  de  forts  ressorts  à  bou- 
din H^R^.  Il  résulte  de  cette  dis(^osition  que  si  les  électro- 
aimants M  M^  M^  M^  sont  en  rapport  avec  le  sol  et  qu'une 
communication  métallique  soit  établie  entre  leurs  armatures 
et  les  circuits  dans  lesquels  sont  interposés  les  appai'eils  in- 
dicateurs, il  se  produira  pour  chaque  mouvement  imprimé 
aux  iBTiers  V  YJ^  V  une  rupture  des  circuits  de  la  ligne  qui 
isolera  la  pile  de  la  station  qui  parle  ^  2»  la  formation  d'un 
nouveau  circuit  dans,  lequel  les  électro^aimants  du  manipula* 
teur  seront  introduits.  Sous  l'influence  du  courant  qui  tra^ 
versera  ces  électro-aimants,  les  armatures  A  B^A^  B'  resteront 
attirées  de  telle  sorte  que  le  nouveau  circuit  demeura  fermé 
jusqu'à  ce  qu'une  interruption  ait  été  faite  sur  ce  nouveau 
circuit.  Or  cette  interruption  ne  petit  être  opérée  qu'à  la 
station  à  laquelle  oii  parle.  Quand  cette  interruption  a  eu 
fiev,  le^  armatures  du  manipulateur  reviennent  à  leur 
position  initiale,  les  électro-aimants  M  M,  M^  M^  ne  font 
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plus  partie  du  circuit  par  suite  de  la  disjonction  des  res- 
sorts rV  et  les  courants  des  deux  piles  circulant  de  nouveau 
à  travers  les  appareils  indicateurs  les  ramènent  à  0. 

Il  est  inutile  de  dire  que  ces  manipulateurs  sont  toujours 
manœuvres  séparément  et  qu'ils  sont  doubles  parce  que 
les  appareils  auxquels  ils  correspondent  sont  doubles. 
Maintenant  nous  allons  voir  comment  ces  appareils  doivent 
être  mis  en  fonction. 

Supposons  qu'un  train  de  marchandises  parte  de  la  station 
de  Rueil  pour  aller  à  Paris.  Au  moment  précis  du  départ 
l'employé  de  la  station  appuiera  sur  le  manipulateur  L,  et 
aussitôt  la  station  de  Nantèrre  par  son  appareil  récepteur 
en  sera  avertie;  car  Tune  des  aiguilles  de  cet  appareil  sera 
déviée  vers  Paris.  Un  instant  après,  un  convoi  express  passe- 
à  Hueil  en  circulant  sur  la  même  voie  que  le  train  de  mar- 
chandises; l'employé  de  Rueil  fait  jouer  le  S*"  manipulateur  : 
et  la  2*  aiguille  de  l'appareil  de  Nantèrre  est  déviée.  Le  chef 
de  gare  de  Nantèrre  sait  donc  que  deux  trains  viennent  à 
Nantèrre  l'un  derrière  l'autre,  et  aussitôt  que  le  premier  est 
arrivé  il  fait  jouer  le  signal  d'arrêt  pour  que  le  second  ne 
vienne  pas  rencontrer  le  premier  au  moment  de  son  arrêt 
à  la  station.  Aussitôt  que  ce  dernier  sera  reparti  vers  Paris, 
l'employé  de  la  station  appuiera  sur  l'interrupteur  disjonc- 
teur, et  l'aiguille  de  l'appareil  indicateur  correspondant  à 
ce  train  reviendra  à  sa  position  normale.  En  même  temps 
l'électro-aimant  du  levier  L  de  la  station  de  Rueil  sera  de- 
venu inactif  et  l'aiguille  correspondante  de  l'appareil  de 
cette  même  station  revenant  à  sa  position  normale  indiquera 
au  chef  de  gare  que  le  premier  train  a  dépassé  Nantèrre. 
Après  une  interruption  du  2«  circuit  répétée  à  Nantèrre  au 
moment  du  départ  du  2^  train,  tous  les  appareils  seront  re- 
venus à  leur  position  normale  aux  deux  stations,  du  moins 
ceux  d'entre  eux  qui  sont  en  rapport  avec  la  partie  du 
chemin  de  Rueil  à  Nantèrre. 
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D'après  cette  organisation  de  communications  électriques 
on  voit  que  pour  cette  catégorie  d'appareils  chaque  station 
doit  avoir  : 

l**  Deux  récepteurs  à  double  cadran  portant  chacun  qua^ 
tre  aiguilles  aimantées.  Chacun  de  ces  récepteurs  devant 
recevoir  les  signaux  du  poste  voisin  du  côté  duquel  il  est 
placé. 

^  Deux  manipulateur^  ayant  chacun  deux  leviers  et  deux 
commutateurs  rhéotomiques. 

3*  Quatre  interrupteurs  disjoncteurs. 

Ces  appareils  fonctionnent  par  le  courant  des  piles  qui 
servent  à  la  transmission  des  dépêches;  ils  forment  dans 
chaque  poste  deux  groupes  complètement  indépendants^ 
dont  chacun  est  en  relation^  pour  les  signaux  à  trans- 
mettre ou  à  recevoir,  avec  le  poste  du  côté  duquel  il  est 
placé. 

Appareils  de  secours.  —  Les  combinaisons  électriques 
pour  les  demandes  de  secours  exigent  rétablissement,  sur 
la  ligne^  d'un  fil  particulier  et  de  petits  appareils  manipula- 
teurs et  avertisseurs,  appliqués  contre  les  poteaux  à  des 
intervalles  égaux  à  k  kilomètres,  à  partir  de  chaque  station 
de  dépôt  et  à  chaque  poste  de  dépôt  les  appareils  suivants  : 

!•  Un  récepteur  à  double  cadran,  dont  chacun  est  spé- 
cialement destiné  à  recevoir  les  signaux  faits  sur  la  ligne 
dti  côté  où  il  est  placé.  Les  cadrans  sont  divisés  en  parties 
égales  représentant  chacune  une  distance  de  4  kilomètres, 
à  partir  du  dépôt.  La  division  devant  laquelle  s'arrête  l'ai- 
guille,  à  la  réception  du  signal,  indique  la  distance  à  la- 
quelle le  secours  doit  être  envoyé. 

2*  Une  sonnerie  qui  se  déclanche  au  premier  mouvement 
de  Taiguille. 

3*"  Un  commutateur  à  deux  branches,  qui  met  en  rela- 
tion chaque  côté  du  récepteur  avec  la  sonnerie,  et  peftpet. 
d'isoler  un  des  côtés,  quand  cela  est  nécessaire. 
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4"  Deux  inverseurs  qui  permettent  de  changer  la  direc- 
tion du  courant,  pour  accuser  réception  du  signal  ;  chacpie 
inverseur  est  affecté  à  la  partie  de  la  ligne  du  côté  de  la^ 
^elle  il  est  placé. 

ô»  Une  pile  suppiémeûtaire  qui  distribue  le  courant  auï 
appareils. 

Voici  comment  M.  Combes  explique  la  disposition  dé  ées 
appareils  dans  son  rapport  à  la  Société  d'encouragement. 

«  Le  pôle  zinc  de  la  pile  du  poste  est  en  communicafioft 
avec  la  terre,  le  pôle  cuivre  communique  avec  le  récep- 
teur. Le  courant  passe  dans  les  électro-aimants  de  cet  ap- 
pareil et  suit,  de  chaque  côté,  les  fils  de  la  ligne,  qui  sottt 
mis  en  communication  avec  la  terre  aux  points  qui  divisent 
en  deux  parties  égales  les  distances  dei  ce  dépôt  à  ses  detn 
voisins  de  droite  ou  de  gauche. 

«  Une  pile  particulière,  ou  plutôt  un  petit  nombre  d*élé^ 
ments  de  la  pile  principale  envoie  son  courant  dam^  les  pa- 
lettes des  électro^imants.  Lorsque  te  courant  qu}  passe 
dans  ces  électro-aimants  est  interrompu,  ces  palettes  se 
rapprochent  d'un  bouton  métallique  qui  transmet  le  6o(f 
rant  à  la  sonnerie  ;  celle-ci  est  déclanehée,  et  continue  à 
sonner  jusqu  à  ce  que  le  ressort  du  bariUet  soit  entâèremeiil 
développé.  Le  fil  de  la  ligne  est  interrompu,  tous  les  h  ki- 
lomètres, sur  des  poteaux,  qui  portent  un  manipuleor  ef 
un  avertisseur.  Les  deux  parties  sont  prolongées  Vérticl^ 
lement  par  deux  fils  enveloppés  de  gatta-percha,  qui  sont 
i^eliés  respectivement  à  un  boutoifi  métaHique  dti  mattipu-' 
lateur  et  à  un  bouton  semblable  de  Tdvertisseur,  lesqmfe^ 
communiquent  ensemble,  de  telle  sorte  que  le  éeâraiVt 
continu  venant  de  la  pile  de  la  station  traverse  ces  deux 
appareils.  L'avertisseur  consiste  simplement  en  une  ai^ 
guille  aimantée  placée  devant  un  multiplicateur,  ijui  est 
traviisé  par  le  coiurant.  Ainsi,  k  Tetat  normal,  ce  coiir ânt 
agit  constamment  sur  raiguiUe  et  la  maintient  incHËée 
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dans  un  certain  sens.  Si  le  courant  est  interverti,  elle  s'in- 
cline en  sens  contraire  ;  s'il  est  interrompu ,  elle  se  place 
verticalement.  Le  manipulateur  consiste  simplement  en  un 
petit  disque  métallique  pourvu  d'une  manivelle  et  sur  le 
contour  duquel  appuie^  pressée  par  un  ressort,  une  lame 
métallique  qui ,  dans  l'état  de  repos,  transmet  le  courant  à 
l'appareil  avertisseur,  et  de  là  à  la  suite  du  fil.  Sur  le  con- 
tour entier  du  disque  sont  incrustées  des  touches  équidis- 
tantes  de  bois  ou  en  ivoire,  en  nombre  égal  à  celui  des  in- 
tervalles de  4  kilomètres  compris  entre  le  poteau  auquel 
est  filé  Tappareil  et  le  dépôt  le  plus  voisin,  avec  lequel  la 
relation  existe,  par  l'intermédiaire  du  fil  de  la  ligne.  Cela 
poâé,  si  un  train  est  en  détresse,  le  chef  du  train  se  rend 
au  poteau  le  plus  rapproché  du  lieu  de  l'accident  ;  il  a  pour 
cela  â  kilomètres  au  plus  à  parcourir.  Sur  sa  demande,  le 
cantonnier  fait  décrire  une  circonférence  entière  à  la  ma- 
nivelle du  manipulateur,  d'un  mouvement  assez  lent  et  régu- 
lier. Cette  manœuvre  a  pour  eflFet  d'interrompre  le  courant 
électrique  autant  de  fois  qu'il  y  a  de  touches  en  ivoire  sur 
le  disque  du  manipulateur,  ou  qu'il  y  a  d'intervalles  de 
4  kilomètres  entre  le  manipulateur  et  le  dépôt  le  plus  voi- 
sin. A  chaque  interruption ,  l'aiguille  indicatrice  avance 
d'une  division  sur  le  cadran  du  récepteur  correspondant 
du  dépôt  ;  elle  vient  donc  s'arrêter  devant  la  division  de  ce 
cadran  qui  indique  la  distance  à  laquelle  ce  secours  est  de- 
mandé. L'effet  de  la  première  interruption  du  courant  a 
été  de  rendre  libre  la  palette  des  électro-aimants,  qui  vient 
butter  sur  un  bouton  métallique  relié  à  la  sonnerie ,  d'où 
résulte  le  déclanchement  de  celle-ci,  qui  continue  de 
sonner  jusqu'à  ce  que  le  chef  de  dépôt  vienne  arrêter  son 
jeu,  en  interrompant  le  courant  de  la  sonnerie  à  l'aide  du 
commutateur,  et  ramenant  la  palette  dans  la  position  nor- 
male, au  moyen  d'un  levier  dont  le  manche  est  saillant  à  la 
partie  inférieure  de  la  boîte.    Immédiatement  après  le 
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signal  reçu,  le  chef  du  dépôt  renverse  le  sens  du  courant 
qui  passe  dans  le  fil  de  la  ligne ,  au  moyen  de  Tinverseur 
adapté  à  son  appareil.  L'aiguille  de  Tavertisseur^  qae  le 
cantonnier  a  sous  les  yeux,  s'incline  en  sens  inverse,  et  le 
cantonnier  est  ainsi  averti  que  son  signal  est  entendu.  Le 
chef  du  dépôt  ramène  en  même  temps  Taiguille  de  son  ré- 
cepteur à  la  croix,  en  appuyant  sur  les  leviers  placés  à  la 
partie  inférieure  de  la  boite,  et  il  attend  que  le  cantonnier 
répète  son  signal;  ce  que  celui-ci  doit  toujours  faire.  » 

On  voit  encore  que  dans  ce  système,  comme  dans  le  pré- 
cédent les  appareils  fonctionnent  par  interruption  du  cou- 
rant, et  par  conséquent  usent  en  pure  perte,  en  temps  ordi- 
naire, le  courant  d'une  pile  assez  énergique.  Il  est  vrai  qu^ 
par  ce  moyen  on  peut  s'assurer  à  chaque  instant  du  bom 
état  des  fils  de  la  ligne;  mais,  au  moyen  d'un  appareil  qu^ 
je  décrirai  plus  tard,  cette  vérification  pourrait  être  faite 
aussi  sûrement  et  à  meilleur  marché. 

Il  me  reste  encore  à  décrire  brièvement  les  appareils 
que  M.  Combes  ne  fait  que  mentionner  dans  la  note  précé- 
dente. 

Le  récepteur  destiné  à  indiquer  aux  stations  de  dépôt  le 
point  où  on  demande  du  secours  n'est  autre  chose  qu'un 
double  télégraphe  à  cadran  de  M.  Breguet,  dont  le  cadran, 
au  lieu  de  porter  des  lettres  et  des  chiffres,  porte  des  divi- 
sions représentant  chacune  k  kilomètres.  Les  manipula- 
teurs placés  aux  différents  points  où  Ton  peut  demander 
du  secours  ne  sont  également  autre  chose  que  les  manipu- 
lateurs des  télégraphes  Breguet.  Seulement  ils  sont  dispo- 
sés de  manière  à  ne  fournir,  pour  un  tour  complet  accompli 
par  la  manivelle,  que  le  nombre  dlnterruptions  en  rapport 
avec  celui  des  séries  de  4  kilomètres  qui  séparent  ces  points 
de  la  station  du  dépôt. 

Cette  disposition  a  été  sans  doute  adoptée  pour  éviter 
toute  erreur  dans  la  transmission  des  signaux. 
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Enfin  Tavertisseur  est  muni  de  deux  timbres  contre  les- 
quels vient  frapper  alternativement  Taiguilie  indicatrice, 
suivant  qu'elle  est  déviée  dans  un  sens  ou  dans  Tautrc»  (  voir 
fig.7,  pi.  III). 

Je  ne  parlerai  pas  de  la  sonnerie  d'alarme  ;  c'est  encore 
une  sonnerie  de  M.  Breguet^  qui  est  commandée  par  une 
détente  à  ressort^  de  telle  façon  qu'une  fois  mise  en  mouve- 
ment, elle  continue  à  sonner  jusqu'à  ce  que  le  ressort  du 
barillet  soit  entièrement  déroulé  ^ 

Comme  on  le  voit,  le  système  de  M.  Regnault^  que  le 
rapport  de  M.  Combes  dit  être  très-simple,  est  d'une  com- 
plication effrayante.  Il  comporte  17  appareils  différents*, 
3  piles  et  5  fils  conducteurs;  et  tout  cela,  comme  je  le  di- 
sais, pour  être  pieds  .et  poings  liés,  à  la  merci  des  canton- 
niers ou  des  employés  des  stations.  Il  me  semble  que  la 
triste  expérience  qu'on  a  faite,  l'année  dernière,  de  l'exac- 
titude de  ces  messieurs,  devrait  rendre  les  compagnies  un 
peu  moins  confiantes  dans  la  responsabilité  dont  elles  les 
chargent. 

Télégraphe  portatif  de  M.  Breguet.  — Lorsqu'un  accident 
est  arrivé  à  un  convoi,  lorsqu'une  fuite  de  vapeur  s'est  dé- 
clarée dans  la  machine  ou  que  la  force  lui  manque  chemin 
faisant^  la  chose  la  plus  pressée  à  faire  est  de  prévenir  aux 
différentes  stations,  de  leur  demander  ce  dont  on  a  besoin 
pour  réparer  l'accident,  remettre  le  train  en  route  et  aver- 
tir les  autres  trains.  M.  Breguet,  en  1851,  a  résolu  complè- 
tement le  problème  dans  son  télégraphe  portatif. 

Ce  télégraphe  n'est  autre  que  celui  dont  nous  avons  parlé 
comme  étant  spécialement  affecté  au  service  des  chemins 
de  fer;  seulement  il  est  disposé  de  manière  à  être  contenu, 
avec  sa  pile  de  18  éléments  de  Daniell^  dans  une  boite  de 

i.  Voir  pour  les  détails  le  Bulletin  de  la  Société  d'encouragement  des 
mois  d'aviîl^  mai  et  juin  1855. 
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kl  centimètres  de  long,  sur  37  de  haut  et  27  de  large,  pesant 
23  kilogrammes.  Des  boutons,  portant  les  indications  tfsrre 
—  ligne,  sont  destinés  à  ôtre  reliés  par  des  fils  conduc- 
teurs, extensibles  avec  la  terre  d'une  part,  et  de  l'autre  avec 
le  fil  de  la  ligne. 

Quand  un  accident  est  arrivé,  il  suffit  donc  d'établir  ces 
communications  pour  parler  à  la  fois  aux  deux  stations  voi- 
sines ;  car  le  courant,  en  se  bifurquant  en  son  point  d'attache 
avec  la  ligne,  peut  agir  en  même  temps  sur  les  appareils  de 
ces  deux  stations.  La  question  la  plus  difficile  à  résoudre, 
à  cette  époque,  était  d'établir  d'une  manière  sûre  et  facile 
la  communication  avec  la  terre;   mais  des  expériences 
faites  antérieurement  par  M.  Breguet  lui  avaient  prouvé 
qu'il  suffisait  pour  cela  d'établir  une  bonne  communication 
entre  les  rails  et  la  pile.  Pour  assurer  cette  communication, 
M.  Breguet  avait  ajouté  à  l'un  des  conducteurs  un  petit 
coin  en  fer,  qu'il  suffisait  d'introduire  entre  deux  tronçons 
de  rails.  Quant  à  la  communication  avec  la  ligne,  elle  s'éta- 
blissait au  moyen  d'un  crochet  métallique  à  rallonge,  qu'on 
pouvait  disposer  sans  quitter  le  convoi. 

L'invention  du  télégraphe  portatif  est  certainement  une 
^es  plus  heureuses  et  des  plus  pratiques  conceptions  qu'on 
.  ait  eues ,  sinon  pour  la  sécurité ,  du  moins  pour  le  service 
des  chemins  de  fer.  Aujourd'hui,  presque  tous  les  convois 
sont  munis  de  cet  appareil  précieux  -,  et  dans  la  plupart  des 
systèmes  que  nous  aurons  occasion  d'étudier  par  la  suite, 
on  verra  qu'ils  jouent  un  rôle  important;  il  est  seulement 
à  regretter  que  la  bifurcation  du  courant  empêche  quel- 
quefois la  transmission  parfaite  des  signaux. 

Système  de  M,  Tyer  de  Dalton,  —  M.  Tyer  est  le  pre- 
mier qui  ait  cherché  à  établir  une  relation  électrique  entre 
les  stations  et  les  trains  en  mouvement.  Son  premier  sys- 
tème date  de  1851.  C'était  une  belle  idée  à  développer; 
mais  à  l'époque  où  M.  Tyer  chercha  à  l'appliquer,  il  n'avait 
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en  vue  que  de  remplacer  les  disques  à  signaux  qui  précè- 
dent les  stations  par  des  signaux  électriques,  pouvant  être 
reçus  par  les  convois  eux-mêmes  à  une  distance  sufûsante 
de  ces  stations  pour  prévenir  toute  rencontre. 

Ce  système  avait  déjà  de  grands  avantages;  car  les  dis- 
ques à  signaux  ordinaires,  qui  sont  si  difficiles  à  faire  ma- 
nœuvrer à  cause  du  détirement  des  fils  de  ti'action,  et  qui 
reçoivent  difficilement  leur  mouvement,  quand  le  chemin 
présente  des  courbures,  ont  de  plus  le  défaut  capital  de  ne 
pas  être  toujours  visibles  en  temps  de  brouillard.  En  fai- 
sant parvenir  ces  signaux  sur  le  convoi  lui-môme,  devant 
les  yeux  du  mécanicien,  on  évitait  tous  les  inconvénients 
des  signaux  mécaniques,  et  on  pouvait  de  plus,  par  une 
réaction  électrique  très-simple,  indiquer  à  la  station  rap- 
proche du  convoi.  Pour  obtenir  ce  double  résultat,  M.  Tyer 
disposait,  500  ou  1000  mètres  avant  et  après  chaque  sta- 
tion, quatre  interrupteurs  conjoncteurs  de  courant,  reliés 
d'une  part  avec  là  pile  de  la  station,  et  de  l'autre  avec  un 
appareil  enregistreur  d'une  construction  particulière.  Ces 
interrupteurs  conjoncteurs  consistaient  dans  des  bandes  mé- 
talliques, de  1"  50  à  2"",  placées  sur  des  dés  de  bois.  L'au- 
teur ne  s'était  pas  préoccupé  d'un  meilleur  isolement,  en 
raison  de  la  brièveté  du  circuit,  et  parce  qu'il  n'avait  pas 
pris  la  terre  comme  conducteur.  Par  cette  disposition ,  on 
obtenait  donc  deux  circuits,  Tun  qui  pouvait  servir  à  trans- 
mettre les  signaux  d'alarme  de  la  station  au  convoi,  l'autre 
pouvant  transmettre  des  signaux  du  convoi  à  la  station. 
Pour  mettre  les  convois  en  rapport  avec  ces  circuits, 
M.  Tyer  adaptait  sous  la  locomotive  ou  son  tender  deux 
frotteurs  métalliques  (  il  en  désigne  de  plusieurs  sortes  dans 
son  brevet),  et  ces  frotteurs  étaient  tellement  disposés, 
que,  quand  le  convoi  venait  à  passer  au-dessus  des  bandes 
conjonctrices,  ils  les  touchaient  forcément.  On  comprend 
d'après  cela  que ,  si  une  liaison  métallique  dans  laquelle 
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aurait  été  interposé  un  appareil  à  signaux  réunissait  ces 
deux  frotteurs,  un  circuit  pouvait  être  complété  au  mo- 
ment du  passage  du  convoi  sur  les  interrupteurs,  et  dès 
lors  l'appareil  à  signaux  pouvait  réagir.  Tel  est  le  principe 
du  système  de  M.  Tyer,  en  ce  qui  concerne  la  transmission 
des  signaux  aux  trains  en  mouvement. 

Le  complément  du  deuxième  circuit  s'obtenait  de  la 
même  manière  ;  seulement  les  frotteurs  ne  jouaient  plus 
que  le  rôle  de  simples  interrupteurs. 

Pensant  que  des  signaux  fugitifs  n'auraient  aucune  va- 
leur,  d'abord  parce  que  le  mécanicien  occupé  à  d*autres 
soins  pourrait  ne  pas  les  voir,  en  second  lieu  parce  qu'il 
était  important  à  la  station  qu'on  sût  toujours  quand  un 
convoi  circulait  dans  Tintervalle  de  2  ou  4  kilomètres,  ré- 
servé comme  champ  de  manœuvres  en  amont  et  en  aval  de 
la  station,  M.  Tyer  combina  un  système  de  signaux  per- 
manents, fondé  sur  le  principe  du  rhéotome  que  nous 
avons  décrit,  page  292  (P»^  vol). 

L'appareil  récepteur  de  la  station  se  composait  donc  de 
deux  électro-aimants,  l'un  vertical  A  (fig.  8,  pi.  III),  l'autre 
horizontal  B,  dont  les  fils  étaient  en  rapport,  l'un  avec  l'inter- 
rupteur en  amont  de  la  station ,  l'autre  avec  l'interrupteur 
en  aval  de  cette  même  station;  sous  l'influence  du  premier 
interrupteur,  Tarmature  du  premier  électro-aimant  arti- 
culé à  une  bascule  CD  portant  l'aiguille  indicatrice,  était 
abaissée  ;  mais  en  accomplissant  ce  mouvement ,  elle  re- 
poussait le  crochet  d'encliquetage  E,  porté  par  le  deuxième 
électro-aimant ,  qui  venait  ensuite  la  brider  et  l'empêchait 
de  se  relever  sous  l'effort  de  son  ressort  antagoniste,  alors 
même  que  le  courant  se  trouvait  interrompu.* 

Il  résultait  de  cette  disposition,  que  Taiguille  CI,  qui 
s'était  trouvée  pointée  vers  le  signal  d'alarme,  devait  rester 
dans  cette  position,  et  ne  pouvait  plus  se  relever  que  sous 
l'influence  d'une  réaction  secondaire  qui,  en  repoussant  le 
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crochet  d'encliquetage ,  permît  à  l'armature  de  Télectro- 
aimant  A  de  se  relever.  Cest  à  cet  effet  qu'a  dû  être  placé 
rinterrupteur  d'aval  de  la  station.  Effectivement,  quand  le 
convoi  venait  à  passer  sur  cet  interrupteur,  il  pouvait  fer- 
mer un  courant  à  travers  Téiectro-aimant  B,  lequel  en  atti- 
rant le  crochet  d*encliquetage  £ ,  rendait  libre  l'armature 
OM,  et  par  suite  Faiguille  CI,  qui  revenait  au  signal  de  la 
voie  li  re. 

Le  récepteur  de  l'appareil  aux  signaux  était  plus  compli- 
qué, car  il  devait  fournir  deux  signaux  différents,  le  signal 
d'arrêt  $top ,  et  le  signal  de  circulation  allright.  Ces  deux 
signaux  étaient  fournis  par  deux  électro-aimants  réagissant 
sur  deux  aiguilles,  par  l'intermédiaire  de  deux  armatures 
aimantées.  Ces  deux  électro-aimants,  interposés  dans  le 
même  circuit,  pouvaient  faire  réagir  l'une  ou  l'autre  de  ces 
deux  aiguilles,  suivant  le  sens  du  courant,  ou  plutôt  sui- 
vant qu'on  faisait  naître  des  pôles  contraires  ou  semblables 
à  ceux  des  armatures  correspondantes. 

Quand  donc  on  voulait  envoyer  de  la  station  le  signal 
stop  y  on  tournait  un  commutateur  dans  le  sens  voulu,  et 
l'aiguille  correspondant  à  ce  signal  était  déviée  sur  le  con- 
voi, au  moment  du  passage  de  celui-ci  sur  l'interrupteur  de 
la  voie,  et  se  trouvait  maintenue  dans  sa  position  par  un  en- 
cliquetage  analogue  à  celui  de  l'appareil  récepteur  des  sta- 
tions. Cet  encliquetage,  par  exemple,  pouvant  être  débridé 
à  la  main  par  le  mécanicien ,  aurait  pu  ne  pas  être  com- 
mandé par  un  électro-aimant;  mais  M.  Tyer  a  mieux  aimé 
qu'il  en  fût  ainsi  pour  que  les  signaux  transmis  ne  pussent 
être  déplacés  que  par  la  volonté  seule  de  celui  qui  les  en- 
voyait. Quand  on  voulait  envoyer  le  signal  allright  ^  on 
tournait  à  la  station  le  commutateur  en  sens  opposé,  et 
aussitôt  la  seconde  aiguille  de  l'appareil  aux  signaux  était 
déviée  vers  le  signal  allright. 

Maintenant,  voici  comment  M.  Tyer  organisait  son  sys- 
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tème  :  Le  récepteur  de  la  station  portait  extérieurement  un 
cadran  visible  à  distance,  sur  lequel  étaient  écrits  d'un  côté 
les  mots  voie  ouverte  y  de  l'autre  les  mots  voie  fermée.  A  sou 
état  de  repos,  Taiguille  indicatrice  était  toujours  tournée 
vers  le  premier  de  ces  deux  signaux;  mais  aussitôt  qu'un 
convoi  avait  dépassé  le  premier  interrupteur  placé  en 
amont  de  la  station,  Taiguille  se  tournait  vers  le  second 
signal  et  y  restait,  par  TefTet  du  mécanisme  que  nous  avons 
décrit,  tout  le  temps  que  le  convoi  circulait  entre  Tinter- 
rupteur  d'amont  et  l'interrupteur  d'aval.  Quand  Taiguille 
indiquait  que  la  voie  était  fermée ,  le  surveillant  de  la  sta- 
tion devait  immédiatement  tourner  son  commutateur  de 
manière  à  envoyer  le  signal  stop  aux  convois  qui  pour- 
raient s'approcher  de  la  station;  le  moment  précis  où  il 
devait  exécuter  cette  manœuvre  lui  était  indiqué  par  le  tin- 
tement d'une  sonnerie  annexée  à  l'appareil  indicateur,  et 
qui  se  trouvait  mise  en  action  par  suite  de  l'inclinaison  de 
Taiguille  elle-même.  Quand,  au  contraire,  Taiguille  de  l'in- 
dicateur montrait  que  la  voie  était  libre,  le  surveillant  de 
la  station  devait  tourner  le  commutateur  en  sens  opposé 
pour  faire  parvenir  le  signal  allright.  De  cette  manière , 
comme  on  le  voit,  la  rencontre  des  trains  aux  stations  était 
rendue  impossible. 

Le  système  de  M.  Tyer  est  appliqué  depuis  plus  de  trois 
ans  en  Angleterre,  sur  le  chemin  de  fer  du  South-Eastern 
de  Londres  à  Douvres,  où  360  trains  passent  chaque  jour 
sur  un  même  point  de  cette  voie ,  et  les  appareils  ont  tou- 
jours, à  ce  qu'il  paraît,  parfaitement  marché. 

Les  avantages  que  présente  le  système  de  M.  Tyer,  sont, 
1°  de  ne  pas  employer  pour  aiguilles  indicatrices  des  ai- 
guilles aimantées  dont  le  magnétisme  peut  être  altéré  par 
diverses  causes  ;  2°  de  pouvoir  éviter  les  piles  transportées 
sur  les  locomotives ,  et  de  n'employer  que  les  piles  fixes 
des  stations;  d"»  de  ne  faire  agir  les  courants  qu'au  mo- 
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ment  méiné  où  il  en  est  besoin ,  de  sorte  quil  n'y  a  pas  de 
perte  de  force  et  de  consommation  inutile  de  zinc  et  de 
sulfate  de  cuivre^ 

Depuis  id  prise  de  ses  premiers  brevets,  M.  Tyer  a  donné 
plas  d'extension  à  son  système  et  a  cherché  à  utiliser  d'une 
manière  plus  complète  le  mode  de  transmission  électrique 
entre  les  stations  et  les  trains  en  mouvement.  Ainsi  il  di- 
vise maintenant  la  voie  en  un  certain  nombre  de  stations, 
où  les  signaux  peuvent  être  reçus  et  d'où  partent  en  même 
temps  d'autres  signaux.  Ces  stations  sont  plus  ou  moins 
nombreuses,  plus  ou  moins  rapprochées,  suivant  l'impor- 
tance  du  trafic  ou  le  nombre  de  locomotives  à  la  fois  en 
mouvement.  Leur  distance  doit  être  rarement  moindre 
d'un  kilomètre.  «  En  les  supposant  espacées  de  kilomètre 
en  kilomètre,  dit  M.  Tyer,  les  convois  marchant  avec  une 
vitesse  de  huit  lieues  à  l'heure  recevront  un  signal  toutes 
les  deux  minutes,  ce  qui  suffit  surabondamment  pour  pro- 
curer une  sécurité  absolue ,  ou  rendre  toute  collision  im- 
possible entre  deux  trains  qui  se  suivent,  à  la  seule  condi- 
tion que  jamais  le  conducteur  du  convoi  ou  le  mécanicien 
ne  dépassera  une  des  stations  de  signaux,  s'il  n'y  reçoit 
l'avis  que  le  train  qui  le  précède  sur  la  même  ligne  a  passé  la 
station  de  signal  la  plus  prochaine  ou  que  la  voie  est  libre.  » 

Dans  son  nouveau  système ,  les  bandes  métalliques  con- 
jonctrices  ont  6  mètres  de  longueur  et  sont  installées  sur 
des  traverses  de  bois  vernies,  en  communication  avec  la 
station  et  le  fil  conducteur  de  la  voie  par  un  fil  recouvert 
de  gutta-percha.  Les  frotteurs  sont  des  arcs  métalliques 
convexes  en  dehors,  et  qui  sont  bandés  à  la  manière  des 
ressorts,  à  une  hauteur  telle  qu'ils  ne  puissent  passer  au- 
dessus  des  barres  métalliques  de  la  voie  sans  appuyer 
contre  elles,  et  établir  par  conséquent  un  contact  métal* 
lique  sinon  sur  la  totalité,  du  moins  sur  une  partie  de  leur 
longueur. 
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En  résumé  voici  le  dispositif  du  nouveau  système  de 
M.  Tyer. 

1°  Dans  les  circonstances  ordinaires,  sur  les  parties  de  la 
voie  qui  ne  sont  pas  encombrées  il  suffit  de  placer  en  avant 
de  chaque  station  deux  barres  conjonctrices.  Tune  à  2  kilo- 
mètres, Tautre  à  1  kilomètre  de  la  station,  sur  lesquelles  la 
locomotive  signale  son  passage  et  reçoit  deux  signaux. 

2°  Là  où  le  nombre  des  convois  est  plus  grand,  la  loco- 
motive signale  en  outre  son  passage  sur  les  barres  à  la  sta- 
tion en  arrière  pour  avertir  qu'on  peut  laisser  partir  vue 
seconde  locomotive. 

30  Si  après  le  passage  d'un  train  il  survient  quelque  acci- 
dent au  convoi,  si  le  chef  du  poste  télégraphique  le  plus 
voisin  ne  le  voit  pas  arriver  :  à  l'aide  d'un  appareil  à  deux 
aiguilles,  on  signale  le  danger  aux  deux  stations  en  avant  et 
en  arrière. 

4°  Sur  les  points  où  l'encombrement  est  plus  grand  en- 
core, la  station  n'est  plus  seulement  un  poste  télégraphique, 
mais  devient  une  station  de  signal  munie  d'un  appareil  à 
quatre  aiguilles  au  moyen  duquel  on  règle  parfaitement  la 
marche  des  convois  entre  la  station  en  avant  et  la  station 
en  arrière ,  c'est-à-dire  sur  la  portion  de  la  voie  compre- 
nant trois  stations. 

50  EnGn  là  où  Tencombrement  est  au  maximum  auprès 
des  grandes  gares,  la  station  de  vient  une  station  sentinelle  d'où 
part,  envoyé  par  un  nouvel  appareil,  le  signal  de  danger  ou 
d'arrêt  immédiat  par  l'introduction  de  la  vapeur  dans  le 
sifflet  d'alarme  ou  le  retentissement  d'un  timbre. 

Système  de  M,  Bonelli.  —  Si  l'importance  des  inventions 
de  M.  Bonelli  est  contestable,  comme  nous  le  verrons  par 
la  suite,  il  est  impossible  de  ne  pas  reconnaître  à  leur  au- 
teur un  talent  tout  particulier  pour  les  faire  valoir.  Jamais 
découverte  scientifique  n'a  fait  plus  de  bruit  que  les  expé- 
riences faites  l'automne  dernier  par  ce  savant  sur  le  cbemio 
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de  fer  de  VersaîBes.  Toas  les  journaux  de  la  France  et  de 
rétranger  en  étaient  pleins  et  elles  avaient  même  les  hon- 
neurs de  leur  première  page.  Il  est  vrai  qu'après  les 
tristes  accidents  qui  étaient  survenus  sur  plusieurs  de  nos 
chismins  de  fer,  l'opinion  publique  émue  réclamait  à  grands 
cris  des  moyens  de  préservation,  et  M.  Bonelli  arrivait  juste 
en  teinps  opportun  pour  faire  entrevoir  ces  moyens,  qui  n'é" 
talent  pourtant  pas  nouveaux.  Il  est  vrai  encore  que  M.  Bonelli 
était  étranger,  ce  qui  était  une  grande  recommandation  aux 
yeux  de  certains  journalistes  français.  Mais  qu'importe?... 
M.  Bonelli  s'est  trouvé  posé  en  inventeur  des  moyens  de  sé- 
curité pour  les  chemins  de  fer,  et  la  plupart  des  personnes 
peu  au  courant  de  la  question  le  considèrent  encore  comme 
tel,  bien  qu'il  soit  l'un  des  derniers  inscrits  sur  la  liste  des 
inventeurs  qui  se  sont  occupés  de  ce  problème. 

Le  principe  du  système  de  M.  Bonelli  est  exactement  le 
même  que  celui  du  système  précédent.  Comme  dans  ce  der- 
nier le  courant  transmis  à  une  barre  de  fer  isolée  au  milieu 
de  la  voie  se  trouve  reçu  par  le  convoi  en  mouvement  par 
l'intermédiaire  d'un  frotteur  mobile.  Seulement  cette  barre 
de  fer  au  lieu  de  n'avoir  que  6  mètres  de  longueur  et  d*être 
répétée  plusieurs  fois  entre  les  stations,  est  continue  d'un 
bout  de  la  voie  à  l'autre,  ce  qui  permet  d'établir  une  rela- 
tion métallique  continue  non-seulement  entre  les  stations 
et  les  trains  en  mouvement  mais  encore  entre  les  trains  eux- 
mêmes.  Cette  relation  métalHque  étant  une  fois  établie,  une 
correspondance  complète  peut  en  être  la  conséquence,  et, 
à  l'aide  de  cette  correspondance,  la  position  respective  des 
trains  peut  toujours  être  constatée  d'un  convoi  à  l'autre. 

L'idée  de  la  bande  continue  n'est  certainement  pas  nou- 
velle, et  pour  mon  compte  personnel  j'y  avais  longtemps 
pensé  avant  d'avoir  combiné  mon  système.  Il  est  probable 
que  MM.  ïyer,  de  Castro,  Meigrot  et  tant  d'autres  y  auront 
également  pensé  :  mais  cette  idée  ne  pouvait  être  maintenue 
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après  un  examen  mûri  de  la  question^  tant  à  cause  des 
frais  considérables  que  devait  entraîner  l'installation  d'une 
pareille  bande,  que  de  la  difficulté  de  son  isolement  et  des 
embarras  qu'elle  devait  créer  pour  la  réparation  de  la  voie. 
M.  Bonelli  en  mettant  son  système  à  exécution  était  donc 
plus  hardi  que  ses  devanciers,  et  c'est  là  le  secret  de  sa 
réussite  momentanée;  car,  je  dois  le  dire,  ses  premiers  es- 
sais avaient  parfaitement  réussi  : 

Audaces  Fortuna  juvaL 

Malheureusement  l'expérience  ne  tarda  pas  à  démontrer 
que  ce  système  était  presque  impossible  dans  la  pratique. 
£n  effets  au  bout  d'un  mois  d'essais  la  bande  continue  éta- 
blie entre  Argenteuil  et  Saint-Cloud  avait  été  brisée  cinq 
fois  par  suite  du  soulèvement  des  traverses  d'appui  des  rails 
lors  de  la  réparation  de  la  voie,  des  dérivations  du  courant 
s'étaient  établies  de  tous  côtés;  enfin  cette  bande,  étant  de- 
venue un  véritable  embarras  pour  le  service  du  chemin  de 
fer,  a  dû  être  mise  de  côté.  Quelques  mots  maintenant  sur 
la  disposition  de  ce  système. 

La  bande  de  fer  installée  entre  Argenteuil  et  Saint-Cloud 
n'avait  guère  que  3  centimètres  au  plus  de  largeur  et  1  ceur 
timètre  d'épaisseur;  elle  était  portée  et  fixée  de  deux  en 
deux  mètres  environ  sur  des  champignons  en  porcelaine 
placés  à  l'extrémité  supérieure  de  petits  poteaux  en  bois 
d'environ  35  centimètres  de  hauteur.  Ces  champignons  for- 
mant parapluie  comme  les  cloches  de  suspension  des  fils  té- 
légraphiques dont  nous  avons  parlé  dans  notre  premier 
volume ,  l'isolement  de  la  bande  était  aussi  parfait  que  pos- 
sible dans  les  conditions  où  s'était  placé  M.  Bonelli  (voir 
fig.  9,pl.  IIÏ). 

Le  frotteur  appuyant  sur  cette  bande  était  une  grande 
tringle  horizontale  munie  de  quatre  ressorts  arqués  qu'on 
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pouvait  élever  ou  abaisser  de  l'intérieur  du  wagon  télégra- 
phique au  moyen  de  leviers  articulés.  Ce  frotteur  était 
d'ailleurs  relié  métalliquement  au  télégraphe  de  manière 
à  pouvoir  conduire  le  courant  venant  des  autres  trains  ou 
des  stations  et  le  courant  qui  devait  être  transmis, 

La  transmission  par  le  sol  était  opérée  par  le  seul  contact 
de  l'une  des  roues  du  wagon  avec  le  rail.  En  cela  encore, 
M.  Bonelli  avait  été  plus  hardi  que  M.  Breguet ,  qui ,  au 
moment  de,  Torganisation  de  son  télégraphe  portatif  avait 
rejeté  ce  système^de  transmission  comme  n'étant  pas  suffi- 
samment sûr. 

Dans  le  système  de  M.  Bonelli,  chaque  convoi  et  chaque 
station  devait  avoir  les  appareils  suivants  : 

1°  Une  pile  de  Daniell  d'une  vingtaine  d'éléments. 

2*»  Un  télégraphe  à  aiguille  aimantée  de  Wheatstone  * 
avec  son  manipulateur  et  un  système  de  l'elais  propre  à  la 
transmission  simultanée  de  deux  dépèches  en  sens  con- 
traire. 

3«»  Un  frotteur  et  ses  accessoires. 

4**  Un  système  d'alarme  soit  sonnerie,  soit  sifflet  vaporo- 
électrîque. 

La  transmission  des  signaux  dans  ce  système  se  faisait 
exactement  de  la  même  manière  qu'à  travers  une  ligne  télé- 
graphique ordinaire;  seulement  le  courant  pouvait  être 
plus  ou  moins  bifurqué  suivant  le  nombre  de  convois  en  cir- 
culation sur  la  voie,  et  suivant  la  proximité  des  stations. 
Mais  de  ces  courants  dérivés,  un  seul  ou  deux,  tout  au  plus, 
suivant  M.  Bonelli,  pouvait  être  efficace  pour  la  marche  des 
appareils;  c'était  celui  qui  correspondait  au  poste  télégra- 
phique le  plus  rapproché,  et  par  conséquent  au  convoi  avec 

1.  M.  Bonelli  a  dû  avoir  recours  à  ce  télégraphe  à  cause  des  trépida- 
tions des  convois,  qui  dérangeaient  tous  les  autres  télégraphes.  Encore 
fallait-il  que  les  écarts  de  l'aigaille  fassent  plus  grands  que  dans  les  télé- 
graphes anglais  ordinaires. 
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lequel  on  avait  le  plus  d'intérêt  à  entrer  en  correspondance. 
Pour  connaître  la  position  réciproque  de  deux  trains  sur  la 
ligne,  il  suffisait  donc  d'envoyer  de  Tun  de  ces  trains,  par 
le  télégraphe^  la  demandeioi)^  êtes-vous?  Le  convoi  le  plus 
rapproché  recevant  cette  demande^  répondait  par  le  lieu  où 
il  se  trouvait  et  alors  on  pouvait  juger  par  la  distance  réci- 
proque des  deux  points  occupés  par  les  deux  trains  au  mo- 
ment de  la  correspondance  de  leur  situation  mutuelle. 

Maintenant  ce  mode  de  transmission  des  courants  est-il 
parfaitement  sûr?  Il  est  permis  d'en  douter,  car  avec  les 
différentes  bifurcations  dont  nous  venons  de  parler^  il 
doit  nécessairement  arriver  quelquefois ,  qu'une  demande 
adressée  à  un  convoi  qui  sera  en  avant  ou  en  arrière  de  ce- 
lui qui  transmet^  soit  reçue  par  une  station  voisine  ;  il  suf- 
fira pour  cela  que  celle-ci  se  trouve  la  plus  rapprochée  de 
ce  dernier  convoi;  d'un  autre  côté,  si  le  courant  envoyé 
trouve  dans  les  circuits  dérivés  qu'il  rencontrera  une  résis- 
tance à  peu  près  égale  à  vaincre,  ce  qui  suppose  deux  cod^ 
vois  et  une  station  placés  à  égale  distance  du  convoi  qui 
transmet,  ce  courant  se  divisera  et  ne  pourra  plus  faire 
marcher  aucun  appareil;  enfin,  si  deux  convois  veulent 
parler  en  même  temps,  il  arrivera  que  les  courants  se  neu- 
traliseront plus  ou  moins,  car  en  raison  de  la  variation  con- 
tinuelle des  résistances  des  circuits,  les  moyens  nouveaux 
qu'on  a  imaginés  pour  transmettre  simultanément  des  dé- 
pêches en  sens  contraire  ne  seront  plus  efficaces.  Ainsi,  en 
dehors  des  déperditions  qui  doivent  résulter  infailliblement 
du  mauvais  isolement  de  la  ligne,  il  y  a  trois  causes  de  per- 
turbation dans  la  transmission  des  dépêches  qui  peuvent  se 
reproduire  fréquemment. 

D'un  autre  côté,  pour  la  manœuvre  d'un  télégraphe  aussi 
difficile  à  interpréter  que  le  télégraphe  galvanométrique  de 
Wheatstone,  il  faut  nécessairement  des  employés  spéciaux. 
Ce  ne  sont  certes  pas  les  mécaniciens  qui  pourraient  s'oc- 
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caper  de  ce  service  ;  car,  outre  qu'il  leur  faudrait  une  in- 
struction particulière,  d'autres  préoccupations  doivent  les 
occuper  pendant  le  trajet  du  convoi.  Il  faudra  donc  autant 
d'employés  télégraphistes  que  de  convois  et  que  de  sta- 
tions. Or^  en  admettant  même  que  les  compagnies  pussent 
faire  ce  sacrifice,  la  question  n'en  serait  pas  pour  cela  bien 
résolue,  car  la  sécurité  du  convoi  dépendrait  toujours  deja 
vigilance  de  l'employé  préposé  à  la  manœuvre  du  télé- 
graphe. Pour  peu  qu'il  néglige  le  soin  d'interroger  les 
convois  en  avant  et  en  arrière,  une  rencontre  peut  s'effec- 
tuer sans  qu'aucun  signal  d'alarme  n'ait  été  envoyé. 

D'ailleurs  il  faut  un  temps  appréciable  pour  réchange 
d'une  correspondance;  et  pendant  ce  temps,  si  l'employé 
télégraphiste  s'y  est  pris  trop  tard,  les  deux  convois  peu- 
vent se  trouver  tellement  rapprochés,  qu'il  devient  impos- 
sible de  les  arrêter.  Que  gagnerait-on  donc  pour  la  sécurité 
des  chemins  de. fer  à  cette  correspondance?  Les  signaux  : 
arrêtez,  contiuez  votre  chemin,  qui,  dans  le  système  de 
M.  Tyer  et  le  mien,  arrivent  en  temps  opportun,  n'en  di- 
sent-ils pas  assez?  N'aura-t-on  pas  le  temps,  au  moment  de 
l'arrêt  devant  les  stations ,  d'échanger  un  plus  long  entre- 
tien? En  résumé,  ce  système  nous  paraît  offrir  peu  d'avan- 
tages,  mais  présenter  beaucoup  d'inconvénients. 

Système  de  M.  Gay.  —  Ce  système  n'est  qu'une  copie 
compliquée  du  système  Bonelli.  Voulant  éviter  les  inconvé- 
nients que  nous  avons  signalés  précédemment  d'un  per- 
sonnel spécial  pour  le  service  des  télégraphes  des  convois, 
M.  Gay  dispose  les  appareils  récepteurs  de  manière  à  expri- 
mer, par  certains  signaux  simples  et  facilement  visibles, 
celles  des  phrases  qui  sont  les  plus  nécessaires  pour  la  sécu- 
rité des  convois. 

Ces  récepteurs  sont  des  appareils  à  cadran  partagés  en 
deux  grands  segments,  l'un  pour  le  service  des  trains  mon- 
tants, l'autre  pour  les  trains  descendants  et  divisés  en  com- 
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partiments  annulaires  et  en  secteurs^  renfermant  les  signes 
conventionnels  et  les  phrases  toutes  faites^  au  moyen 
desquels  les  conducteurs  de  trains  peuvent  converser  en- 
semble ou  avec  les  stations,  par  le  simple  jeu  d'aiguilles  in- 
dicatrices. 

Les  aiguilles  de  ces  cadrans  sont  au  nombre  de  trois.  Les 
deux  premières,  en  relation  avec  deux  conducteurs  conti- 
nus, placés  latéralement  à  la  voie,  servent,  l'une  à  trans- 
mettre les  signes  conventionnels,  l'autre  à  les  recevoir.  La 
troisième  aiguille  sert  à  indiquer,  à  chaque  instant,  sur  un 
limbe  annulaire  du  cadran,  la  position  précise  du  train  sur 
lâ  ligne;  elle  est  mise  en  mouvement  par  un  mécanisme 
compliqué  que  Tauteur  a  désigné  sous  le  nom  de  compteur^ 
et  dont  il  a  cherché  à  faire  dépendre  directeiuent  et  avec  le 
plus  de  précision  possible  le  mouvement  de  celui  même  du 
train  qu'il  est  chargé  de  représenter.  Cette  troisième  ai- 
guille est  spéciale  aux  appareils  des  trains;  le  limbe  sui* 
lequel  se  lisent  les  indications  fait  connaître  non-seule-- 
ment  la  situation  kilométrique  du  train ,  mais  sa  positioim 
relativement  aux  stations,  aux  ouvrages  d'art,  tranchées ^ 
courbes ,  etc.  Ce  limbe ,  en  raison  de  sa  destination ,  n'a 
qu'une  durée  très-limitée  de  service  dans  chaque  voyage  , 
et  doit  être  enlevé  et  remplacé  par  un  autre  tous  les  25  ki- 
lomètres. 

L'auteur  a  placé  cet  appareil  dans  un  cabinet  d'obser- 
vation ,  situé  à  Tarrière  du  tender,  avec  une  sonnerie 
d'alarme. 

Le  même  appareil  (sauf  l'aiguille  du  compteur  spécial 
à  chaque  train  )  est  placé  à  toutes  les  stations  et  à  tous 
les  postes  qui  doivent  entrer  en  correspondance  avec  les 
trains. 

Le  compteur  dont  nous  venons  de  parler  devait  d'abord 
recevoir  son  mouvement  mécanique  de  celui  de  l'essieu  du 
tender.  L'auteur  avait  cru  pouvoir  supposer  que  les  roues 
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de  ce  tender  se  développeraient  régulièrement  sur  les  rails, 
sans  patinage ,  sans  glissement  et  sans  déplacements  brus- 
ques, et  il  avait  basé  sur  cette  régularité  toute  fictive  celle 
du  mouvement  de  sa  troisième  aiguille,  qui  n'en  devait 
être  qu'une  réduction  très-exacte.  Forcé  bientôt  d'aban- 
donner cette  supposition,  il  prend  maintenant  sur  la  ligne 
même  que  parcourt  le  train  le  principe  du  mouvement  de 
son  compteur,  au  moyen  de  taquets  placés  en  des  points 
fixés  à  des  distances  égales  de  50  mètres,  et  qui  agissent 
par  percussion  sur  la  roue  à  échappement  de  Fappareil  au- 
(|QeI  il  donne  désormais  le  nom  de  compteur  à  percussion. 
Il  place  ces  taquets  sur  les  isolateurs  de  ses  fils  conduc- 
teurs, et  il  est  bientôt  amené  encore  à  transformer  ces  fils 
eux-mêmes  en  deux  petites  lignes  de  rails,  pour  permettre 

d'introduire  plus  de  solidité  dans  le  systènîe,  et  par  suite 

plus  de  régularité  dans  le  jeu  des  taquets. 
Pour  peu  qu'on  réfiéchisse  à  la  manière  compliquée  dont 

doivent  fonctionner  les  divers  appareils  de  ce  système,  on 

ne  tarde  pas  à  reconnaître  qu'il  est  encore  moins  pratique 

que  celui  de  M.  Bonelli. 

SYSTÈMES  CONTRÔLEURS. 

Système  de  M,  Matiss.  —  Le  système  de  M.  Mauss,  ingé- 
nieur belge,  date  de  Tannée  1845 3  il  se  trouve  mentionné, 
mais  sans  détails,  dans  les  Comptes-rendus  de  l'Académie  des 
.sciences  du  11  août  1845.  D'après  ce  système,  dès  l'instant 
où  un  convoi  donné  passerait  devant  une  station  détermi- 
née, on  saurait  le  temps  qu'il  aurait  mis  à  franchir  un 
espace  connu,  et  l'on  pourrait  prévenir  ainsi ,  par  une  in- 
spection présente  à  tous  les  moments,  les  marches  à  grande 
vitesse  qui  compromettent  la  sûreté  des  voyageurs. 
Système  de  M.  Steinheii,  —  Le  but  que  s'était  proposé 
ir.  42 
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M.  Steinheil,  dans  le  système  qu'il  imagina  peu  de  temps 
après  le  système  précédent,  était  de  faire  connaître  : 

1°  Le  moment  du  départ  de  chaque  train; 

2°  La  vitesse  des  trains  en  chaque  point  de  leur  par- 


cours; 


3°  La  durée  des  stations; 

k°  La  présence  à  leur  poste  de  chacun  des  gardiens  ; 

5°  La  durée  du  trajet  total. 

Il  voulait  en  outre  que  le  conducteur  chef  du  train  pût, 
des  cabanes  des  gardiens ,  correspondre  avec  la  station  la 
plus  voisine  pour  demander  du  secours,  le  cas  échéant. 

Pour  résoudre  ce  quintuple  problème,  M.  Sle'nheil  n'em- 
ployait qu'un  fll  conducteur,  un  appareil  électro-magné- 
tique placé  aux  stations  finales,  deux  séries  d'interrupteurs 
ou  de  bascules  *disjonctrices,  disposées  dans  les  guérites 
des  gardiens  et  aux  dififérentes  stations,  enfin  deux  batte- 
ries voltaïques  placées  aux  stations  finales. 

L'appareil  électro-magnétique  se  composait  essentielle- 
ment d'un  chronographe  à  pointage  électrique,  c'est  à-dire 
d'un  cadran  horizontal  mû  par  un  mouvement  d'horlogerie 
et  sm'  lequel  était  placée  une  feuille  de  papier.  Le  limbe 
de  cette  feuille  de  papier  était  divisé  de  minute  en  minute, 
et  cette  division,  imprimée  en  lithographie,  était  disposée 
de  manière  à  correspondre  au  mouvement  de  l'horloge. 

Au  dos  de  Thorloge  du  chronographe  était  fixé  un  élec- 
tro-aimant dont  les  deux  pôles,  dirigés  en  dessus  et  un  peu 
plus  haut  que  le  cadran,  avaient  pour  armature  une  pièce 
de  fer  portant,  dans  son  prolongement,  sur  le  cadran, 
un  bec  à  réservoir,  dans  lequel  était  versée  de  l'encre 
noire  préparée  à  Thuile.  Ce  bec,  pour  chaque  répulsion  de 
l'armature,  pouvait  laisser  un  point  noir  sur  le  disque  de 
papier,  et  la  position  de  ce  point  par  rapport  à  la  division 
du  disque  pouvait  indiquer  le  moment  exact  où  l'électro- 
aimant  avait  été  mis  en  action;  la  longueur  du  trait  im- 
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primé  pouvait  donner  la  mesure  du  temps  qu'avait  duré 
cette  action.  Comme  .complément  télégraphique  de  ce 
chronographe  à  pointage,  M.  Steinheil  avait  ajouté  un 
timbre  contre  lequel  un  marteau,  porté  par  l'armature  de 
l'électro-aimant,  venait  frapper  à  chaque  pointage  du  bec  à 
encre. 

Avec  cette  disposition ,  il  est  facile  de  comprendre  com- 
ment M.  Steinheil  pouvait   résoudre  les  problèmes  que 
nous  avons  énoncés.  En  effet,  supposons  qu'au  départ  de 
chaque  train  d'une  station  le  gardien  touche  l'interrupteur 
ou  la  bascule  qui  s'y  trouve  placé  ;  le  chronographe  de  la 
station  extrême,  vers  laquelle  il  se  dirige,  enregistrera  im- 
médiatement cet  instant.  Dès  que  ce  train  passera  devant 
les  2«,  3%  4%  etc.,  gardes-lignes,  ceux-ci,  pressant  à  leur 
tour  les  interrupteurs  placés  dans  leur  guérite,  de  nou- 
veaux points  seront  tracés  par  le  chronographe ,  et  la  dis- 
tance réciproque  de  ces  points  par  rapport  aux  divisions 
du  disque  de  papier  indiqueront  le  temps  que  les  différents 
convois  ont  mis  à  venir  d'un  garde  à  l'autre.  Comme  on 
connaît  la  distance  qui  existe  entre  ces  gardes,  on  con- 
naît par  cela  même  la  vitesse  du  train.  De  plus,  si  le  signal 
de  Tun  des  gardes-lignes  vient  à  manquer,  ce  sera  la  preuve 
quMI  n'était  pas  à  son  poste.  Maintenant,  quand  le  train  ar- 
rive à  une  station,  le  chef  de  gare  tourne  son  interrupteur 
et  ne  le  relève  qu'au  moment  du  départ  du  train  :  il  se 
forme  alors  sur  le  papier  du  chronographe  un  trait  qui  em* 
brasse  autant  de  minutes  que  la  durée  de  la  staUon  elle- 
même  ;  on  a  donc,  aux  stations  extrêmes,  un  tableau  exact 
de  la  marche  des  différents  trains.  C'est  pour  obtenir  la  der- 
nière indication  dont  nous  venons  de  parler,  que  M.  Stein- 
heil a  préféré  agir  sur  l'appareil  électro-magnétique,  au 
moyen  d'interrupteurs  disjoncteurs  ;  ce  qui  nécessite  une 
fermeture  constante  du  courant,  pendant  tout  le  temps  que 
Tappareil  ne  fonctionne  pas. 
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A^ec  le  système  de  M.  Steinheîl,  s'il  arrivait  un  accident 
autrain^ce  qui  s'annoncerait  déjà  aux  deux  stations  extrêmes 
par  l'absence  des  signaux  des  gardiens ,  le  chef  de  gare  de 
la  prochaine  station  pourrait ,  au  moyen  de  son  interrup- 
teur, en  prévenir  les  stations  finales  par  des  signaux  convenus 
d'avance  et  qui  seraient  produits  par  le  timbre.  En  effet,  le 
timbre  des  chronographes  de  M.  Stcinheil  est  tellement  dis- 
posé que,  si  on  abaisse  et  on  relève  vivement  Tinterrup- 
teur,  le  son  produit  par  le  timbre  est  aigu  ;  au  contraire 
l'interruption  lente  du  courant  provoque  un  son  grave  de 
la  part  de  ce  timbre.  Ces  deux  signaux  différents  que 
l'oreille  distingue  parfaitement,  suivant  M.  Steinheil  peu- 
vent être  groupés  et  former  un  alphabet.  Pour  que  le  con- 
ducteur des  trains,  à  son  tour,  puisse  entrer  en  correspon- 
dance avec  les  stations  extrênaes,  M.  Steinheil  lui  donne  un 
électro-aimant  portatif  muni  d'un  marteau  et  d'un  timbre; 
il  lui  suffit  alors  d'interposer  cet  appareil  dans  le  circuit  de 
la  ligne,  à  la  guérite  de  gardien  la  plus  proche;  il  parle 
alors  au  moyen  de  l'interrupteur  placé  dans  cette  guérite, 
et  il  reçoit  la  réponse  au  moyen  de  son  timbra. 

Quelque  ingénieux  que  sojt  le  système  de  M.  Steinheil,  il 
présentait  plusieurs  défauts  qui  ont  dû  en  empêcher  l'éta- 
blissement définitif.  D'abord ,  les  appareils  télégraphiques 
dans  lesquels  le  courant  est  fermé  à  l'état  normal  sont  d'une 
dépense  d'entretien  assez  considérable  et  susceptibles  de 
dérangement,  en  raison  des  oxydations  qui  se  forment 
aux  points  de  contact  des  interrupteurs.  En  second  lieu,  un 
système  télégraphique  aussi  délicat  demande  une  très- 
grande  habitude  et  un  très-grand  exercice ,  que  Ton  ne 
peut  pas  exiger  de  tous  les  conducteurs  des  trains  et  des 
employés  des  stations.  Mais  il  est  une  difficulté  plus  grande 
encore  à  vaincre  :  elle  consiste  en  ce  que  ceux  qui  doivent 
surveiller  ces  appareils  sont  précisément  soumis  par  lui  à 
un  contrôle  sévère;  d'où  il  juit  qu'ils  ont  peu  d'intérêt  à 
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faire  tous- leurs  efforts  pour  assurer  sa  marche  régulière. 

Système  de  M.  Brrguet,  —  Pensant  que  si  on  pouvait 
s'affranchir  de  l'intervention  humaine  dans  la  marche  de 
Tappareil  précédent,  on  pourrait  obtenir  un  système  télé- 
graphique réellement  utile  pour  le  contrôle  de  la  marche 
des  convois,  M.  Breguet,  en  18W,  eut  Tidée  de  faire  réa- 
gir sur  les  interrupteurs  les  convois  eux-mêmes.  Ses  expé- 
riences furent  faites  sur  la  partie  du  chemin  de  Saint-Ger- 
main-en-Laye  parcourue  par  le  tube  atmosphérique,  et 
avec  cette  disposition  du  chemin,  rien  ne  lui  fut  plus  facile 
que  de  réaliser  le  but  qu'il  s'était  proposé.  Il  lui  suffisait 
en  effet  de  se  servir  du  piston  propulseur  des  convois  sur 
cette  partie  du  chemin  de  fer  pour  faire  apph'quer,  de  vingt 
en  vingt  mètres.  Tune  contre  l'autre  deux  lames  en  rap- 
port. Tune  avec  le  sol,  Tautre  avec  une  dérivation  faite  sur 
la  ligne  corresi)ondant  à  son  chronographe  à  pointage.  De 
cette  manière,  le  passage  du  convoi  au-dessus  de  chaque 
interrupteur  était  accusé  sur  le  chronographe,  sans  aucune 
intervention  humaine.  Nous  décrirons  plus  tard,  à  l'article 
des  chronographes ,  celui  dont  M.  Breguet  s'est  servi  dans 
cette  circonstance.  Cette  invention  de  M.  Breguet  a  été  le 
point  de  départ  de  la  plupart  des  systèmes  qui  ont  été  pro- 
posés dernièrement.  Voici  les  quelques  mots  qui  ont  été 
imprimés  dans  les  Comptes-rendus  de  L'Académie  des  sciences 
du  15  mars  \%%1  : 

«  M.  Arago  a  présenté,  de  la  part  de  M.  Breguet,  et  fait 
fonctionner  sous  les  yeux  de  l'Académie  un  instrument  à 
Faide  duquel  les  chefs  de  gare  d'arrivée  et  de  départ,  dans 
les  chemins  de  fer,  pourront  être  avertis  instantanément 
du  moment  du  passage  des  trains  devant  chacun  des  po- 
teaux kilométriques  de  la  ligne,  et  pourront  connaître  très- 
exactement  la  vitesse  avec  laquelle  les  divers  intervalles 
auront  été  parcourus.  » 

Système  de  M.  Maigrot.  —  En  novembre  1852,  M.  Mai- 
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grot^  géomètre  à  Bar-sur-Seine,  complétant  Tidée  pre- 
mière de  M.  Breguet,  eut  l*idée  de  faire  enregistrer  sur  un 
cadran  compteur,  à  chaque  station ,  les  différents  kilomè- 
tres parcourus  par  les  convois  ;  et  pour  qu'on  pût  distin- 
guer dans  quel  sens  venaient  ces  convois,  deux  aiguilles 
marchant  en  sens  contraire  Tune  de  l'autre  et  de  couleur 
différente,  furent  adaptées  au  cadran.  De  cette  manière, 
on  pouvait  suivre  à  chaque  station  le  mouvement  d'un 
train,  et  savoir  s'il  ne  parcourait  pas  la  voie  dans  un  sens 
anormal.  De  plus  chaque  mouvement  de  l'une  ou  de  Tautre 
des  deux  aiguilles  était  accompagné  d'une  fermeture  de 
courant,  qui,  en  réagissant  sur  un  timbre,  pouvait  indiquer 
à  l'oreille ,  sans  l'examen  du  cadran ,  les  différents  kilo- 
mètres parcourus  par  les  convois. 

Un  avantage  que  présentait  ce  système  était  de  permettre 
aux  conducteurs  des  trains  express  à  grande  vitesse ,  d'ap- 
précier exactement  à  leur  passage  devant  chaque  station, 
le  point  de  la  ligne  où  se  trouvait  le  convoi  qui  les  pré- 
cédait ,  quand  la  distance  séparant  les  deux  convois  était 
moindre  que  l'intervalle  de  deux  stations  consécutives.  Dès 
lors  le  mécanicien  pouvait  calculer  en  conséquence  la  vi- 
tesse à  donner  au  convoi.  En  revanche,  ce  système  pré- 
sentait un  grand  inconvénient  auquel  j'ai  obvié  dans  celui 
que  j'imaginai  quelques  mois  plus  tard,  en  mai  1853  *.  On 
comprendra  immédiatement  cet  inconvénient  dès  lors  qu'on 
examinera  que  deux  convois  circulant  simultanément  entre 
deux  stations  dans  un  même  sens,  l'aiguille  du  cadran- 
compteur  pouvait  être  affectée  par  les  deux  convois  à  la 
fois  et  se  trouvait  dès  lors  dans  l'impossibilité  de  constater 
leur  marche.  Ce  même  inconvénient  se  retrouve  dans  le 
système  que  M.  Vérité  avait  proposé  en  janvier  1854,  et 
qui  était  exactement  semblable  à  celui  de  M.  Maigrot,  sauf 

1.  A  cette  époque  je  n'avais  pas  eu   connaissance  du  système  de 
M.  Maigrot  et  je  ne  m'étais  inspiré  que  de  l'idée  de  M.  Breguet. 
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que  le  cadran-compteur  n'avait  qu'une  aiguille  au  lieu  de 
deux.  Nous  verrons  bientôt  comment  j'ai  résolu  cette  diffi- 
culté dans  mon  svstème. 

Un  an  après  la  prise  de  son  premier  brevet,  M.  Maigret 
s'imagina  d'ajouter  à  ses  appareils  un  système  télégraphique 
analogue  à  celui  que  M.  Tyer  avait  inventé  longtemps  avant 
lui  pour  envoyer  des  signaux  aux  convois  çn  mouvement. 
Ce  système  ne  différant  guère  de  celui  que  j'ai  employé 
dans  mon  moniteur  électrique,  je  ne  ferai  que  le  mention- 
ner ici  pour  rhistorique  de  la  question,  aussi  bien  que  le 
chroDOgraphe  à  pointage  que  M.  Maigrot  a  également  cru 
devoir  ajouter  à  son  système  primitif,  et  qui  n'est  que  la 
copie  exacte  de  ceux  de  MM.  Steinheil  et  Breguet.  Enfin, 
comme  accessoire  de  son  système  le  même  inventeur  a 
imaginé  un  système  de  freins  qu'il  appelle  vaporo-électri- 
ques,  dans  lesquels  la  vapeur  est  la  puissance  motrice  et 
l'électricité  la  cause  déterminante.  Cette  dernière  partie  du 
système  de  M.  Maigrot  est  tout  à  fait  irréalisable. 

Dans  le  système  de  M.  Maigrot  les  touches  métalliques 
placées  sur  la  voie  pour  la  transmission  des  courants,  sont 
de  simples  cylindres  de  fer  ou  de  cuivre  isolés  convenable- 
ment, et  les  frotteurs  consistent  dans  une  longue  tige  mé- 
tallique à  trois  articulations,  disposée  horizontalement  au- 
dessous  du  wagon  transmetteur  et  pressée  dans  son  milieu 
par  un  ressort  afin  que  son  contact  avec  les  tiges  rigides 
soit  plus  parfait.  Cette  disposition  est  peut-être  plus  écono- 
mique que  celle  des  interrupteurs  du  même  genre  dont 
nous  avons  parlé  jusqu'ici. 

Système  de  M.  Bellemare.  —  Le  système  que  M.  Belle- 
mare  a  récemment  présenté  à  l'Institut  (février  1856),  a 
exactement  le  même  but  que  les  systèmes  que  nous  venons 
de  passer  en  revue.  Seulement,  les  interrupteurs  kilomé- 
triques qui  doivent  faire  enregistrer  aux  stations  les  diffé- 
rents points  de  la  voie  successivement  parcourus  par  les 
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convois  ont  une  disposition  particulière.  Ces  interrupteurs 
consistent  dans  une  boite  de  fonte  à  Tintérieur  de  laquelle 
sont  placés  dans  une  seconde  boîte  de  porcelaine  les  deux 
conjoncteurs.  Au-dessus  de  la  boite  de  fonte  se  trouve  un 
trou  taraudé  dans  lequel  se  meut  une  vis  à  balancier,  et 
cette  vis  se  termine  par  une  petite  tige  qui  traverse  la  boîte 
de  porcelaine  et  se  trouve  à  portée  de  Tun  des  deux  ressorts 
conjoncteurs.  Une  forte  lame  de  ressort  contre  laquelle 
vient  appuyer  le  balancier  de  la  vis  quand  il  est  poussé  par 
une  cause  quelconque^  ramène  toujours  cette  vis  dans  sa 
position  initiale.  Ce  système  d'interrupteur  peut  être  em- 
ployé indifféremment  comme  conjoncteur  ou  disjoncteur; 
dans  le  premier  cas  les  deux  ressorts  sont  séparés  Tun  de 
l'autre^  et  la  tige  de  la  vis  en  appuyant  sur  Tun  d  eux  quand 
la  vis  est  détournée. établit  un  contact  qui  cesse  aussitôt  que 
le  ressort  a  éloigné  le  balancier  de  cette  vis.  Dans  le  second 
cas,  les  deux  ressorts  doivent  être  en  contact  à  Tétat  nor- 
mal ;  alors  la  tigede  la  vis  en  s'abaissant  les  sépare  Tun  de 
Tautre.  (Voir  la  fig.  10,  pi.  IH.) 

Les  avantages  de  ce  système  d'interrupteur  sont  : 

1*  De  permettre  un  isolement  beaucoup  plus  parfait; 

2o  De  fournir  un  contact  parfaitement  sûr  et  assez  pro- 
longé pour  que  Taction  électro-mécanique  qu'ils  sont  appelés 
à  déterminer  ait  le  temps  de  se  faire; 

3*  De  pouvoir  être  manœuvré  facilement  par  les  canton- 
niers, si  on  les  emploie  à  transmettre  des  signaux  de  dé- 
tresse. 

C'est  par  l'intermédiaire  d'un  taquet  porté  par  la  locomo- 
tive que  les  trains  réagissent  sur  ces  interrupteurs.  En 
effet,  au  moment  de  leur  passage,  ce  taquet  rencontrant 
le  balancier  de  la  vis  le  repousse  avec  force  contre  son 
ressort  d'arrêt;  l'interrupteur  par  ce  seul  fait  est  mis  en 
action,  et  une  fois  l'effet  produit,  le  ressort  d'arrêt  ramène 
le  balancier  à  sa  position  normale. 


A  LA   SÉCURITÉ   DES  CHEMINS  DE   FER.  185 

STSTÉtiiÉS  AUTOMATIQUES  PAR  AVERTISSEMENT. 

Les  systèmes  que  nous  avons  jusqu'à  présent  étudiés 
permettent  de  donner  des  avis  aux  trains  en  mouvement, 
de  signaler  les  différents  points  de  la  voie  où  se  trouvent 
les  convois;  enfin  de  permettre  un  échange  de  correspon- 
dance entre  les  convois  eux-mêmes.  Mais  tous  ces  systèmes 
exigent  four  être  mis  en  fonction  Tintervention  d'employés 
ou  de  gardiens,  dont  la  négligence  peut  compromettre  la 
sécurité  des  voyageurs.  Pour  être  à  Tabri  de  cette  négligence 
et  de  ce  défaut  de  vigilance  que  bien  souvent  on  a  eu  à  dé- 
plorer, il  fallait  que  les  trains  pussent  par  un  mécanisme 
automatique  se  prévenir  eux-mêmes  de  leur  trop  grand  rap- 
prochement, des  obstacles  qu'ils  pouvaient  rencontrer  aux 
stations,  enfin  de  leur  marche  anormale.  Car  c'est  toujours 
à  ces  causes  qu'il  faut  rapporter  la  plupart  des  accidents 
qui  arrivent.  Plusieurs  systèmes  ont  été  proposés  dans  ce 
but  et  ce  sont  eux  qui  vont  maintenant  nous  occuper. 

Système  de  M.  Th.  Du  MonceL  —  Mes  premières  re- 
cherches sur  cette  question  remontent  au  mois  de  mai  1853, 
époque  à  laquelle  je  publiai  dans  le  journal  de  Tarrondisse- 
ment  de  Valognes  un  article  sur  les  moniteurs  électriques 
des  chemins  de  fer.  Toutefois  mon  système  n'a  été  com- 
plété d'une  manière  définitive  qu'en  janvier  1854.  Quelques 
inois  plus  tard  j'en   fis  construire  un  modèle  de  grande 
dimension  qui  a  fonctionné  deyant  l'Académie  des  sciences 
en  décembre  1854,  et  pendant  toute  la  durée  de  l'Exposi- 
tion universelle  de  1855. 
Ce  système  a  pour  but  : 

!•  D'établir,  entre  les  stations  et  les  trains  en  mouvement, 
une  Kaison  télégraphique  qui  permette  de  prévenir  ces 
derniers  des  encombrements  qui  peuvent  exister  sur  la 
ytie^  ou  aux  stations,  de  leur  donner  des  ordres  en  cas  de 
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besoin,  et  de  leur  fournir  la  facilité  de  demander  des  secours 
aux  stations  en  cas  d'accident;  '" 

2"  De  faire  en  sorte  que  l'envoi  d'un  signal  soit  suivi  d'une 
réponse  faite  automatiquement  par  le  convoi,  afin  que  ce- 
lui qui  envoie  le  signal  soit  prévenu  de  sa  réception  et  soit 
assuré,  parla,  du  bon  état  de  la  ligne; 

3*"  de  faire  enregistrer  à  chaque  station,  sur  un  compteur 
électro-chronométrique  à  double  aiguille  et  visible  à  distance, 
les  différents  kilomètres  parcourus  par  deux  coi^ois  con- 
sécutifs ; 

4°  De  faire  en  sorte  que  deux  convois,  venant  à  la  ren- 
contre l'un  de  Tautre  ou  s'entresuivant  de  trop  près,  se  pré- 
vienn(;iit  mutuellement  des  dangers  qui  pourraient  résulter 
de  leur  trop  grand  rapprochement  : 

5"  De  faire  en  sorte  que  le  chef  de  la  station  soit  en  même 
temps  prévenu  de  ce  trop  grand  rapprochement. 

Tous  ces  résultats  peuvent  être  obtenus  à  l'aide  d'un  seul 
fll  pour  cha(iue  voie,  ajouté  à  celui  de  la  ligne  déjà  exis- 
tant, et  de  deux  interrupteurs  placés  de  kilomètre  en  kîk)- 
mètre  enti'e  les  deux  voies.  Les  piles  des  télégraphes  des 
stations  et  des  télégraphes  portatifs  des  convois  pouvant 
être  employées  pour  le  jeu  des  appareils  du  moniteur  élec- 
trique, ne  sont  pas  une  dépense  qu1l  faille  imputer  au  sys- 
tème. 

Organisation  des  conducteurs  le  long  de  la  voie.  —  De 
kilomètre  en  kilomètre,  comme  je  le  disais,  je  place  entre 
les  deux  rails  deux  interrupteui*s  de  courant.  Ce  sont  deux 
baiTes  de  fer  ou  de  fonte  revêtues  d'une  semelle  de  zinc  de 
2  mètres  de  longueur,  et  qui  sont  contournées  en  leur  point 
d'attache,  comme  on  le  voit  fig.  8,  pi.  IV,  de  manière  à  ce 
qu'un  capuchon  de  cuir  ou  de  gutta-percha  qui  i*ecouvre 
ces  points  d'attache,  les  maintienne  toujours  isolés  du  sol. 
On  comprend  en  effet  qu'avec  cette  disposition  la  pluie  tom- 
bant sur  la  travei^e  A  B  et  sur  les  capuchons  se  réunit  dans 
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^  les  inflexions  C  qui  forment  gouttières  et  ne  mouille  pas  les 
pieds  £  de  la  bande  métallique ,  qui  sont  d*ailleurs  scellés 
au  souffre  dans  leur  support.  Ces  supports  sont  des  cubes  de 
bois  de  chêne  imprégnés  d'huile,  et  se  trouvent  fixés  soit 
sur  les  traverses  qui  supportent  les  rails,  soit  en  terre  entre 
ces  traverses.  Deux  Qls  recouverts  de  gutta-percha,  partant 
de  ees  interrupteurs,  vont  s'attacher  en  passant  sous  terre 
et  en  remontant  le  long  du  poteau  le  plus  voisin,  Tun  au  fil 
delà  ligne  télégraphique,  Tautre  au  fil  additionnel.  Par 
cette  combinaison  on  obtient  trois  circuits,  deux  avec  l'in- 
termédiaire du  sol  et  un  avec  les  deux  fils  pris  ensemble. 
Celui-ci  est  réservé  au  service  du  télégraphe  des  stations. 

La  disposition  de  ces  interrupteurs  sur  la  voie  est  indi- 
quée Gg.  6. 

Conjoncteurs  des  convois.  —  Pour  mettre  les  convois  en 
rapport  avec  les  circuits  dont  je  viens  d'indiquer  la  disposi- 
tion, j'ai  employé  des  Trotteurs  à  piston  analogues  à  ceux 
que  j'ai  décrits,  page  252,  1®'  volume  ;  ils  sont  représentés 
(fig.  4),  et  sont  au  nombre  de  trois  :  un  pour  une  des  séries 
d'interrupteurs  que  nous  désignerons  par  A,  un  autre  pour 
la  seconde  série  d'interrupteurs  que  nous  désignerons  par  B, 
enfin  le  troisième  pour  compléter  le  circuit  à  travers  le  sol. 
A  cet  effet,  ce  dernier  frotteur  appuie  constamment  sur  l'un 
des  rails.  Ces  Trotteurs  à  piston  sont  vissés  chacun  dans  une 
lH)!te  à  écrou  fixée  sur  le  plancher  du  tender  de  la  locomo- 
tive, un  peu  en  avant  des  caisses  à  eau;  ils  peuvent  par 
conséquent,  au  moyen  des  tourniquets  dont  ils  sont  sur- 
montés être  abaissés  plus  ou  moins  et  même  être  élevés 
au-dessus  des  interrupteurs.  De  cette  manière  on  peut  ré- 
gler leur  force  de  frottement  et  empêcher  leur  usure  quand 
ils  ne  doivent  pas  servir. 

Appareil  à  signaux.  —  L'appareil  à  signaux  et  la  sonnerie 
d'alarme  qui  sont  destinés  à  indiquer  au  machiniste,  sMl 
*^t  s'arrêter  ou  continuer  sa  route,  sont  placés  au  fond  du 
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teiider  qui  est  surmonté  à  cet  effet  d'une  espèce  d'abri, 
comme  le  montre  la  Qgure  k.  L'appareil  à  signaux  est  en  A, 
la  sonnerie  en  B,  et  Ton  voit  en  C  le  télégraphe  portatif  de 
M.  Breguet  que  nous  avons  précédemment  décrit.  Il  se 
trouve  de  plus  un  bouton  interrupteur  I  dont  nous  verrona^ 
à  rinstant  Tobjet.  Pour  peu  qu'on  étudie  attentivement  lai 
manière  dont  les  liaisons  électriques  sont  établies  sur  lai 
figure  y  on  reconnaîtra  que  Tappareil  à  signaux  se  trouva 
mis  en  rapport  d'un  côté  avec  le  circuit  partant  de  la  sta- 
tion, et  qui  est  complété  par  les  Trotteurs  X  et  Z  ;  d'uïi 
autre  côté  avec  un  circuit  passant  par  la  sonnerie  B  et  Tiii- 
terrupteur  I,  lequel  est  parcouru  par  un  courant  provenant 
de  la  pile  du  télégraphe  portatif  C  dont  les  pôles  sont  en 
P  et  Q.  Nous  verrons  à  Tinstant  l'utilité  de  ce  deuxième 
circuit. 

Le  mécanisme  de  l'appareil  aux  signaux  est  représenté 
fig.  7.  Il  ne  possède  comme  on  le  voit  aucuns  rouages,  aucuns 
systèmes  de  déclanchement  que  les  trépidations  causées  par 
le  mouvement  de  la  voiture  pourraient  aisément  faire  fonc- 
tionner inopinément.  Une  simple  bascule  aimantée  ÂB  por- 
tant d'un  côté  deux  disques  de  verre  rouge  et  blanc  E  et  D, 
et  oscillant  entre  les  pôles  d'un  électro-aimant  M  M  :  tel  est 
avec  un  système  rhéotomique,  représenté  par  les  huit  res- 
sorts e,  f,  g,  h,  iy  ky  l,  m,  tout  ce  qui  constitue  ce  méca- 
nisme. Pour  en  comprendre  le  jeu,  il  suffit  de  se  rappeler 
qu'une  bascule  aimantée  placée  entre  les  pôles  d'un  électro- 
aimant  peut-être  inclinée  à  gauche  ou  à  droite  suivant  le 
sens  du  courant,  et  peut  même  être  maintenue  dans  la 'der- 
nière position  qu'elle  a  prise  après  que  le  courant  a  cessé 
d'agir,  comme  nous  Tavons  fait  remarquer  page  230  (!•' vo- 
lume). Quand  la  bascule  incline  à  gauche,  le  disque  rouge  C 
apparaît  dans  un  guichet  6,  fig.  ky  ménagé  en  place  con- 
venable sur  la  boite  renfermant  l'instrument.  Quand  au 
contraire  la  bascule  incline  à  droite,  c'est  le  disque  blanc  D 


A  LA  SÉCURITÉ   DES  GilEBlINS  DR   FER.  189 

qui  apparaît.  Si  donc  on  donne  au  signal  rouge  l'interpréta- 
tien,  arrêtez,  il  y  a  dangrry  et  au  signal  blanc,  celle  de  : 
continuez  votre  route,  la  voie  est  fibre;  il  suffira,,  à  la  station 
qui  veut  envoyer  Tun  ou  l'autre  de  ces  signaux,  de  tour- 
ner dans  un  sens  ou  dans  Tautre  un  commutateur  à  ren- 
versement de  pôles,  mis  en  rapport  avec  le  circuit  du  frot- 
teur  X.  Les  disques  qui  fournissent  ces  signaux  rouges  et 
blancs  sont  en  verre ,  afin  qu'étant  éclairés  par  derrière  ils 
puissent  être  visibles  dans  l'obscurité . 

Le  système  rhéotomique  représenté  par  les  huit  ressorts, 
e,/,  Çy  A,  t,  k,  /,  tn,  est  destiné  à  prolonger  l'action  du  courant 
qui  a  fait' dévier  la  bascule,  en  introduisant  Tappareil  dans 
le  circuit  de  la  pile  locale  du  convoi  et  de  la  sonnerie  élec- 
trique. Cette  condition  est  essentielle,  car  un  signal  fugitif 
pourrait  échapper  aux  regards  du  mécanicien  occupé  à 
d'aatres  soins,  et  resterait  sans  valeur;  il  en  est  de  môme 
.  du  jeu  de  la  sonnerie,  qui  doit  persister  jusqu'à  ce  qu'on 
soit  venu  l'arrêter.  Voici  comment  ce  système  rhéotomique 
fonctionnera  :  quand  la  bascule  AB  est  inclinée^  comme 
on  le  voit,  fig.  7,  les  quatre  ressorts  e,  /,  /,  w,  sont  mis  en 
contact;  le  courant  de  la  pile  du  convoi  entrant  par  le  bou- 
ton E,  entre  dans  l'électro-aimant  MM  par  le  fil  E,  /,  /',  les 
deux  ressorts  e,  /,  et  le  fil  e,  o,  p  ;  il  en  ressort  par  le  fil  q,  r, 
M,  les  deux  ressorts  w,  /,  le  fil  /,  s,  F.  De  là,  il  regagne  la 
sonnerie  électrique  Ben  traversant  l'interrupteur  disjoncteur 
ï,  fig.  k,  et  revient  à  la  pile  en  P.  L'action  du  courant  en- 
trant par  les  boutons  6,H  (fig.7),  est  donc  bien  maintenue,  . 
et  en  même  temps  la  sonnerie  est  mise  en  mouvement;  tant 
que  l'interrupteur  disjoncteur  I  n'est  pas  touché,  le  signal 
persiste  dans  le  guichet  et  la  sonnerie  fonctionne,  mais  aus- 
sitôt que  le  mécanicien  appuie  le  doigt  sur  cet  interrupteur, 
le  circuit  de  la  pile  locale  est  coupé,  la  bascule  aimantée 
est  ramenée  suivant  la  verticale  par  le  contre-poids  fourni 
par  les  deux  disques  de  verre,  et  la  sonnerie  se  tait.  Alors 
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Tappareil  peut  être  de  nouveau  influencé  par  le  courant 
envoyé  des  stations. 

Dans  Texécution  de  ce  système  d'appareils  à  signaux, 
plusieurs  précautions  doivent  être  prises  :  Il  faut  â'a|^ 
que  Farc  parcouru  par  la  bascule  soit  assez  considérafile, 
pour  que  les  petites  oscillations  dues  au  mouvement  de  la 
voiture  ne  réagissent  pas  sur  Tappareil  rhéotomique,  en 
second  lieu^  il  faut  que  l'action  de  la  bascule  sur  les  lames 
très-flexibles  du  rhéotome,  ait  lieu  au  maximum  de  Tat- 
traction,  c'est-à-dire  très-près  des  pôles  de  Télectro-aîmant 
M  M.  EnQh,  il  faut,  pour  éviter  les  trépidations  de  la  voiture, 
que  l'appareil  aussi  bien  que  la  sonnerie  soient  suspendus 
par  l'intermédiaire  d'une  suspension  Cardan  à  double  arti- 
culation. En  raison  de  ces  nécessités  de  construction,  î'tà 
pensé.qu'il  était  nécessaire  d'envelopper  le  système  du  har^ 
reau  aimanté  et  de  l'électro-aimant  dans  un  cadre  galvano- 
métrique,  comme  je  l'ai  indiqué  (page  229,  i««"  vol.).  De* 
cette  manière  le  galvanomètre  exerce  au  maximum  son  ac- 
tion sur  le  barreau  aimanté,  alors  que  l'électro-aimant  est 
à  son  minimum  de  puissance;  ce  qui  permet  un  bien  plus 
grand  écart  dans  les  oscillations  du  barreau  aimanté.  Avec 
cette  disposition ,  les  disques  C  et  D  doivent  être  supportés 
par  une  deuxième  aiguille  de  cuivre  montée  parallèlement 
et  sur  le  même  axe  que  le  barreau  lui-même.  Dans  la  fig.  7, 
ce  cadre  galvanométrique  est  indiqué  en  R,  S,  T,  U. 

Commutateur  de  l^appareil  aux  signaux.  —  Ce  commu- 
tateur qui  doit  réaliser  en  môme  temps  la  seconde  partie 
du  problème  que  je  me  suis  proposé  dans  mon  moniteur 
électrique,  est  représenté  fig.  3.  C'est  le  commutateur  de 
Ruhmkoiff*,  décrit  page  265,  l"vol,  auquel  j'ai  dû  ajouter  un 
interrupteur  et  un  galvanomètre  A.  Nous  verrons  plus  tard 
l'usage  de  cet  interrupteur;  quant  au  galvanomètre,  c'est 
lui  qui  indique  que  le  signal  envoyé  à  un  train  est  parvenu 
à  destination.  Bien  entendu,  cet  appareil  est  placé  à  chaque 
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station.  Pour  en  comprendre  le  jeu,  supposons  que  les  bou- 
tons d'attache  a  et  6  soient  mis  en  rapport  avec  les  pôles  de 
la  pile  de  la  station,  a  avec  le  pôle  positif,  et  b  avec  le  pôle 
négatif.  Quand  on  tournera  le  commutateur  à  gauche ,  le 
courant  ira  de  a  en  c  par  le  commutateur,  de  c  en  é/  sur  la 
ligne  télégraphique  par  un  fil  de  jonction  cd,  de  là,  il  rega- 
gnera les  diflFérents  interrupteurs  par  les  poteaux  e  et  les 
fils  de  gutta-percha  e/  (  fig.  6).  Si  le  convoi ,  au  moment  où 
Ton  a  tourné  le  commutateur,  se  trouve  entre  deux  in- 
terrupteurs, le  courant  ne  circulera  pas,  et  le  galvanomètre 
Â  du  commutateur  ne  bougera  pas;  maïs  quand  le  convo 
aura  passé  sur  le  prochain  interrupteur,  le  circuit  sera  com- 
plété et  le  galvanomètre  A  indiquera  que  le  signal  envoyé  a 
été  reçu.  En  eflFet,  de  Hnterrupteur/,  flg.  6,  le  courant  re- 
montera à  Tappareil  d'alarme  par  le  frottcur  X,  fig.  4,  et 
passera  de  là,  en  terre,  parle  Trotteur  Z.  Le  bouton  A,  fig.  3 
du  commutateur  étant  en  rapport  avec  le  sol,  par  la  plaque  g, 
le  courant  arrivera  en  h  après  avoir  quitté  le  convoi,  tra- 
versera le  galvanomètre  A,  arrivera  en  «,  puis  en^\  par  la 
liaison  ij,  et  enfin  en  h  par  le  commutateur.  On  voit  donc 
qu'ainsi,  la  transmission  du  signal  et  Tavis  de  sa  réception 
se  Irouventjeffectués  en  même  temps.  Mais  il  faut  pour  cela 
que  celui  qui  transmet  les  signaux  reste  à  son  poste,  jus- 
qu'à ce  que  Taiguille  soit  déviée,  ce  qui  ne  doit  jamais  dé- 
passer deux  minutes.  Si  ce  temps  se  trouvait  dépassé  sans 
signal,  on  serait  prévenu  par  là,  que  le  fil  de  la  ligne  serait 
brisé  ou  que  les  communications  électriques  avec    les 
appareils  des  convois  seraient  endommagées.  Au  moyen 
du  contrôleur  annexé  à  mon  système,  on  pourrait  même 
savoir  en  quel  point  de  la  ligne  aurait  eu  lieu  la  rupture 
du  fil. 

L'interrupteur  annexé  au  commutateur  que  nous  venons 
de  décrire  se  compose  de  quatre  lames  métalliqu;  s  légère- 
ment convexes,  appliquées  des  deux  côtés  du  cyUndre 
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d'ivoire  du  commutateur  lui-même.  Ces  lames  ^  que  Tod 
voit  de  profil  sur  la  figure,  sont  disposées  perpendiculaire- 
ment à  celles  du  commutateur,  c'est-à-dire  qu'elles  tou- 
chent leurs  Trotteurs  k,  l,  m,  o  (  fig.  3  ) ,  quand  les  lames  e  et 
j  ne  touchent  rien.  De  plus  elles  sont  jointes  deux  à  deuï, 
(celles  d*un  même  côté)  par  une  liaison  métallique.  QuaQd 
on  n'a  pas  d'ordre  à  transmettre,  il  faut  que  le  commuta- 
teur soit  disposé  comme  sur  la  figure  3,  de  manière  que 
l'interrupteur  soit  en  conjonction. 

Appareil  contrôleur.  —  Cet  appareil,  qui  est  en  rapport 
avec  le  circuit  fermé  par  le  frotteur  Y  des  convois  et  les 
interrupteurs  de  la  série  B  de  la  voie,  est  représenté  fig.  1. 
Il  est  destiné,  comme  les  appareils  que  nous  avons  désignés 
précédemment  sous  ce  nom ,  à  enregistrer  aux  dififérentes 
stations  les  différents  points  de  la  voie  successivement  par- 
courus par  les  convois. 

Nous  avons  démontré  que  des  contrôleurs  à  une  seule* 
aiguille  ne  pouvaient  suffire,  puisque  par  leur  intermédiaire 
seul,  quand  deux  trains  circulent  ensemble  entre  deux  sta- 
tions, les  indications  se  trouvent  forcément  mêlées.  Le  pro- 
blème à  résoudre  pour  faire  de  cet  appareil  un  instrument 
véritablement  pratique  était  donc  :  1°  de  faire  en  sorte  que 
les  indications  fussent  différentes,  au  moins  pour  deux  traîna 
consécutifs;  2°  que  le  conducteur  et  les  interrapteurs  ap- 
pelés à  réagir  sur  les  aiguilles,  fournissant  ces  deux  indica- 
tions dififérentes,  ne  fussent  pas  en  plus  grand  nombre. 

C'est  ce  double  problème  que  j'ai  réalisé  dans  l'appareil 
représenté  fig.  1  et  5. 

Extérieurement  cet  appareil  ne  présente  qu'un  grand 
cadran  de  60  centimètres,  sur  lequel  se  meuvent  deux 
aiguilles  convenablement  équilibrées.  Ce  cadran  est  divisé 
en  autant  de  divisions  qu'il  y  a  de  kilomètres  entre  les 
deux  stations  auxquels  il  correspond;  par  conséquent  il 
doit  y  en  avoir  deux  pour  chaque  station,  un  en  rapport 
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avec  la  station  de  droite ,  Tautre  en  rapport  avec  la  station 
de  gauche/ Chaque  aiguille  est  mise  en  mouvement  par  un 
mécanisme  d'horlogerie^  commandé  lui-même  au  moyen 
d'un  échappement  à  chevilles  par  un  électro-aimant,  et 
pour  que  ces  aiguilles  puissent  tourner  ensemble  sur  le 
même  cadran^  Taxe  de  Tune  passe  dans  Taxe  de  l'autre^ 
comme  les  aiguilles  d'une  horloge  ordinaire;  seulement 
l'axe  creux  doit  être  disposé  de  telle  façon  qu'il  soit  isolé 
métalliquement  de  Taxe  plein.  Ces  deux  axes  se  distin- 
guent aisément  sur  la  Qgure  en  AB,  CD.  Les  roues  d'é- 
chappement EF,  G  H,  montées  sur  ces  deux  axes,  por- 
tent autant  de  chevilles  que  le  cadran  a  de  divisions.  Il  en 
résulte  que  chaque  double  mouvement  de  l'armature  de 
l'électro-aimant  a  pour  effet  de  faire  avancer  d'une  divi- 
sion du  cadran  Tune  ou  l'autre  des  deux  aiguilles,  à  chaque 
fermeture  de  courant.  Enfin  les  deux  électro-aimants  sont 
reliés  à  un  relais  à  armatures  aimantées  représenté  fig.  % 
et  dont  nous  avons  expliqué  le  fonctionnement  page  ^85 
<I"  vol.).  Cet  intermédiaire  est  dans  ce  cas  indispensable, 
d'dbord  parce  que  les  aiguilles  du  cadran  devant  être  d'une 
^ande  longueur  pour  être  vues  à  distance  par  les  conduc- 
teurs dés  trains,  la  force  électrique  à  distance  n'aurait  pas 
été  suffisante  pour  les  faire  marcher  ;  en  second  lieu,  parce 
que  les  distances  variant  continuellement,  le  jeu  de  l'appareil 
n'aurait  jamais  pu  être  réglé  convenablement.  Les  conunu- 
ûications  électriques  étant  établies,  comme  on  le  voit  sur 
les  figures  1,  2  et  6,  entre  le  contrôleur,  son  relais  et  le  fil 
supplémentaire  de  la  ligne,  voici  ce  qui  arrive  : 

Au  moment  où  le  convoi  passera  sur  chaque  interrup- 
teur de  la  série  A,  les  frottcurs  Y  et  Z  (  fig.  k)  transmet- 
tront un  courant  provenant  de  la  pile  du  télégraphe  porta- 
tif C  (fig.  iSi-).  Ce  courant  ira  du  frotteur  Z  en  terre  par 
les  rails,  reviendra  par  la  plaque  g  dans  les  bobines  du  re- 
lais ,  et  ira  de  là  dans  le  fil  supplémentaire  de  la  ligne  par 
u.  13 
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Sans  doute  il  existe  en  ces  points  de  bifurcation  une  sta- 
tion et,  par  conséquent,  un  moniteur  électrique  dont  les 
aiguilles  pourraient  indiquer,  par  leur  position  respective 
et  leur  marche,  le  sens  du  courant  dans  le  dernier  convoi 
qui  a  passé.  Mais  c'est  un  travail  d'esprit  qu'il  est  important 
d'éviter,  et  une  précaution  qu'on  pourrait  souvent  négliger 
de  prendre.  J'ai  donc  cherché  à  fournir  une  indication  plus 
simple,  et  voici  comment  je  m'y  suis  pris  : 

A  chacune  des  stations  qui  précèdent  les  points  de  bifur- 
cation du  chemin,  ou  qui  sont  susceptibles  d'expédier  elles- 
mêmes  des  convois  particuliers,  j'adapte  un  petit  appareil 
tout  à  fait  semblable  aux  appareils  à  signaux  dont  il  a  été 
question  précédemment,  moins  le  rhéotome. 

Cet  appareil  est  en  rapport  avec  un  interrupteur  parti- 
culier, qui  doit  rencontrer  les  frotteurs  des  convois,  et, 
par  conséquent,  se  trouve  traversé  par  leur  courant  local. 
Comme  Teffet  magnétique  est  persistant  dans  ces  appareils, 
la  bascule  aimantée  qui  porte  les  signaux  reste  inclinée  du 
côté  où  l'a  fait  dévier  le  dernier  passage  du  courant.  Elle 
peut  donc,  par  le  signal  qu'elle  transmet,  indiquer  le  sens 
du  courant  du  dernier  convoi  qui  a  passé,  et  le  mécanicien, 
à  l'aide  d'un  commutateur  à  renversement  de  pôles,  dirige 
alors  le  courant  de  la  pile  locale  du  convoi  dans  le  sens 
convenable. 

Par  un  mécanisme  particulier  c^u'il  est  facile  d'imaginer, 
on  pourrait  faire  en  sorte  que  ce  redressement  du  courant 
s'effectuât  automatiquement;  mais  il  est  plus  simple  d'avoir 
recours  à  un  simple  commutateur  à  renversement  de  pôles, 
comme  nous  venons  de  l'indiquer. 

Arrivons  maintenant  à  la  quatrième  partie  du  problème, 
c'est-à-dire  aux  avertissements  automatiques  fournis  par  les 
convois  entre  eux,  qui  est  la  plus  importante  de  toutes. 

Moniteur  automatique,  —  Dans  le  cas  qui,  du  reste,  est 
le  plus  fréquent  où  les  deux  convois  s'entre-suivent  de  trop 
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près^  Favertisseraent  est  excessivement  facile,  puisque  par 
[intermédiaire  des  compteurs  on  possède ,  dans  un  même 
appareil^  deux  organes  mécaniques  en  rapport  avec  les 
vitesses  différentes  des  deux  trains.  Ces  organes  mécani- 
ques sont  les  aiguilles  des  compteurs  qui,  si  elles  sont  suffi- 
samment isolées,  peuvent  opérer  entre  elles  un  contact 
métallique  ayant  pour  effet  de  fermer  le  courant  de  la 
station  à  travers  les  appareils  aux  signaux  des  convois. 

Supposons  donc  qu'on  ait  jugé  que  2  kilomètres  soient 
une  distance  suffisante  pour  qu'on  ait  le  temps  d'arrêter 
deux  convois,  il  faudra  que  quand  les  aiguilles  du  comp- 
teur seront  à  2  divisions  Tune  de  l'autre ,  un  contact  métal- 
lique ait  lieu.  Pour  cela,  il  faudra  que  Tune  des  aiguilles 
porte  un  butoir  d'argent  T  (fig.  1)  éloigné  de  l'axe  de  l'ai- 
guille d'un  sixième  de  la  circonférence  passant  par  ce  bu- 
toir, et  que  l'autre  aiguille  soit  armée  d'une  lame  de  res- 
sort LY  placée  perpendiculairement  suivant  sa  ligne  axiale. 
De  cette  manière,  les  aiguilles  remplissent  la  fonction  d'un 
employé  qui,  s'étant  aperçu,  par  l'inspection  du  compteur, 
du  trop  grand  rapprochement  des  trains,  tourne  le  commu- 
tateur de  l'appareil  aux  signaux  pour  envoyer  le  signal 
d'alarme. 

Nous  avons  indiqué,  page  252  (P"^  vol.) ,  la  manière  dont 
fonctionne  ce  genre  d'interrupteur,  qui  joue  dans  cet  ap- 
pareil un  rôle  si  important;  nous  allons  voir  maintenant 
comment  il  peut  réagir  sur  l'appareil  aux  signaux  des  con- 
vois. 

Supposons  qu'une  communication  métallique  soit  établie 
entre  le  coussinet  A,  sur  lequel  tourne  l'axe  AB  (fig.  i  )  et 
le  bouton  o  (fig.  3)  du  commutateur  de  la  station,  et  qu'un 
autre  fil  relie  le  coussinet  de  l'axe  CD  (fig.  1)  avec  le  bou- 
ton i  (fig.  3)  de  ce  même  commutateur.  Quand  le  ressort 
LV  (fig.  1)  viendra  à  rencontrer  le  butoir  T,  le  courant 
de  la  station  circulera  de  la  manière  suivante  :  de  S^  il  ira 
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en  a  (fig.  3)^  puis  en  ly  par  le  fil  a/,  puis  en  k,  par  l'inter- 
mpteurdu  commutateur^  puis  en  c,  par  la  liaison  hc,  et 
de  là  en  dy  sur  la  ligne  télégraphique  ;  il  suivra  le  même 
parcours  que  quand  le  commutateur  a  été  tourné,  et  reve- 
nant en  7,  il  suivra  le  fil  de  jonction  du  bouton,;  avec  Taxe 
CD,  pour  retourner  au  commutateur  par  le  butoir  T,  le 
ressort  L  V,  le  coussinet  A  et  le  bouton  o;  de  là,  il  passera 
à  travers  l'autre  partie  de  l'interrupteur  du  commutateur, 
pour  revenir  en  m,  et  de  là  en  R  (fig.  1  ).  C'est  pour  éviter 
le  mélange  des  circuits^  et  les  dérivations  par  les  piles,  que 
rinterrupteur  du  commutateur  a  dû  être  introduit  dans  le 
circuit  du  moniteur  automatique. 

Dans  le  cas  où  les  convois  viennent  à  la  rencontre  Tun  de 
Tautre,  ce  qui  ne  peut  guère  arriver  que  sur  les  chemins  à 
une  voie,  le  problème  est  un  peu  plus  complexe,  et  pour 
qu'on  puisse  se  rendre  compte  de  sa  solution,  il  est  impor- 
tant qu'on  se  rappelle  que  chaque  station  a  deux  contrô- 
leurs électriques,  l'un  pour  les  convois  qui  se  dirigent  en 
amont,  l'autre  pour  ceux  qui  se  dirigent  en  aval.  Que  le 
chemin  ait  deux  voies  ou  une  seule  voie,  ces  deux  appareils 
sont  indispensables. 

Cela  posé ,  concevons  qu'au  centre  de  la  cloison  servant 
de  séparation  aux  deux  contrôleurs  se  trouve  une  petite 
rondelle  d'ivoire  NP  (fig.  1  ),  incrustée  sur  sa  circonférence 
d'autant  de  plaques  d'argent  qu'il  y  a  de  divisions  tracées 
sur  le  cadran;  admettons  que  ces  plaques  soient  en  par- 
faite correspondance  avec  ces  divisions ,  et  soient  réunies 
d'un  cadran  à  l'autre  par  des  fils  métalliques  disposés  de 
façon  que  la  plaque  n*"  12,  je  suppose,  du  cadran  d'amont 
corresponde  à  celle  n'  10  du  cadran  d'aval ,  il  arrivera ,  si 
des  frotteurs  à  piston  N  et  0  fixés  sur  les  axes  de  rotation 
des  aiguilles  de  chaque  cadran,  appuient  sur  ces  plaques, 
qu'un  courant  électrique  pourra  être  fermé  entre  les  deux 
compteurs,  lorsque  ces   frotteurs   toucheront  en  même 
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temps  celles  des  plaques  qui  seront  en  correspondance  mé- 
tallique, c'est-à-dire  lorsque  les  deux  convois  seront  à  deux 
kilomètres  Tun  de  l'autre.  Cette  fermeture  du  courant 
pourra  donc  réagir  comme  précédemment  et  envoyer  le 
signal  d'alarme  aux  convois. 

Quant  à  la  dernière  partie  du  problème,  c'est-à-dire  aux 
avertissements  donnés  aux  chefs  des  stations,  elle  trouve 
sa  solution  dans  ^interposition  d'une  sonnerie  électrique 
dans  une  dérivation  du  courant  allant  aux  appareils  à  si- 
gnaux des  convois.  Mais  cette  question  n'a,  du  reste,  d'im- 
portance  que  pour  assurer  la  transmission  du  signal,  en 
cas  d'accident  survenu  au  fil  de  la  ligne. 

Système  de  M.  Manuel  Fernandez  de  Castro.  —  Le  sys- 
tème de  M.  Manuel  Fernandez  de  Castro  a  été  breveté  en 
Angleterre  et  en  France,  en  octobre  1853.  Il  avait  été 
combiné,  dans  l'origine,  pour  fonctionner  sous  Tinfluei  ce 
des  courants  statiques  de  l'appareil  de  Ruhmkorff;  mais 
M.  de  Castro  ne  tarda  pas  à  reconnaître  que  l'emploi  de 
rélectricité  dynamique  était  préférable.  Du  reste,  comme 
aucune  fonction  électro-mécanique  n'est  en  jeu  dans  ce 
système,  il  peut  comporter  aussi  bien  l'emploi  de  l'électri- 
cité statique  que  de  l'électricité  dynamique. 

La  base  de  ce  système  est  la  fermeture  automatique  d'un 
courant  électrique  en  temps  opportun ,  lorsque  deux  con- 
vois sont  menacés  d'une  collision.  Pour  l'obtenir,  M.  de 
Castro  n'emploie  qu'une  combinaison  de  circuits  inter- 
rompus ,  qui  ne  peuvent  être  complétés  que  par  les  convois 
eux-mêmes,  dans  une  position  déterminée. 

A  cet  effet,  un  conducteur  que  l'auteur  appelle  conduc- 
teur générai  est  disposé,  non  plus  au  milieu  de  la  voie, 
comme  celui  de  M.  Bonelli,  mais  sur  le  côté.  11  est  consti- 
tué par  deux  fils  métalliques  placés  parallèlement  l'un  à 
côté  de  l'autre,  et  interrompus  de  distance  en  distance,  de . 
telle  manière  que  les   olutions  de  continuité  se  trouvent 
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alternées  dans  les  deux  Qls.  Ces  fils  sont  isolés  soit  au 
moyen  de  supports  de  porcelaine  ou  de  terre,  comme 
dans  le  système  Bonelii  y  soit  en  les  couchant  sur  un  lit  de 
gutta -percha  ou  de  caoutchouc  durci  fixé  sur  une  bande 
(le  bois^  soit  par  tout  autre  moyen  qui  permette  à  la  partie 
supérieure  du  fil  d'être  entièrement  dégagée  de  tout  ob- 
stacle au  passage  d'un  frotteur.  La  longueur  de  chaque 
tronçon  doit  être  calculée  d'après  la  formule 

L  =  ^  t;  -4-  a 

L.  étant  la  longueur  de  chaque  fil;  r  le  double  de  la  dis- 
tance qu'un  train  peut  parcourir  après  que  la  locomotive 
ne  reçoit  plus  de  mouvement  de  la  machine^  et  que  les 
freins  sont  serrés;  a  la  distance  minimum  qui  est  jugée 
nécessaire  entre  deux  convois  supposés  arrêtés  pour  parer 
aux  éventualités  qui  peuvent  survenir  (voir  fig.  11,  pi.  lïl). 
Le  circuit,  comme  dans  tous  les  systèmes  que  nous  avons 
précédemment  étudiés,  est  complété  par  l'un  des  rails  de 
la  voie  ferrée.. 

Les  frotteurs  destinés  à  établir  une  communication  mé- 
tallique   entre   le  conducteur   général  et  les  appareils 
d'alarme  placés  sur  les  convois  ont  été  combinés  de  plu- 
sieurs manières  par  M.  de  Castro.  Tantôt  c'est  un  pinceau 
ou  une  frange  de  fils  métalliques  suspendu  à  l'extrémité 
d'une  tige  isolée  avec  des  supports  de  porcelaine  ;  tantôt 
c'est  une  tringle  métallique  portée  par  deux  forts  ressorts 
bandés  et  renfermés  dans  des  tubes  métalliques  ;  tantôt  c'est 
une  tringle  traînante.  Quels  que  soient  du  reste  ces  frot- 
teurs, ils  se  trouvent  toujours  disposés  de  manière  à  pou- 
voir être  soulevés  ou  abaissés,  au  moyen  d'un  levier,  et 
même  être  retirés  de  côté  pour  pouvoir  réagir,  dans  le  cas 
où  le  conducteur  général  par  une  circonstance  forcée,  telle 
que  le  passage  d'un  tunnel^  d'un  pont,  serait  obligé  d'être 
établi  au  milieu  de  la  voie. 
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La  fig.  i%  pi.  III,  peut  donner  une  idée  de  la  disposi- 
tion du  système  de  M.  de  Castro,  ii  sont  les  deux  séries  de 
fils  interrompus  placés  sur  un  support  isolant,  rr/^  repré- 
sente le  frotteur,  E  est  le  support  des  deux  conducteurs 
généraux  pour  les  deux  voies,  DD  sont  les  traverses  sou- 
tenant les  rails. 

Les  organes  générateurs  de  rélectricité  soit  piles,  soit 
machines  d'induction,  sont  portés  par  les  convois;  chaque 
convoi  a  son  générateur;  mais  il  faut,  pour  une  cause  que 
nous  signalerons  à  Tinstant,  que  ces  générateurs  soient  en 
rapport  avec  le  circuit  d'une  manière  inverse,  pour  les 
trains  qui  vont  en  amont  et  en  aval,  et  que  leur  courant 
soit,  ou  alternativement  renversé  au  moyen  d'un  commu- 
tateur, ou  d'une  intensité  différente.  C'est  par  l'intermé- 
diaire d'un  relais  que  l'appareil  d'alarme  est  mis  en  fonc- 
tion, et  celui-ci  d'ailleurs  peut  être  un  timbre,  un  pétard, 
un  pistolet  de  Volta,  ou  un  appareil  électro -magnétique 
réagissant  sur  le  sifflet  de  la  locomotive. 

Avec  cette  disposition  du  système  de  M.  de  Castro,  il  est 
facile  de  comprendre  comment  les  trains  peuvent  se  trou- 
ver prévenus  des  dangers  qui  pourraient  résulter  de  leur 
trop  grand  rapprochement,  soit  en  venant  à  la  rencontre 
l'un  de  l'autre,  soit  en  s'entre-suivant  de  trop  près.  Suppo- 
sons, en  effet,  le  dernier  cas  :  il  arrivera  forcément  que  les 
deux  trains  se  trouveront  alors  circuler  sur  un  même  tron- 
çon de  Ql  appartenant  soit  à  la  série  de  gauche,  soit  à  la 
série  de  droite  du  conducteur  général  ;  dès  lors  les  deux 
courants  circuleront  à  travers  les  relais  des  deux  convois; 
il  est  vrai  qu'ils  marcheront  dans  ce  cas  en  sens  contraire 
l'un  de  l'autre;  mais  comme  ils  ont  une  intensité  différente 
ou  qu'ils  se  trouveront  alternativement  renversés  d'une 
manière  non  concordante,  car  ce  sont  les  roues  des  locomo- 
tives elles-mêmes  qui  feront  marcher  le  commutateur,  il 
s'ensuivra  que  les  relais  fonctionneront  sous  l'influence 
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d'un  courant  différentiel  ou  d'un  courant  alternatif.  Suppo- 
sons maintenant  qu'ils  viennent  à  la  rencontre  Tun  de  l'au- 
tre, le  même  effet  se  reproduira,  mais  d'une  manière  plus 
énergique,  car  alors  les  deux  courants  s'ajouteront. 

J'avoue  que  je  ne  comprends  pas  le  motif  si  puissant  qui 
a  obligé  M.  de  Castro  à  employer  des  piles  d'intensité  dif- 
férente ou  des  commutateurs  à  renversements  alternatifs 
des  courants,  dont  le  bon  fonctionnement  est  plus  que  con- 
testable. H  aurait  pu  tout  simplement  n'employer  qu'une 
seule  des  piles  portées  par  les  convois,  et  alors  l'action  élec- 
trique aurait  été  toute  simple,  toute  naturelle,  le  courant 
aurait  traversé  les  deux  appareils  à  la  fois,  et  les  frotteurs 
du  convoi  dont  la  pile  aurait  été  inactive,  n'auraient  servi 
qu'à  compléter  le  circuit.  Pour  qu'un  train  fût  averti  s'il 
devait  mettre  sa  pile  en  communication  ou  non  avec  le  cir- 
cuit^ il  aurait  suffi  d'un  simple  indicateur  électro-magné- 
tique qu'on  aurait  placé  aux  stations  et  sur  lequel  aurait 
réagi  chaque  convoi  en  passant  devant  elles. 

Le  signalement  d'un  obstacle  sur  la  voie  s'obtiendrait  dans 
le  système  de  M.  de  Castro,  en  mettant  en  communication 
avec  le  sol  les  deux  tronçons  du  conducteur  général  les 
plus  voisins  de  cet  obstacle ,  ce  qui  serait  fait  par  l'un  des 
gardes-voie.  Cette  communication  compléterait  le  circuit 
À  travers  les  appareils  d'alarme  du  convoi  qui  serait  en 
marche  au  moment  où  celui-ci  atteindrait  le  tronçon  non 
isolé.  Le  môme  moyen  pourrait  même  être  employé  pour 
établir  entre  le  garde-train  et  le  mécanicien  une  liaison  té- 
légraphique au  moyen  de  laquelle  le  premier  pourrait  don- 
ner au  second  le  signal  d'arrêt.  Dans  ce  cas,  il  suffirait  d'un 
second  frotteur  qui  serait  mis  à  la  disposition  du  garde- 
train  et  qui  serait  en  communication  métallique  avec  l'un 
des  essieux  du  dernier  wagon. 

Aux  points  de  croisement  de  deux  lignes  différentes  il 
devient  essentiel,  dans  le  système  de  M.  de  Castro,  de  don- 
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ner  aux  fils  du  conducteur  général  une  disposition  particu- 
lière pour  que  les  signaux  d'alarme  soient  aussi  l)ien  échan- 
gés entre  les  convois  qui  doivent  croiser,  qu'entre  ceux  qui 
doivent  suivre  la  même  voie.  Il  suffit  du  reste  qu'un  des 
fils  du  conducteur  général  d'une  voie  soit  mis  en  commu- 
nication avec  un  des  fils  de  l'autre,  et  que  le  croisement  s'ef- 
fectue au  milieu  des  deux  tronçons  ainsi  joints.  C'est-à-dire 
que  la  longueur  de  chaque  tronçon  depuis  ce  point  de  croi- 

sèment    soit  — 

La  disposition  par  tronçons  des  conducteurs  le  long  de  la 
voie,  permet  d'avertir  le  conducteur  d'un  train  qui  s'ap- 
proche d'une  barrière  ou  d'un  pont  tournant  dont  la  man- 
œuvre n'a  pas  été  faite,  qu'il  y  a  danger,  et  en  même  temps 
de  donner  spontanément  l'avertissement  de  l'approche  du 
train  au  garde-barrière  ou  au  préposé  au  service  du  pont 
tournant.  Il  suffit  pour  cela,  que  ces  barrières  ou  ces  ponts 
tournants,  établissent  lorsqu'elles  sont  ouvertes  un  contact 
métallique  entre  le  sol  et  le  conducteur  général  ;  ce  qui  est 
très-facile,  puisque  le  contact  de  deux  ressorts  poussés  l'un 
contre  l'autre  peut  produire  ce  résultat.  Une  barrière  ou- 
verte ou  un  pont  tournant  ouvert  joue  donc  vis-à-vis  du  con- 
voi en  marche  le  rôle  que  jouerait  un  second  convoi,  et  si 
une  sonnerie  d'alarme  se  trouve  installée  dans  la  guérite  da 
garde-barrière,  celui-ci  se  trouve  alors  prévenu  qu'il  doit 
la  fermer  au  plus  tôt.  De  môme,  l'interruption  du  courant 
aussitôt  après  la  fermeture  de  la  barrière,  indique  au  mé- 
canicien que  désormais  la  voie  est  libre. 

M.  de  Castro  indique  encore  dans  son  mémoire  plusieurs 
dispositions  imaginées  en  vue  de  parer  aux  dangers  que 
pourrait  amener,  soit  une  erreur  ou  un  oubli  de  l'aiguilleur 
dans  le  jeu  des  aiguilles  aux  points  de  bifurcation  des  voies 
ferrées,  soit  la  circulation  simultanée  de  deux  convois  sous 
un  même  tunnel  à  une  voie. 
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Dans  le  premier  cas,  Tauteur  adapte  au  levier  qui  com- 
mande le  jeu  des  aiguilles  une  longue  fourcheète  réagissant 
sur  un  commutateur  conjoncteur  et  disjoncteur^  qui  a  pour 
objet  :  1®  de  continuer  la  relation  électrique  entre  la  partie 
du  chemin  située  avant  le  point  de  bifurcation ,  et  celle  de 
ces  bifurcations  que  le  convoi  doit  suivre  ;  2°  de  déterminer 
une  communication  avec  le  sol  dans  le  cas  où  le  jeu  des  ai- 
guilles étant  mal  exécuté ,  la  partie  mobile  des  aiguilles  ne 
serait  pas  exactement  dans  la  direction  des  rails  des  bifur- 
cations^ ce  qui  pourrait  être  une  cause  de  déraillement.  Ce 
cas,  il  est  vrai,  ne  pourrait  se  présenter  qu'aux  points  de 
croisement  de  trois  bifurcations,  cas  qui  est  très-rare  au- 
jourd'hui. Nous  ne  décrirons  pas  ce  commutateur,  car  il 
est  facile  à  deviner  ;  il  n'esj  d'ailleurs  que  très-accessoire 
dans  le  système  de  M.  de  Castro. 

Quand  un  tunnel  construit  pour  une  seule  voie  doit  ser- 
vir à  l'exploitation  d'un  chemin  à  deux  voies,  ce  qui  néces- 
site par  conséquent  deux  systèmes  d'aiguilles  de  croisement 
à  ses  deux  extrémités,  il  devient  indispensable  d'avoir  un 
système  électrique  particulier  qui  puisse  empêcher  la  cir- 
culation simultanée  de  deux  trains  sous  ce  tunnel. 

Pour  résoudre  ce  problème,  M.  de  Castro  propose  de 
faire  réagir  les  convois  avant  leur  entrée  sous  le  tunnel  sur 
une  pédale  mise  en  relation  électrique  avec  un  électro-ai- 
mant relais  qui,  en  ce  moment,  établirait  une  communica- 
tion entre  le  conducteur-général  de  son  système  et  le  sol. 
L  auteur  n'indique  pas,  il  est  vrai,  comment  se  prolonge  Tac- 
tion  de  cet  électro-aimant  relais  pour  que  le  signal  soit 
persistant  pendant  toute  la  durée  du  passage  du  convoi  sous 
le  tunnel.  Mais  il  est  facile  de  comprendre  qu'avec  un  sys- 
tème rhéotomique  analogue  à  celui  que  nous  avons  décrit 
page  290  (1"  vol.),  le  but  serait  complètement  atteint. 

Dans  le  cas  où  une  locomotive  partirait  seule  et  marche- 
rait sans  guide,  M.  de  Castro  prétend  qu'il  serait  possible 
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de  la  faire  arrêter  aatomatiqaemeDt;  soit  eo  employant  en 
guise  d'appareil  d'alarme  un  appareil  détonant  tel  qne 
le  mortier  électrique,  dont  le  bouchon^  en  réagKsant  sur  un 
levier 7  pourrait  désencliqueter  une  roue,  laquelle  rone^  sous 
Faction  d^un  contre-poids^  empêcherait  à  son  tour  Tintro- 
dmction  de  la  vapeur;  soit  en  faisant  réagir  la  vapeur  sur  les 
freins  par  Teffet  de  Touverture  d'une  soupape  ;  soit  par  des 
électro-aimants  puissants  disposés  dans  le  circuit  fonné  par 
le  relais  des  appareils  d'alarme;  soit  par  tout  autre  moyen. 

Nous  aurons  occasion  de  parler  plus  tard  des  freins  élec- 
triques ;  mais  je  dois  constater  ici  que  dès  le  premier  mo- 
ment de  son  invention  M.  de  Castro  avait  imaginé  plusieurs 
systèmes  à  Faide  desquels  ces  freins  pouvaient  être  serrés 
automatiquement  y  par  leur  su|)stitution  aux  appareils  d'a- 
larme sur  les  trains.  Mais  M.  de  Castro  lui-même  déclare 
que  ceux  de  M.  Achard  étant  préférables^  il  n'a  pas  donné 
suite  à  son  idée. 

Le  système  de  M.  de  Castro  a  été  expérimenté  en  grand 
en  Espagne  y  et  il  paraît  que  les  résultats  en  ont  été  satis- 
faisants^ puisque  les  cortez  espagnols  lui  ont  voté  des 
remerciments  publics.  Toutefois  ce  système  n'est  pas 
exempt  d'objections ,  comme  nous  le  verrons  dans  la  dis- 
cussion que  nous  entreprendrons,  à  la  6n  de  ce  chapitre, 
sur  la  possibilité  pratique  des  différents  systèmes  qui  ont 
été  proposés. 

Système  du  capitaine  Guyard. —  Le  système  du  capi- 
taine Guyard,  imaginé  en  juillet  485^,  par  conséctuent  huit 
mois  après  celui  de  M.  de  Castro,  est  identiquement  sem- 
blable à  ce  dernier.  îl  est  réellement  curieux  de  voir  un 
rapprochement  aussi  complet  d'idées  entre  deux  personnes 
n'appartenant  pas  au  même  pays  et  dont  l'absence  com- 
plète de  rapports  ne  peut  faire  supposer  une  inspiration  de 
l'un  ou  de  l'autre.  Pourtant  il  est  quelques  points  de  priorit^^ 
à  cet  égard  que  nous  nous  permettrons  de  discuter.  San^3 
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nul  doute  c'est  bien  à  M.  de  Castro  que  revient  la  priorité 
du  système  de  relation  électrique  entre  les  trains,  tel  que 
nousTavons  précédemment  exposé.  Mais  est-ce  bien  lui  qui 
a  eu  la  première  idée  d'appliquer  au  générateur  d'électricité 
le  commutateur  mobile?  est-ce  bien  lui  qui  a  démontré  le 
parti  qu'on  pouvait  tirer  de  la  disposition  de  ce  système 
pour  le  signalement  de  Touvertore  des  barrières  des  ponts 
tournants,  etc.?  Si  je  me  reporte  aux  premiers  articles  qui 
ont  été  publiés  sur  le  système  de  M.  de  Castro,  je  ne  vois 
pas  qu'il  soit  fait  mention  de  ces  dispositions,  accessoires,  il 
est  vrai,  mais  qui  sont  pourtant  ingénieuses.  Au  contraire, 
je  vois  que  dès  le  premier  moment  où  M.  Guyard  a  publié 
son  invention  il  signale  toutes  ces  dispositions  et  plusieurs 
autres  encore  dont  nous  allons  parler.  Je  ne  prétends  pas 
par  là  ôter  du  mérite  à  Tun  et  à  l'autre  de  ces  deux  mes- 
sieurs ,  mais  il  arrive  souvent  qu'on  perfectionne  un  sys- 
tème qu'on  a  imaginé  en  prenant  ailleurs  des  accessoires 
que  Ton  trouve  bons ,  et  Ton  n'en  est  pas  moins  pour  cela 
l'inventeur  du  système. 

Voici,  du  reste,  comment  le  rapport  de  la  commission 
d'enquête  sur  les  chemins  de  fer  établie  au  ministère  des 
travaux  publics  rend  compte  du  système  du  capitaine 
Guyard  : 

«  L'auteur  s'est  posé  le  programme  suivant  :  1°  faire  en 
sorte  que,  lorsque  deux  trains  marchent  à  la  rencontre 
l'un  de  l'autre  sur  un  chemin  de  fer  à  simple  voie,  chacun 
d'eux  soit  spontanément  averti  de  l'approche  de  l'autre 
à  une  distance  à  peu  près  double  de  celle  qui  est  nécessaire 
pour  arrêter  un  train  et  prévenir  un  choc. 

«  2"  Avertir  le  conducteur  d'un  train  qui  s'approche 
d'une  barrière  ou  d'un  pont  tournant  dont  la  manœuvre 
n'a  pas  été  faite ,  qu'il  y  a  danger;  faire  en  même  temps 
donner  spontanément  l'avertissement  de  l'approche  du 
train  au  garde  barrière  ou  au  préposé  au  pont  tournant; 
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enfin,  quand  le  danger  a  disparu,  informer  spontanément 
le  conducteur  du  train  qu'il  peut  reprendre  sa  marche. 

«  3°  De  donne p  à  tout  employé  de  la  voie  ou  des  trains 
un  moyen  de  transmettre  instantanément  au  conducteur 
d'un  train  qui  s'avance  Tannonce  d'une  cause  quelconque 
de  danger,  telle  que  rupture  de  rail,  éboulemcnt,  et  lui 
faire  connaître  même  spontanément  la  nature  de  ce  danger. 

«  k''  Faire  enfin  qu'une  surveillance  spontanée  s'exerce 
incessamment  sur  toute  la  ligne,  et  que  toutes  les  fautes  des 
agents  ayant  pu  compromettre  la  sûreté  des  trains  se  trou- 
vent enregistrées  d'elles-mêmes. 

a  La  base  du  système  du  capitaine  Guyard  consiste  è 
diviser,,  au  moyen  de  conducteurs  métalliques,  la  ligne  que 
doivent  parcourir  les  trains  en  tronçons  très-courts  isolés 
les  uns  des  autres  d'une  longueur  égale  au  double  de  celle 
qui  est  nécessaire  pour  arrêter  deux  convois  lancés  à  toute 
vitesse  à  la  rencontre  l'un  de  l'autre ,  et  à  mettre  les  appa- 
reils électriques  placés  sur  les  trains  en  communicatioo 
permanente  avec  ces  conducteurs  métalliques^  pour  ouvrir 
des  circuits  électriques  qu'une  cause  quelconque  de  danger 
n'aura  plus  qu'à  fermer  pour  se  faire  immédiatement  con- 
naître. 

«  Les  conducteurs  métalliques  sont  doubles  et  établis 
parallèlement  aux  rails,  de  telle  sorte  que  les  interruptions 
de  chacun  d'eux  ayant  lieu  de  quatre  en  quatre  kilomètres, 
par  exemple,  soient  alternatives,  c'est-à-dire  que  la  cou- 
pure du  conducteur  de  droite  se  trouve  correspondre  exac- 
tement à  la  partie  médiane  du  conducteur  de  gauche  placé 
en  regard  et  vice  versa.  C'est  là  la  condition  indispensable 
à  l'application  du  système. 

«  L'auteur  a  proposé  deux  systèmes  de  conducteurs  entre 
lesquels  l'expérience  en  grand  aurait  à  déterminer  la  pré- 
férence. 

c(  Le  premier  consisterait  dans  l'emploi  de  fils  métal- 
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liques  tendus  parallèlement  à  la  voie ,  soit  au  niveau  des 
rails,  soit  à  la  hauteur  du  toit  des  wagons,  supportés  par 
des  isolateurs  de  porcelaine  et  recevant  le  contact  d'un 
pinceau^  ou  plutôt  d'une  brosse  métallique  en  communica- 
tion avec  les  appareils  électriques  du  trait). 

a  Le  second,  qui  dès  aujourd'hui  lui  paraît  préférable, 
emploierait  pour  conducteur  un  ruban  métallique  placé 
dans  un  plan  vertical,  à  l'intérieur  de  la  voie,  un  peu  au- 
dessus  du  niveau  des  rails,  lequel  serait  saisi  et  en  quelque 
sorte  laminé  entre  deux  brosses  cylindriques  en  fil  d'acier, 
à  axe  vertical,  recevant  de  l'essieu  du  wagon  un  mouve- 
ment de  rotation  sur  elles-mêmes ,  calculé  de  manière  à 
produire  le  développement  de  la  surface  des  brosses  sur  le 
Tuban  avec  le  moins  de  frottement  possible. 

«Ces  moyens  sont  évidemment  plus  compliqués  et  pro- 
bablement moins  efficaces  et  moins  admissibles  dans  la 
pratique  que  ceux  présentés  dans  les  projets  de  M.  le  che- 
valier Bonelli  et  de  M.  Du  Moncel. 

a  Les  appareils  électriques  portés  par  le  wagon  spécial 
de  chaque  train  consisteraient  en  une  pile  en  action,  une 
sonnerie  d'alarme  et  un  télégraphe  alphabétique;  l'auteur 
y  ajouterait,  enfin,  comme  nous  le  veiTons  plus  loin,  un 
appareil  spécial  auquel  il  donne  le  nom  de  distributeur. 

a  L'un  des  pôles  de  la  pile  placée  sur  chaque  convoi  serait 
mis  en  communication  avec  le  conducteur  métallique  cor- 
respondant, par  l'intermédiaire  du  fil  des  électro-aimants 
de  la  sonnerie  et  du  télégraphe  ;  l'autre  pôle  serait  en  com- 
munication avec  la  terre  »  par  les  roues  et  les  rails;  il  y 
aurait  d'ailleurs  interversion  dans  les  pôles  de  la  pile  en 
communication  avec  le  conducteur,  suivant  le  sens  dans 
lequel  s'avancerait  le  train  :  à  cette  condition ,  tant  qu'un 
train  cheminerait  seul  sur  un  tronçon  électrique,  le  circuit 
serait  ouvert  et  il  ne  recevrait  aucun  avertissement  ;  mais 
dès  que  deux  trains  viendraient  à  cheminer  sur  le  môme 


208  APPLICATION  DE   L'ÉLECTRICITÉ 

tronçon,  le  circuit  électrique  serait  subitement  fermé ,  les 
sonneries  d'alarme  entreraient  par  conséquent  en  jeu^  les 
mécaniciens  seraient  prévenus  du  danger,  et  les  chefs  de 
train  pourraient  entrer  en .  communication  par  leurs  télé- 
graphes. 

((  Dans  ce  système,  les  barrières  de  passage  à  niveau  sont 
disposées  de  telle  sorte  que  lorsqu'elles  sont  ouvertes  elles 
établissent  un  contact  métallique  entre  le  sol  et  les  con- 
ducteurs isolés  de  Tappareil  de  la  voie;  ce  contact  cesse 
au  contraire  dès  qu'on  vient  à  les  fermer.  Une  barrière 
ouverte  joue  donc,  vis-à-vis  d'un  convoi  en  marche^  le  rôle 
que  jouerait  un  second  convoi,  et  la  sonnerie  d*alarme  y 
est  mise  immédiatement  en  mouvement.  Une  sonnerie  pa- 
reille, attenant  à  la  guérite  du  garde-barrière,  avertit  celui- 
ci  de  rapproche  du  train  et  le  rappelle  à  Tordre.  De  même, 
l'interruption  du  courant,  aussitôt  après  la  fermeture  de 
la  barrière,  indique  au  mécanicien  que  désormais  la  voie 
est  libre. 

«  Une  disposition  identique  s'appUque  aux  ponts  tour- 
nants. 

«  De  même ,  un  cantonnier,  en  cas  de  rupture  de  rail  ou 
de  tout  autre  accident  fortuit  de  la  voie,  n'a  qu'à  établir,  à 
Faide  d'un  coin  de  fer  et  d'une  chaînette,  une  communica- 
tion du  conducteur  avec  les  rails,  pour  fermer  le  circuit 
électrique  de  tout  train  arrivant  sur  le  même  tronçon,  et  pré- 
venir ainsi  ce  train  à  distance  qu'il  existe  une  cause  d'arrêt. 

c(  Un  aiguilleur  peut  de  même  rectifier  une  fausse  direc- 
tion qu'il  aurait  laissé  prendre  à  un  train. 

c(  L'auteur  indique,  enQn,  qu'en  adjoignant  aux  appareils 
placés  sur  la  machine  un  marqueur  chronométrique,  dont 
le  crayon  donnerait  une  trace  chaque  fois  que  le  courant 
aurait  fonctionné,  on  aurait  un  moyen  de  contrôler  exacte- 
ment le  nombre  et  le  lieu  des  accidents  auxquels  le  trair" 
aurait  été  exposé  pendant  la  durée  du  trajet. 
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«  Le  système  que  nous  venons  d'analyser  exige,  comme 
nous  l'avons  vu  plus  haut,  pour  que  deux  trains  engagés 
sur  un  même  tronçon  électrique  puissent  former  entre  eux 
le  circuit  et  s'avertir  mutuellemeot  de  leur  présence ,  que 
les  deux  courants  prenant  naissance  dans  les  piles  des  deux 
trains  ne  soient  pas  de  sens  à  se  neutraliser. 

«  Pour  réaliser  en  toute  sûreté  cette  condition ,  et  faire 
en  sorte  que  les  trains  puissent  indilSFéremment  se  prévenir 
de  leur  rapprochement ,  soit  qu'ils  se  suivent,  soit  qu'ils 
viennent  à  la  rencontre  l'un  de  l'autre,  M.  Guyard  a  ima- 
giné de  placer  sur  chaque  train  un  ingénieux  appareil,  dont 
nous  avons  prononcé  plus  haut  le  nom ,  qu'il  appelle  un 
distributeur, 

«  L'emploi  de  ce  distributeur  est  dinverser  à  intervalles 
réguliers  et  très-courts ,  par  le  jeu  d'une  excentrique  mise 
en  mouvement  par  un  mécanisme  d'horlogerie,  et  agissant 
sur  un  système  de*  leviers  auxquels  elle  communique  un 
mouvement  de  va-et-vient,  te  sens  du  courant  de  la  pile 
sur  chaque  train.  Il  en  résultera  donc  désormais  que,  quel 
que  soit  le  sens  initial  du  courant  de  la  pile  d'un  convoi 
lancé  sur  la  voie ,  deux  trains  ne  pourront  pas  se  rappro- 
cher sans  s'influencer,  à  une  distance  moindre  que  celle 
que  permettra  de  franchir  la  période  d'action  des  distribu- 
teurs, qu'on  peut  régler  à  quelques  secondes,  et  rendre, 
par  conséquent,  toujours  utile. 

«Cet  instrument  présente,  il  est  vrai,  le  désavantage 
d'introduire  ici  un  mouvement  d'horlogerie,  sujet  par  con- 
séquent à  dérangements,  mais  qui  n'aurait  d'inconvénient 
grave  que  dans  le  cas  extrêmement  peu  probable  où  les 
distributeurs  de  deux  convois  en  présence  viendraient  à 
s^arrèter  simultanément. 

<K  Au  reste ,  l'objection  capitale  à  faire  à  ce  système  et  à 
tous  ceux  du  même  genre  est  plutôt  dans  les  perturbations 
qu'éprouverait  bien  plus  fréquemment  le  système  élec- 
n.  H 


». 
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trique  y  et  dont  le  moindre  inconvénient  serait  de  donner  à 
un  train  des  signaux  d'alarme  par  le  fait  seul  de  déperdi- 
tions accidentelles  de  courants,  et  d'arrêter  la  marche  sans 
motif  plausible.  » 

SYSTÈMES'  AUTOMATIQUES  PAR  ARRÊT  DES  CONVOIS. 


^'  Au  moyen  des  systèmes  que  nous  avons  jusqu'à  présent 

étudiés^  les  chefs  de  trains  ou  les  mécaniciens  peuvent  être 
prévenus  à  temps  des  dangers  qu'ils  peuvent  rencontrer; 
plusieurs  inventeurs  ont  voulu  pousser  plus  loin  le  pro- 
blème et  ont"  cherché  à  combiner  des  systèmes  au  moyen 
desquels  les  trains  pussent  être  arrêtés  par  le  seul  fait  de 
leur  avertissement  automatique.  Celui  qui  a  présenté  le 
système  le  plus  ingénieux  dans  ce  but  est  M.  Achard.  Voici 
en  quelques  mots  le  principe  de  son  système. 

Les  freins  destinés  à  arrêter  les  wagons  dans  leur  marche 
sont,  comme  on  le  sait,  mis  en  jeu  par  un  système  d'en- 
grenages que  les  conducteurs  garde-freins  sont  chargés  de 
faire  fonctionner.  Or  si  on  suppose  que  cette  fonction  soit 
remplie  par  l'effet  du  mouvement  du  wagon  lui-même  en 
ayant  pour  cause  déterminante  une  fonction  mécanique 
quelconque  qui  peut  être  très-faible,  puisqu'il  ne  s'agit 
pour  cela  que  de  soulever  un  crochet  d'encliquetage ,  le 
problème  que  nous  avons  énoncé  se  trouvera  résolu  ;  car 
l'électricité  peut  être  utilisée  à  provoquer  cette  fonction 
mécanique  très-faible,  qui  aura  pour  effet  de  faire  réagir 
les  roues  des  wagons  ou  leurs  essieux  sur  les  freins,  et  la 
môme  cause  qui  fait  réagir  ce  fluide  sur  des  sonneries  ou 
des  appareils  d'alarme  peut  provoquer  la  mise  en  jeu  des 
freins  dans  les  mêmes  circonstances.  De  plus,  le  serrage  de 
ces  freins  se  faisant  sous  l'influence  du  mouvement  même 
du  convoi,  la  force  de  résistance  augmente  à  mesure  que  la 
force  d'impulsion  diminue ,  et  bient6t  les  deux  forces  étant 
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équilibrées^  les  wagons  sont  forcément  arrêtés.  Comme  cet 
arrêt  est  successif,  il  n'y  a  pas  à  craindre  qu'un  choc 
brusque  ne  renverse  les  voyageurs  et  brise  les  freins.  Tel  est 
le  principe  du  système  de  M.  Achard.  Voyons  maintenant 
conunent  il  est  disposé. 

D'abord  la  disposition  du  conducteur  électrique  sur  la 
voie  est  exactement  la  même  que  dans  les  systèmes  de 
MM.  de  Castro  et  Guyard,  sauf  le  mode  d'isolement,  qui 
est  diflférent  et  qui,  à  parler  franchement,  ne  me  paraît  pas 
très-eflBcace.  Ce  mode  d'isolement  consiste  à  recouvrir  la 
bande  métallique  de  suif;  celui-ci  étant,  selon  M.  Achard, 
mauvais  conducteur  de  Télectricité  à  l'état  solide,  mais 
capable  de  devenir  conducteur  à  l'état  liquide  '.  C'est-à-dire 
à  la  suite  d'un  frottement  qui  en  aurait  opéré  la  fusion.  Du 
reste  M.  Achard  ne  tient  pas  à  son  idée;  peu  lui  importe 
quels  moyens  on  doit  prendre  pour  l'isolement  de  ses 
«ondacteurs,  pourvu  qu'ils  soient  isolés.  Quant  aux  trans- 
missions électriques,  elles  se  font  exactement  comme  dans 
les  systèmes  de  MM.  de  Castro  et  Guyard.  Seulement  le  cou- 
rant reçu  par  les  trains,  après  avoir  traversé  l'appareil 
d'alarme,  doit  agir  sur  un  électro-aimant  relais,  qui  ferme 
un  circuit  spécial  à  travers  des  embrayeurs  électriques  réa- 
gissant sur  les  freins  de  serrage. 

Pour  opérer  le  serrage  de  ces  freins,  M.  Achard  prend 
sur  Tessieu  du  wagon  en  mouvement  la  force  nécessaire 
pour  serrer  le  frein,  et  cela  sans  autre  engrenage  qu'une 
roue  à  rochet  C  (fig.  13,  pi.  lïl)  montée  sur  la  manivelle  A 
du  frein  ordinaire.  Sur  les  dents  de  cette  roue  est  disposé 
un  cliquet  H  qui,  étant  mis  en  mouvement  de  va-et-vient, 
par  suite  d'une  oscillation  du  bras  articulé  G,  peut  fawe 
avancer  cette  roue,  à  chaque  mouvement  accompli,  d'un 

1.  Ceci  est  une  erreur,  car  les  expériences  que  j'ai  faites  avec  Tappa- 
reil  de  Ruhmkorff  prouvent  au  contraire  que  les  graisses  liquides,  conane 
^  huiles,  ne  conduisent  pas  du  tout  l'éleotricité. 
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circulation ,  l'arrêt  des  convois  peut  être  obtenu  sans  la 
imrticipation  d*aucune  fonction  humaine. 

Maintenant  ne  vaudrait-il  pas  mieux  ^  dans  la  pratique,  que 
la  double  fonction  électrique  fût  séparée?  C'est  une  ques- 
tion qui  pourrait  être  discutée.  Peut-être  vaudrait-il  mieux 
laisser  au  mécanicien,  prévenu  d'ailleurs  par  Tun  ou  l'autre 
des  moyens  que  nous  avons  étudiés,  le  SQin  de  juger  de 
l'opportunité  de  l'arrêt  du  convoi.  Souvent,  en  effet,  alors 
que  la  présence  d'un  train  serait  signalée  sur  un  autre 
train,  il  pourrait  arriver  qu'il  ne  serait  pas  nécessaire  d'ar- 
rêter le  convoi  ;  il  faudrait,  dans  certains  cas,  au  contraire, 
lui  donner  .de  la  vitesse.  L'appréciation  de  ces  cas  ne  peut 
être  évidemment  faite  que  par  le  mécanicien ,  qui ,  en  se 
reportant  aux  heures  de  départ  des  trains ,  peut  pressentir 
quel  est  le  train  qui  le  suit  ou  qui  le  précède..  Si  c'est  un 
train  qui  suit  qui  est  signalé,  il  est  évidemment  inutile 
d'arrêter  ;  mais  bien  au  contraire  on  devra  augmenter  de 
vitesse  pour  que  l'autre  train ,  qui  aura  également  reçu  le 
signal  d'alarme,  ne  s'arrête  pas  inutilement  trop  longtemps. 
Par  un  règlement  bien  entendu  de  la  vitesse  d'un  train  on 
pourrait  presque  toujours  éviter,  les  arrêts,  et,  pour  obte- 
nir ce  règlement  bien  entendu,  il  suffirait  que  le  mécanicien 
fftt  prévenu  à  temps  :  Un  homme  averti  en  vaut  deux,  dit 
le  proverbe.  ^ 

Quoi  qu'il  en  soit,  Tidée  de  M.  Achard  est  très-ingé- 
oieuse ,  et  le  simple  énoncé  de  ce  que  peut  faire  son  sys- 
tème montre  toutejn  puissance  que- met  entre  nos  mains  le 
fluide  électrique. 

Système  de  M,  Cabbé  Magnai,  —  M.  l'abbé  Magnat  a  aujj^i 
cherché  à  résoudre  le  problème  de  l'arrêt  à  distance  des 
convois  en  cas  de  rencontre  prochaine  ;  mais  son  système 
est  beaucoup  moins  réalisable  que  le  système  précédent. 

An  lieu  de  réagir  électriquement  sur  des  freins  comme  le 
fait  M.  Achard ,  M.  Magnat  réagit  mécaniquement  sur  une 
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soupape  empêchant  rentrée  de  la  vapeur  dans  les  tiroirs 
du  piston  de  la  machine^  et  cela  à  Taide  de  taquets  placés 
à  des  distances  alternativement  de  dix  et  de  deux  kilo- 
mètres et  commandés  par  des  électro-aimants.  Ces  taquets, 
suivant  M.  Magnat^  devraient  être  à  bascules,  et  n'agiraient 
sur  l'appareil  des  locomotives  qu'autant  qu'ils  seraient  main- 
tenus verticaux  ;  chaque  bascule  serait  déclanchée  par  l'ar- 
mature d'un  électro- aimant  en  communication  avec  un  fil 
conducteur  s'étendant  sur  toute  la  ligne,  et  dans  lequel  cir- 
culerait un  courant  constant.  Un  premier  appareil  à  pédale^ 
disposé  de  manière  à  interrompre  et  à  inverser  momentané- 
ment le  courant,  commanderait  à  10  kilomètres  de  distance 
le  jeu  des  taquets  destinés  à  préserver  chaque  train  en  tête  et 
en  queue.  Un  second  appareil  à  pédale  rencontré  par  la  même 
touche  adaptée  à  la  locomotive,  servirait  à  renclancher  en 
arrière  les  bascules  des  taquets  dont  le  jeu  ne  serait  plus  né- 
cessaire, et  par  conséquent  à  rendre  de  nouveau  la  voie  libre. 

L'auteur  a  réuni  dans  un  même  bloc  prismatique  en 
bois,  de  quelques  décimètres  de  côté,  l'appareil  du  taquet 
avec  son  électro-aimant  et  les  deux  intenmpteurs  à  pédales. 
Ces  blocs,  en  communication  avec  les  fils  électriques,  se- 
raient enterrés  et  alignés  dans  la  sol  de  la  voie  à  des  di- 
stances telles  qu'un  train  serait  toujours  protégé  à  l'avant 
et  à  l'arrière,  à  un  minimum  de  2  kilomètres  et  à  un  maxi- 
mum de  10  kilomètres. 

Une  foule  d'autres  systèmes  pour  prévenir  les  accidents 
des  chemins  de  fer  ont  encore  été  proposés;  mais  con^me 
ils  se  rapportent  tous  plus  ou  moins  à  ceux  que  nous  avons 
décrits,  et  que  ceux-ci  ont  sur  eux  l'antériorité  y  je  n'en 
parlerai  pas  davantage. 

SYSTÈMES  PARTICULIERS. 

Moniteurs  d'alarme  lors  de  la  disjonction  des  train^Ur^ 
n  arrive  quelquefois,  sur  certaines  lignes  où  des  convois  un 
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peu  longs  ont  à  gravir  des  rampes  assez  roides,  qu'une  par- 
tie des  wagons  composant  ces  convois  se  trouve  détachée 
et  reste  au  milieu  de  la  voie ,  le  bruit  de  la  locomotive  et 
le  roulement  des  wagons  empêchant  le  mécanicien  d'en- 
tendre les  cris  d'alarme  des  conducteurs  et  des  gardiens  da 
train.  Pour  éviter  ce  genre  d'accidents  qui  peut  en  amener 
d'autres  beaucoup  plus  sérieux  par  l'obstacle  qui  se  trouve 
ainsi  créé  devant  les  convois,  on  a  proposé  de  relier  élec- 
triquement ensemble  tous  les  wagons  composant  un  convoi, 
et  de  faire  réagir  par  ce  moyen  une  alarme  en  cas  de  leur 
disjonction. 

C'est  encore  M.  Breguet  qui,  le  premier,  a  songé  à  cette 
application  de  l'électricité,  et  qili  l'a  expérimentée  sur  le 
chemin  d'Orléans.  Le  problème  à  résoudre  était  de  faire 
réagir  électriquement  une  forte  sonnerie  au  moment  où, 
le  train  venant  à  se  séparer  en  deux,  un  courant  électrique 
établi  d'un  bout  à  l'autre  du  convoi  ne  pourrait  plus  cir- 
culer. Pour  tous  ceux   qui  ont  la  moindre  notion  de  la 
science  électrique ,  la  solution  de  ce  problème  se  devine 
aisément;  elle  dépend  du  jeu  d'un  électro- aimant  relais  y 
interposé  dans  le   courant  principal  (celui  qui  parcourt 
le  convoi  dans  sa  longueur)  lequel  par  sa  non -activité 
ferme  un  courant  particulier  passant  à  travers  la  sonnerie. 
La  difficulté  de  Tapplication  de  ce  système  de  moniteur 
était  tout  entière  dans  la  manière  d'établir  le  circuit  à  tra- 
vers tous  les  wagons  du  convoi,  et  c'est  là  ou  M.  Breguet 
a  échoué.  Il  employait  pour  cela  des  chaînes  à  pincettes 
quil  plaçait  à  côté  des  chaînes  d'attache  des  différents 
Wagons  ;  mais,  outre  que  ces  chaînes  étaient  pour  les  em- 
ployés d'une  manipulation   longue   et  minutieuse,  elles 
pouvaient  au  moment  d'un  choc,  d'une  secousse  quel- 
conque du  train,  interrompre  le  courant  et,  par  là,  motiver 
tin  signal  d'alarme  inutile.—  M.  Hermann,  qui,  en  1853 
avait  répété  au  même  chemin  de  fer  les  expériences  de 
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M.  Breguet,  n'avait  pas  davantage  perfectionné  ce  système 
de  circuit. 

Ce  n*est  qu'il  y  a  peu  de  temps  que  M.  Mirand,  inventeur 
du  nouveau  système  de  sonneries  électriques,  dont  nous 
avons  parlé  dans  le  chapitre  précédent,  a  résolu  complète- 
ment ce  problème.  Cette  fois  il  n*y  a  plus  de  chaînes  à 
pincettes;  un  simple  ruban  goudronné,  muni  de  trois  fils 
métalliques  et  enveloppé  d'une  gaine  imper<méable,  parcourt 
chaque  convoi  dans  sa  longueur.  D'un  côté,  ce  ruban  est 
maintenu  par  une  griffe  sur  la  locomotive;  de  l'autre,  il 
s'enroule  sur  un  treuil  placé  sur  le  dernier  wagon.  Par  ce 
moyen  il  peut  être  raccourci  ou  allongé,  mais  il  est  toujours 
à  peu  près  tendu  sur  toute  la  longueur  du  convoi.  C'est  par 
ces  trois  fils  métalliques  que  se  font  les  communications 
électriques  qui  doivent  réagir  sur  le  relais  de  la  sonnerie 
d'alarme ,  et  en  même  temps  sur  une  autre  sonnerie  télé- 
graphique destinée  à  mettre  en  rapport  télégraphique  le 
conducteur -chef  avec  le  mécanicen,  car  les  sonneries  de 
M.  Mirand  constituent ,  comme  nous  l'avons  vu ,  un  télégra- 
phe auditif  de  la  manipulation  la  plus  facile. 

La  griffe,  au  moyen  de  laquelle  le  ruban  est  retenu  à  la 
locomotive,  mérite  une  mention  particulière,  car  il  faut 
qu'elle  puisse  établir  les  rapports  électriques  avec  les  appa- 
reils, et  en  même  temps  qu'elle  peiinette  au  ruban  de  s'é- 
chapper sans  qu'il  se  brise,  dans  le  cas  où  les  trains  vien- 
draient à  se  désunir. 

Elle  se  compose  de  deux  parties  distinctes  :  la  griffe^ 
proprement  dite,  et  la  boucle  de  la  griffe.  La  première 
consiste  dans  six  lames  de  ressort  superposées  angulaire- 
ment  deux  à  deux  et  fixées  dans  une  pièce  de  bois.  Trois 
boutons  d'attache  communiquant  à  chaque  système  binaire 
de  ces  lames  servent  à  établir  les  relations  électriques,  et  les 
lame^  elles-mêmes  formant  pincettes  sont  percées  à  leur 
extrémité  d'un  trou  à  peu  près  carré. 
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La  boucle  de  la  griffe  se  compose  d'une  pièce  mince  de  bois^ 
dans  laquelle  sont  inciustées  trois  lames  métalli(iues^  termi- 
nées, d'un  côté,  par  un  crochet,  et  de  Tautre,  par  une  dou- 
ble saillie  angulaire  qui  doit  entrer  dans  les  trous  des  lames 
de  la  griffe.  On  accroche  le  ruban  par  ses  bandes  métal- 
liques aux  trois  crochets,  et  on  fait  entrer  de  force  la 
boucle  ainsi  disposée  entre  les  lames  de  la  griffe  qui  vien- 
neot  bientôt  saisir  les  saillies  angulaires ,  et  les  tiennent 
suffisamment  comprimées  pour  résister  à  la  traction  exercée 
sur  le  ruban  quand  on  le  tend.  Comme  ces  saillies  sont  lé- 
^èreiBent  arrondies  des  deux  côtés ,  on  comprend  qu'un 
effort  un  peu  considérable  peut  facilement  les  retirer  de 
la  griffe. 

Moniteurs  pour  la  vitesse  des  trains,  —  «  Depuis  long- 
temps, dit  M.  Breguet  dans  une  note  adressée  par  lui  à 
l'Académie  des  sciences,  en  décembre  18W,  on  recherche 
les  moyens  de  constater  d  une  manière  rigoureuse  la  vitesse 
des  trains  sur  tous  les  points  d'une  ligne  de  chemin  de  fer, 
ainsi  que  le  temps  écoulé  à  chaque  station  où  s'arrête  le 
"convoi.  Mais  jusqu'ici  rien  n'a  parfaitement  répondu  au 
but  proposé^  parce  que  dans  ce  qui  a  été  tenté  on  a  tou- 
jours dû  se  servir  de  l'entremise  d'un  employé  et  que,  soit 
négligence  soit  intérêt  de  sa  part,  les  résultats  obtenus  n'ont 
été  ni  assez  exacts  ni  à  l'abri  de  toute  discussion.  J'ai  donc 
pensé  qu'un  instrument  qui,  de  lui-même,  laisserait  sur  une 
bande  de  papier  une  indication  permanente  des  différentes 
vitesses^  ainsi  que  la  durée  du  temps  passé  aux  diverses 
stations^  pourrait  être  utile  au  service  des  chemins  de  fer. 

a  La  machine  que  j'ai  Thonneur  de  mettre  sous  les  yeux 
de  l'Académie  se  compose  de  trois  parties  :  1°  d'un  rouage 
d'horlogerie  dont  l'un  des  axes  port»  une  courbe  en  hélice 
faisant  son  tour  en  une  heure  ou  en  une  fraction  quelconque 
d'heure;  cette  hélice  fait  mouvoir  perpendiculairement. 


218  APPLICATION  DE   L  ÉLECTRICITÉ 

et  de  bas  en  haut,  un  crayon;  2°  d'une  bande  de  papier 
d'une  longueur  variable,  suivant  le  besoin,  et  qui  peut  avoir 
de  40  à  50  mètres;  dans  le  modèle  ici  présent  elle  a 
2  mètres;  3o  d'une  vis  sans  fln  dont  Taxe  porte  à  son  extré- 
mité extérieure  une  poulie.  Cette  vis  fait  mouvoir  une  roue 
dont  le  pignon  engrène  avec  une  seconde  roue  montée  sur 
un  axe  qui  porte  un  cylindre  destiné  à  faire  mouvoir  une 
bande  de  papier. 

c(  La  machine  étant  posée  soit  sur  le  tender  soit  sur  un 
wagon  du  convoi ,  on  placera  une  poulie  sur  Tun  des  axes 
des  roues,  et  une  corde  étant  passée  sur  cette  poulie  ainsi 
que  sur  celle  de  la  machine ,  la  vis  tournera;  si  le  wagon 
marche,  les  roues  et  le  cylindre  seront  mis  en  mouvement^ 
et,  par  suite,  la  bande  de  papier.  Ainsi,  on  a  deux  mouve- 
ments distincts ,  indépendants  l'un  de  l'autre  :  l'un  hori- 
zontal et  variable,  celui  de  la  bande  de  papier;  Tautre  ver- 
tical et  uniforme,  celui  du  crayon.  Par  suite  de  ces  deux 
actions,  on  aura  une  courbe  sinueuse  dont  les  abscisses  re- 
présenteront les  espaces  parcourus  et  les  ordonnées  le 
temps  écoulé. 

c(  Dans  cette  machine ,  le  rapport  entre  le  cylindre  et  la 
poulie  est  j~,  le  diamètre  du  cylindre  a  6  centimètres,  par 
conséquent  300  tours  de  la  poulie  représentent  un  dévelop- 
pement de  papier  de  20  centimètres;  et  si  les  300  tours 
sont  produits  par  une  marche  du  train  sur  une  longueur 
de  1  kilomètre ,  on  voit  que  chaque  centimètre  de  papier 
représentera  un  espace  parcouru  égal  à  50  mètres.  La  lar- 
geur du  papier  est  de  6  centimètres.  Si  le  crayon  la  par- 
court en  20  minutes,  chaque  minute  sera  mesurée  par  une 
distance  de  3  millimètres.  Il  est  aisé  de  voir  que  des  cour- 
bes tracées  d'après  ces  conditions  pourront  donner  avec 
facilité  toutes  les  variations  de  vitesse  dans  la  marche  d'un 
train;  on  observera  aussi  que  les  minutes  pouvant  être  in- 
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diquées  par  des  espaces  égaux  à  2,  3  et  même  4  milli- 
métrés, les  temps  d'arrêt  aux.  stations  seront  d'une  exacti- 
tude rigoureuse.  » 

Autre  système.  —  Pour  servir  de  guide  au  mécanicien 
dirigeant  un  convoi,  M.  Breguet  a  également  disposé  un 
régulateur  de  vitesse  fondé  sur  les  effets  de  la  force  centri- 
fuge. Cet  appareil ,  assez  semblable  à  celui  dont  on  se  sert 
dans  les  cours  de  physique  pour  démontrer  les  causes  de 
Vaplatissement  de  la  terre  aux  deux  pôles ,  consiste  dans 
deux  cercles  d'acier  très -flexibles  croisés  à  angle  droit  et 
montés  sur  deux  douilles,  dont  l'une  est  mobile  de  haut  en 
bas  le  long  d'un  axe  vertical,  et  l'autre  est  susceptible  de 
tourner  sur  elle-même  horizontalement.  Cette  dernière 
douille  est  reliée  à  un  engrenage  qui  reçoit  son  mouvement 
de  l'essieu  des  roues  du  tender  de  la  locomotive.  Plus  le 
convoi  marche  vite,  plus  la  force  centrifuge  affaisse  les 
ressorts  d*acier  ;  et  si  un  index  fixé  sur  la  douille  mobile  se 
meut  devant  une   échelle   graduée,  le  mécanicien  peut 
suivre  à  chaque  instant  les  diff'érentes  phases  de  la  vitesse 
^iesa  machine.  Pour  le  prévenir  en  cas  de  distraction  ou 
d'oubli,  lorsque  la  vitesse  maximum  qu'il  doit  donner  à  sa 
machine  est  outre-passée ,  ou  bien  lorsque  cette  vitesse  n'a 
PM  atteint  le  degré  du  minimum  qui  a  été  fixé ,  une  son- 
Dette  électrique  pourrait  être  annexée  à  cet  appareil.  Il 
suffirait  alors  d'adapter  à  l'échelle  graduée  qui  serait  en 
bois  ou  en  porcelaine ,  deux  butoirs  métalliques  à  vis  de 
rappel  qui  seraient  mis  en  connexion  avec  la  pile  du  convoi 
cUa  sonnerie ,  et  dont  on  limiterait  la  position  suivant  la 
^tesse  moyenne  dont  le  train  devrait  être  animé.  Leur 
^cart  représenterait  donc  un  maximum  ou  un  nu'nimum  qui 
ne  pourrait  étire  franchi  sans  altérer  sensiblement  la  vitesse 
Uïoyenne  qu'on  aurait  déterminée.  L'index  porté  par  les  cer- 
tes d'acier,  en  s'élevaût  ou  en  s'abaissant,  pourrait  fermer 
'e  courant  électrique  à  travers  la  sonnerie,  suivant  Taccélé- 
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ration  ou  le  ralentissement  trop  considérable  de  la  vitesse 
du  train. 

En  établissant,  comme  M.  Menant  et  autres  Tout  |tf<h 
posé,  un  régulateur  à  force  centrifuge  réagissant  sur  le 
levier  qui  commande  l'introduction  de  la  vapeur  dans  les 
tiroirs  des  pistons,  on  pourrait  faire  en  sorte  que  la  machine 
réglât  elle-même  sa  vitesse,  comme  le  font  les  machines  à 
vapeur  fixe.  Mais  l'expérience  a  démontré  qu  il  valait  mieux 
laisser  ce  soin  aux  mécaniciens  que  Ton  pourrait  d'ailleurs 
prévenir  par  le  moyen  indiqué  précédemment. 

Ayant  parlé,  dans  notre  premier  volume  (pcge  309),  de 
Tappiication  que  M.  Nicklès  avait  faite  de  réiectrîcité  aux 
chemins  de  fer  pour  augmenter  la  force  d'adhérence  des 
roues  des  locomotives  aux  rails,  nous  ne  reviendrons  pas 
sur  cette  question  ;  nous  dirons  seulement  que  le  même 
inventeur  a  cherché  aussi  à  appliquer  le  même  principe 
électro-magnétique  au  serrage  des  freins.  Mais  son  système 
est  loin  de  valoir  celui  de  M.  Achard,  dont  nous  avons  parlé. 

CONCLUSION. 

D'après  Tcxposé  que  nous  venons  de  faire  des  principaux 
systèmes  proposés  pour  la  sécurité  des  chemins  de  fer,  on 
voit  que  les  moyens  ne  manquent  pas  pour  atteindre  ce 
but.  Quel  est  celui  qui  est  le  plus  facilement  applicable  et 
qui  fournirait  en  môme  temps  le  plus  de  garanties?  C'est 
une  question  à  laquelle  l'expérience  seule  pourrait  ré- 
pondre d'une  manière  décisive.  Malheureusement,  comme 
je  le  (lisais  au  commenceriîent  de  ce  chapitre,  les  compa- 
gnies qui  ont  fort  peu  d'empressement  pour  adopter  un  sys- 
stème  quelconque  autre  que  ceux  dont  elles  sont  déjà  en 
possession ,  se  soucient  encore  moins  de  faire  des  expé- 
riences ;  c'est  tout  au  plus  si  elles  permettent  aux  inventeurs 
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de  faire  à  leurs  frais  l'expérimentation  de  leur  système. 
Pourtant,  trois  d'entre  ces  inventeurs  ont  déjà  commencé, 
ce  sont  MM.  Tyer,  Bonelli  et  Regnault.  Il  paraît  que  les 
freins  automatiques  de  M.  Achard  vont  être  prochaine- 
ment égayés,  d'après  Tavis  de  la  commission  d'enquête. 
Mais  dans  tous  les  essais  qui,  jusqu'à  présent,  ont  eu 
lieu,  on  a  mis  tant  d'insouciance  que  c'est  h  peine  si  on 
en  connaît  le  résultat.  Le  meilleur  moyen  pour  arriver 
à  une  solution  complète  de  la  question  serait  que  le  gou- 
vernement imposât  aux  compagnies ,  en  leur  délivrant  les 
concessions ,  l'obligation  de  faire  un  certain  nombre  d'es- 
sais. Une  commission,  nommée  par  l'État,  serait  chargée 
de  Texécution  de  cette  obligation  et  servirait  d'intermé- 
diaire entre  les  inventeurs  et  les  compagnies,  afln  que 
celles-ci  ne  pussent  pas  entraver  les  expériences,  conime 
cela  a  eu  lieu  plus  d*une  fois. 

En  attendant  la  solution  de  cette  question ,  je  vais  essayer 
de  discuter  les  avantages  et  les  inconvénients  des  différents 
systèmes  dont  nous  avons  parlé.  Sans  doute,  n'étant  pas 
désintéressé  dans  la  question,  mon  jugement  pourra  être 
empreint  de  partialité.  Mais  au  moins  je  donnerai  des  rai- 
sons. Maintenant,  on  prendra  ces  raisons  pour  ce  qu'elles 
vaudront. 

Examinons  d'abord  la  question  de  priorité.  Si  l'on  a  bien 
suivi  l'ordre  des  dates  des  brevets  et  publications  des  sys- 
tèmes que  nous  avons  décrits,  on  pourra  se  convaincre: 
1°  que  le  premier  inventeur  des  moyens  télégraphiques 
combinés  pour  la  sécurité  des  chemins  de  fer  est  M.  Cooke, 
l'associé  de  M.  Weatstone;  2°  que  le  premier  inventeur  des 
contrôleurs  électriques  fonctionnant  sous  la  seule  influence 
des  convois  est  M.  Breguet;  3°  que  celui  qui  le  premier  a 
établi  une  relation  électrique  entre  les  stations  et  les  trains 
en  mouvement  est  M.  Tyer  de  Dalton;  4°  que  mon  système 
est  le  premier  qui  ait  pu  permettre  l'échange  d'avertisse- 
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ments  automatiques  entre  deux  convois  par  le  seul  fait  de 
leur  trop  grand  rapprochement. 

Quand,  on  résume,  les  moyens  employés  dans  les  divers^, 
systèmes  que  nous  avons  décrits,  on  voit  qu'ils  peuvent  être 
classés  en  deux  grandes  catégories.  Les  uns  qui  exigent  une 
intervention  humaine ,  les  autres  qui  peuvent  s'en  passer. 
Nous  avons  déjà  dit  ce  que  nous  pensions  des  premiers; 
quant  aux  autres,  ils  doivent  être  tellement  combinés  qu'ils 
n'offrent  aucune  chance  probable  de  dérangements  acci- 
dentels. Pour  cela,  il  faut  1°  que  les  conducteurs  appelés  à 
transmettre  le  courant  soient  isolés  le  mieux  possible,  et  ne 
soient  pas  un  embarras  sur  la  voie,  ce  qui  amènerait  inévi- 
tablement leur  rupture  ou  tout  au  moins  leur  détérioration; 
2o  que  les  appareils  soient  très-simples  sur  les  trains  et  que 
les  fonctions  électro- mécaniques  délicates  s'effectuent  dans 
des  appareils  placés  d'une  manière  fixe,  à  l'abri  de  Thumidilé, 
des  injures  du  temps,  et  des  variations  de  la  température; 
3°  que  ces  derniers  appareils  puissent  être  facilement  réglés 
par  des  employés  qui  aient  déjà  l'habitude  du  maniement 
des  télégraphes  ;  4°  que  Ton  puisse  être  informé  facilement 
du  bon  état  des  communications  électriques  ;  5°  que  le  ser- 
vice et  l'interprétation  des  signaux  soient  simples  et  uni- 
formes, pour  qu'on  ne  puisse  pas  se  méprendre  et  confondre 
telle  fonction  d'un  appareil  avec  celle  d'un  autre  ;  6«  enfin, 
que  le  mécanicien  puisse  être  informé  directement ,  sans 
aucun  interprète  spécial,  des  signaux  qui  lui  sont  transmis. 

D'après  cela,  on  voit  que  les  systèmes  à  bandes  continues 
ou  interrompues  qui  occupent  toute  la  longueur  du  chemiOi 
et  sur  lesquelles  appuient  d'une  manière  pennanenle  un 
frotteur,  ne  réalisent  pas  les  conditions  voulues,  car  ces 
bandes  sont  très -difficiles  à  isoler  et  sont  un  obstacle  ou 
un  embarras  pour  le  service  du  chemin  de  fer.  De  plus, 
ces  systèmes  exigent  :  soit  des  relais  à  déclanchement 
qu'il  est  bien  difficile  de  régler  convenablement  à  cause  des 
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trépidations  du  convoi;  soit  des  télégraphes  à  aiguilles 
qui  nécessitent  des  employés  spéciaux  ;  soit  des  compteurs 
plus  ou  moins  compliqués  qui  sont  susceptibles  de  déran- 
gement. 

Les  systèmes  à  touches  isolées  comme  ceux  de  MM.  Tyer^ 
Maigret  et  le  mien,  réalisent  bien  les  conditions  que  nous 
avons  annoncées^  mais  les  deux  premiers  sont  incomplets  et 
ne  satisfont  qu'imparfaitement  à  la  cinquième  condition.  Le 
mien,  au  contraire,  fournit  des  signaux  automatiques  et  réa- 
lise, par  la  simplicité  de  sa  disposition, le pioblème  de i  unité 
de  manœuvre.  On  a  dit,  il  est  vrai,  que  dans  mon  système 
les  signaux  automatiques  étant  obligés,  pour  être  trans- 
mis, de  passer  par  les  stations ,  avaient  à  parcourir  de 
longs  circuits  et  dépendaient  uniquement  du  bon  fonc- 
tionnement de  Tappareil  contrôleur.  Mais  je  ferai  observer: 
1°  que  la  transmission  des  signaux  automatiques  se  faisant 
sous  une  influence  électrique  différente  de  celle  qui  les 
provoque,  les  circuits  ne  peuvent  jamais  dépasser  la  lon- 
gueur du  fil  de  la  ligne  comprise  entre  deux  stations  consé- 
cutives, c/est-à-dire  une  longueur  maximum  de  3  ou  4 
lieues,  ce  qui  est  très-peu  de  chose  pour  des  appareils  à 
aiguilles  aimantées;  2°  que  le  jeu  du  compteur  étant  simple 
puisqu'il  n'exige  qu'un  déclanchement  toutes  les  deux  mi- 
nutes environ ,  il  y  a  peu  de  probabilité  qu'il  soit  soumis 
i  des  dérangements  surtout  réagissant  par  l'intermédiaire 
d'un  relais  et  de  mouvements  d'horlogerie  pufssants;^  d'ail- 
leurs on  peut  faire  en  sorte  que  cet  appareil ,  en  cas  de 
dérangement,  soit   replacé  automatiquement   devant   le 
repère  au  moment  du  passage  des  trains  devant  chaque 
station.  Ce  serait  un  mécanisme  additionnel  à  ajouter  ou 
Uièmeun  soin  qu'on  pourrait  prendre  à  la  station  avant  que 
de  donner  le  signal  de  départ.  D'un  autre  côté,  comme  le 
contact  métallique  qui  provoque  l'apparition  automatique 
du  signal  d'alarme  sur  les  convois,  se  fait  sous  l'influence 
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d'un  iiK«:iTeiiieot  d  bc»ri<«^efie .  c'est-à-dire  a^ec  tonte  la 
[«r^ci^ôD  et  la  sûreté  dê$irBt«k$.  oo  na  pas  à  craindre 
<:«:<niiiii'  darif  îes  aatre^  >]|>têiDe>  que  le  circaît  ne  soit  pas 
t'ien  fermé. 

Oïi  d  dit  en^iore  qoe  ks  trÛRî>  pair^  et  impairs  envoyant 
a  traders  k  reUb  du  ^^>iiipteor  a  la  station .  des  courants 
l'ôritrain^  {ii>:<irraieDt .  sl-^s  >e  tr>>UTaient  fortiiitement  cha- 
cun <ar  UD  îriterrupleur.  emp^faer  l'appareil  de  foomir 
des  inJkalx»ns.  Mais  <â  j'oo  <^<»iï!Îdène  que  les  interrop- 
teurs  n'<K^QpeDt  en  k«n£t>ear  par  rapport  à  la  voie  qu'un 
cinq  l'eiïti^'me  de  la  kifi^ueur  de  celte  voie,  et  que  sur 
<  ha^  ufi  de  i^es  intcTrof^eur^  Je  froitteur  peut  prendre  vingt 
piftsitktfls  ^'x>iQ{ik'ten>eot  dîffêrectie:s ,  on  se  trouve  a?oir 
dii  milie  iharK  es  sur  ui»e  que  cette  rencontre  simultanée 
ne  se  fers  {^as.  Ces!  i<^j<  une  éventualité  dont  les  cousé- 
quoDiViS  s^^<nt  n><>sns  a  ^raîDdre  que  celles  qui  peuvent  ré- 
su  î;  I  dt  U*\iU->  autTî^  /^jusie*  de  dérangement  non  prévues. 
I>u  Pi>.î*  <Tg  m*r.fln!  5 ans  dwaccn  des  systèmes  proposés  ce 
i^ii  il  r»  num>e  ;ie  K«ri .  cti  pc^^rrait  peut-^tre  combiner  un 
s>s3^:n->e  i.  iiTiili'  -:;u.  s:rRiî  i:»mf*j élément  SiatisTaisant. 

l»  .:ij  i-îr-:  :'!>;.: .  :viisi:ur^  iî:>  spTiareîls  que  nous  avons 
â;\r.:s  IV -jr:  *-:■.■;  ^rr:  sy^^-î-îquirs  a  tiCHis  les  systèmes.  Ainsi 
;:  V:  •.•^r-j-r.-:'  v»::*:..'::.:'  i:^  M,  Brevet  devrait  toujours  être 
..■..:>;s  :•:  *:..::s:i:r.s?.iôe  3es  a^'pareils  d  alarme  des  con- 
^  .-.s.  :>  ::•:  :-?  .'^;:ro:::-û.>  ie  M.  Aîbanl  pourraient  être 
u:.  .>::•;. :r.*.::.':  :r:^s-^.>;.ri.w:ii\  des  nKxiiteuis  électriques 
.:..•:  >  ;^  .-S  >.:::.i:  .:>  f»  ir^L-sseoir^  eixlriques  pour  la  dis- 

..;..:.  .::>  ;:.-,::>  ■.•.■,:rr.!:v:r.:  également  être  employés 
.  ;  ,->;■:  :.:\  L:.i':i::,  il  n'est  pas  jusqu'aux 
.>:.-..>':..."    ;u:   :v  ii^»uTTaient  dans  certains 

>  i.  4..  :        :::•:  ::;:sv«::':c:>  î  jr.  s^îtème  dans  lautre. 

-•■•->  .:. .  .  :>    :;.T/.v»iv:>i<  •>uvriront  enfin  les 

A  .:  :..      :>  :\.:-  >;:•:.;.:  ':*r:  l'A  fo  que  l'opinion  pu- 

;. .  .1  i  »i«lKK  ers  depuisà  longtemps. 
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III. 

HORLOGERIE    ÉLECTRIQUE. 

Au  premier  abords  quand  on  entend  parler  ^'horlogerie 
électrique  y  on  se  demande  quel  avantage  on  peut  trouver  à 
introduire  dans  un  système  mécanique  aussi  simple  qu'une 
horloge,  et  qui  marche  à  si  peu  de  frais,  un  élément  aussi 
dispendieux  et  aussi  capricieux  que  l'électricité.  Mais  Ton  ne 
tarde  pas  à  saisir  l'importance  de  cette  application  élec- 
trique, dès  lorsqu'on  examine  que  l'électricité,  par  l'instan- 
tanéité de  sa  transmission,  peut  rendre  deux  ou  plusieurs 
mouvements  parfaitement  synchroniques ,  et  permet  de 
régler  d'après  un  régulateur  unique  un  nombre  quel- 
conque de  cadrans  plus  ou  moins  éloignés  les  uns  des 
autres.  D'un  autre  côté,  bien  que  le  mécanisme  des  hor- 
loges soit  très-simple  dans  son  principe,  le  nombre  consi- 
dérable des  rouages  et  des  pièces  qui  les  composent,  la 
difficulté  de  leur  ajustement,  l'épaississement  des  huiles, 
les  variations  dans  l'isochronisme  des  mouvements  du  pen- 
dule régulateur  par  suite  de  la  différence  de  ses  écarts  et 
de  la  longueur  de  sa  tige,  rendent  leur  fonctionnement 
peu  régulier,  et  ont  dû  faire  rechercher  si  l'emploi  des 
moyens  électriques  ne  permettait  pas  la  suppression  de  ces 
rouages,  de  ces  huiles,  etc.,  et  une  régularisation  plus 
parfaite  dans  la  marche  du  système.  Jusqu'à  présent  ce 
dernier  problème  n'a  pas,  il  est  vrai,  été  résolu  d'une  ma- 
nière exempte  de  tous  reproches,  théoriquement  parlant. 
Cependant  les  essais  qui  ont  été  faits  prouvent  que  le  prm- 
cipe  des  horloges  électriques  est  bon  et  pourra  amener 
prochainement  à  quelque  notable  perfectionne/nent  dans 
Tart  de  Thologerie. 
Ainsi  rhorlogerie  électrique  peut  avoir  deux  buts  très- 
n.  15 
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distincts  à  remplir  :  d*abord  de  fournir  llieare  indépen- 
damment de  tout  système  d'horlogerie  ordinaire;  en  second 
lieu ,  de  la  distribuer  dans  tel  nombre  d'endroits  qu'il  con- 
vient par  l'intermédiaire  de  cadrans  compteurs.  Ce  dernier 
but  est  évidemment  le  plus  utile,  car  il  est  facile  de  com- 
prendre de  quelle  commodité  peut  être  pour  une  ville 
comme  pour  les  chemins  de  fer  et  les  grands  établissements 
industriels,  dans  lesquels  les  ateliers  sont  disséminés,  la 
répartition  parfaitement  exacte  de  l'heure  d'après  un  chro- 
nomètre unique  y  au  règlement  duquel  on  pourrait  alors 
apporter  un  soin  tout  particulier.  Du  reste  plusieurs  villes, 
entre  autres  les  villes  de  Gand ,  de  Leipzig,  de  Marseille, 
possèdent  déjà  une  installation  électrique  de  ce  geore, 
et  il  est  évident  que  dans  un  avenir  peu  éloigné  ce  système 
de  répartition  électrique  de  l'heure  sera  établi  dans  les 
principales  villes  d'Europe,  les  ports  de  commerce  et  sur 
toutes  les  lignes  des  chemins  de  fer. 

Compteurs  électro-chronométriques,  —  Le  Bulletin  de 
l'Académie  de  Bruxelles  constate  qu'avant  le  8  octobre 
18^0,  M.  Wheatstone  avait  appliqué  le  principe  de  son 
télégraphe  à  faire  lire  simultanément,  en  un  grand 
nombre  de  lieux ,  l'heure  donnée  par  une  seule  horloge 
régulatrice  ou,  en  d'autres  termes,  qu'il  était  parvenu  à 
télégraphier  Theure ,  comme  il  avait  télégraphié,  l'expres- 
sion d'une  pensée  ou  d'une  volonté  quelconque.  Dans  ce 
but,  la  roue  destinée  à  fermer  bu  à  rompre  le  circuit,  au 
lieu  d'ôtre  mise  en  mouvement  au  moyen  du  doigt,  comme 
dans  le  télégraphe,  était  rendue  extrêmement  légère  et 
recevait  sa  rotation  de  l'arbre  d'un  mouvement  d'hor- 
logerie; les  aiguilles  du  cadran  fixe,  placé  à  distance, 
étaient  mues  par  le  même  moyen  absolument  que  le  ca- 
dran du -télégraphe;  enfin,  les  fils  qui  établissaient  la 
communication  entre  l'horloge  et  l'instrument  qui  devait 
l'épéter  son  mouvement,  pouvaient,  comme  dans  les  télé- 
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graphes  électriques ,  avoir  toute  longueur  voulue  et  com- 
prendre dans  le  circuit  un  nombre  quelconque  de  ces 
instruments  répétiteurs. 

Malgré  la  notoriété  publique  de  sa  découverte,  M.  Wheat- 
stone  fut  attaqué  par  plusieurs  physiciens,  entre  autres 
par  M.  Bain,  qui  voulaient  revendiquer  à  leur  profit  la 
priorité  de  Tinvontion.  Bien  que  ces  physiciens  n'aient  pu 
fournir  de  preuves  suffisantes  à  l'appui  de  leurs  préten- 
tions, il  peut  bien  se  faire  que  l'idée  de  cette  application 
leur  en  soit  venue  en  môme  temps  qu'à  M.  Wheatstone; 
car  il  arrive  souvent  que  des  découvertes  importantes  se 
trouvent  faites  simultanément  par  plusieurs  personnes, 
témoin  celle  de  la  pesanteur  de  Tair.  Toujours  est-il  que 
jusqu'à  plus  ample  information,  c'est  bien  à  M.  Wheat- 
stone qu'il  faut  rapporter  cette  curieuse  application  de 
l'électricité. 

Compteurs  électro-chronométriques  de  M,  Paul  Garnier, 
—  Mi\J.  Froment  et  Paul  Garnier  sont  les  premiers,  en 
France,  qui  aient  exécuté  d'une  manière  complètement  sa- 
tisfaisante les  compteurs  électro-chronométriques.  M.  Paul 
Garnier  particulièrement  a  fait  de  cette  application  de 
l'électricité  une  branche  d'industrie  assez  importante  qu'il 
exploite  avec  avantage  depuis  sept  ans.  C'est  lui,  en  effet, 
qui  a  établi  les  cadrans  de  la  gare  du  chemin  de  fer  à  Lille, 
qui  marchent  synchroniquement  au  nombre  de  dix-huit  sous 
Tinfluence  d'un  môme  régulateur.  C'est  également  lui  qui 
a  installé  les  cadrans  électriques  des  stations  sur  les  lignes 
de  Chartres ,  de  Lyon  et  autres ,  et  ces  cadrans  dont  les 
dimensions  varient  de  0",25  à  1"°,  80,  marchent  souvent  à 
une  distance  de  plusieurs  kilomètres  de  l'horloge  régula- 
teui\  EnQn,  c'est  M.  Paul  Garnier  qui  a  reçu  à  l'Exposition 
universelle  de  1855  la  médaille  d'honneur  destinée  à  Thor- 
logerie  électrique. 

Le  régulateur  ou  horloge  type  des  compteurs  électro- 
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chronométriques  de  M.  Paul  Garnier  est  une  pendule  ordi- 
naire marchant  le  plus  exactement  possible,  et  c'est  sur 
Taxe  de  la  roue  de  délai  du  mécanisme  de  la  sonnerie  de 
cette  pendule,  qu'est  pris  le  mouvement  qui  doit  mettre 
en  jeu  l'interrupteur  du  circuit  correspondant  aux  comp- 
teurs. A  cet  effet,  cet  axe  est  muni  d'un  système  d'ailettes, 
H  flg.  3,  pi.  V  (au  nombre  de  trois  ou  de  quatre),  qui  peuvent 
arrêter  le  mouvement  de  la  sonnerie  lorsque  Tune  d'elles  A 
est  engagée  entre  les  dents  d'une  étoile  d'acier  F  montée 
sur  Taxe  de  la  roue  d'échappement  rf,  mais  qui  le  dégagent 
de  six  en  six  secondes  à  mesure  que  s'échappent  les  dents 
de  rétoile  sous  l'influence  de  la  rotation  de  la  roue 
d'échappement.  L'axe  sur  lequel  est  fixé  ce  système  d'ai- 
lettes, porte  en  même  temps  une  espèce  d'étoile  à  trois 
dents  a  qui  peut,  en  tournant,  soulever  un  levier  coudé 
métallique  ABC  mis  en  rapport  avec  l'une  des  branches 
du  courant,  et  ce  levier,  muni  à  l'autre  extrémité  C  d'un 
appendice  de  métal  non  oxydable,  peut  rencontrer  un  res- 
sort à  pointe  d'or  D  auquel  aboutit  l'autre  branche  du 
courant.  Il  en  résulte  que  quand  le  mouvement  de  l'axe 
portant  les  ailettes  se  trouve  dégagé,  la  dent  de  l'étoile 
qui  s'est  échappée,  soulève  le  levier  ABC,  et  celui-ci  vient 
appuyer  contre  le  ressort  à  pointe  d'or;  alors  le  courant  se 
trouve  formé.  Mais  aussitôt  que  l'échappement  a  eu  lieu, 
c'est-ù-dire  que  l'axe  en  question  a  accompli  un  tiers  de  sa 
révolution,  une  nouvelle  ailette  s'engage  entre  les  dents 
de  l'étoile  F  et  le  courant  se  trouve  interrompu,  parce 
qu'alors  la  branche  du  levier  ABC  se  trouve  entre  les  dent» 
de  l'étoile  a  qui  doit  agir  sur  lui.  Ainsi ,  comme  on  le  voit^^ 
le  courant  est  fermé  toutes  les  six  secondes,  mais  on  pour- 
rait en  multipliant  les  dents  des  étoiles  et  les  ailettes 
obtenir  des  fermetures  plus  fréquentes. 

Au  premier  abord,  quand  on  ne  considère  que  la  simple 
question  de  fermeture  du  courant,  on  se  demande  pour- 
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quoi  M.  Paul  Garnier  a  employé  un  interrupteur  aussi 
compliqué^  lorsqu'en  faisant  réagir  directement  la  roue 
d'échappement,  ou  même  le  balancier  de  la  pendule  sur 
une  lame  de  ressort,  on  aurait  pu  obtenir  des  fermetures 
directes  qu'on  aurait  multipliées  autant  qu'on  aurait  vou  u  ; 
mais  si  on  considère  que,  pour  ne  pas  altérer  la  régularité 
de  marche  de  la  pendule ,  il  est  nécessaire  de  ne  pas  gêner 
la  roue  d'échappement  ou  le  pendule  dans  son  mouve- 
ment; si  Ton  considère  que  pour  obtenir  une  bonne  fer- 
meture de  courant,  il  faut  une  pression  assez  forte  et 
successive,  on  ne  tardera  pas  à  reconnaître  combien  il  a 
fallu  de  réflexion  à  M.  Paul  Garnier  pour  se  défendre  d'une 
trop  grande  simplicité  dans  la  construction  de  son  inter- 
rupteur, et  combien  il  a  fait  preuve  en  cela  de  perspicacité 
à  une  époque  où  tous  les  caprices  de  l'électricité  n'étaient 
pas  encore  connus. 

L'interrupteur  pour  des  compteurs  battant  la  seconde 
a  été  plus  difficile  à  combiner;  car  pour  obtenir  des  ferme- 
tures toutes  les  secondes  sans  toucher  à  l'échappement  ou 
au  balancier,  il  fallait  réagir  sur  un  moteur  indépendant 
et  marchant  pourtant  synchroniquement  avec  cette  roue 
d'échappement.  En  répétant  les  rouages  du  mouvement 
d'horlogerie  à  partir  du  barillet,  on  y  serait  peut-être 
parvenu,  mais  M.  Garnier  a  mieux  aimé  recourir  à  un 
autre  moyen  que  nous  expliquerons  plus  tard. 

Pour  que  chaque  fermeture  de  courant,  opérée  par  les 
moyens  que  nous  venons  de  passer  en  revue,  puisse  réagir 
sur  un  compteur  capable  de  les  enregistrer  exactement  et 
de  les  traduire  sur  un  cadran  à  Taide  d'aiguilles  analogues 
à  celles  d'une  horloge,  plusieurs  conditions  indispensables 
devaient  être  réalisées. 

Il  fallait  :  1°  que  chaque  fermeture  du  courant  ait  pour 
effet  l'avancement  d'une  roue  à  rochet,  dont  les  dents 
fussent  en  rapport  avec  l'attraction  électro-magnétique; 
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2**  Que  chaque  impulsion  communiquée  à  cette  roue 
fût  comprimée  par  un  arrêt  secondaire,  capable  d'anéantir 
instantanément  la  force  d'inertie  développée  par  cette 
impulsion  ; 

3°  Que  la  force  nécessaire  pour  obtenir  le  jeu  de  ce 
compteur  fût  assez  minime  pour  être  excitée  par  une  faible 
pile  de  Daniell; 

4°  Que  l'avancement  saccadé  de  la  roue  à  rochet  pût 
être  transformé  de  manière  à  faire  fonctionner  deui 
aiguilles  dans  les  rapports  de  la  division  du  temps. 

Pour  résoudre  ce  quadruple  problème,  M.  Paul  Gamier 
a  disposé  ses  appareils  comme  on  le  voit,  fig.  1,  pi.  V. 

Dans  cette  figure  LL'  est  Télectro-aimant  commandant 
lé  mécanisme  du  compteur;  il  est  disposé  verticalement, 
les  branches  en  bas,  et  c'est  la  pesanteur  de  Tarmature  M 
régularisée,  comme  nous  Tavons  indiqué  page  217  (!•'  vol.), 
qui  sert  de  force  antagoniste.  La  tige  T  sur  laquelle  réagit 
le  contre-poids,  est  articulée  en  0  sur  un  levier  EF  qui  se 
trouve  au-dessous  de  Taxe  de  la  roue  CC^  et  qui  se  termine 
en  AK  par  une  potence  sur  laquelle  est  flxé  un  crochet 
d'encliquetage.  Deux  butoirs  d'arrêt  H,  H'  adaptés  sur  ce 
môme  levier,  sont  taillés  de  manière  à  venir  buter  con- 
tre la  roue  à  rochet  après  chaque  mouvement  accompli 
par  ce  levier.  Enfin  un  cliquet  de  retien  G  et-  une  roue 
intermédiaire  CC,  engrenant  sur  un  pignon  adapté  à 
la  roue  à  rochet  BB',  complètent  le  mécanisme  du  comp- 
teur. 

Le  mécanisme  qui  traduit  sur  le  cadran  en  divisions  du. 
temps,  le  mouvement  saccadé  du  rochet  B  B'  est  placé  der- 
rière la  platine  du  compteur,  et  n'est  autre  qu'une  minu- 
terie ordinaire  d'horloge,  se  composant  d'une  roue  qu'oim 
appelle  roue  de  chaussée  qui  se  monte  à  frottement  sui* 
l'axe  de  la  roue  CC,  et  qui  engrène  avec  une  seconde  rou^ 
'  dite  de  renvoi  qui  porte  le  même  nombre  de  dents  que 
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celle  de  chaussée;  cette  roue  de  renvoi  est  montée  sur  un 
pignon  calculé  pour  faire  douze  tours,  tandis  qu'une  troi- 
sième roue,  appelée  roue  de  canon,  avec  laquelle  elle  en- 
grène n'en  fait  qu'un;  la  roue  de  canon  porte  l'aiguille 
des  heures;  elle  a  pour  axe  la  chaussée  qui  porte  l'aiguille 
des  minutes. 

Généralement  la  roue  C  C^  fait  un  tour  par  heure ,  et 
comme  elle  engrène  avec  le  pignon  de  la  roue  à  rochet 
BB',  le  rapport  du  nombre  des  dents  du  pignon  et  de  cette 
roue  doit  être  dans  une  proportion  convenable  eu  égard  au 
nombre  de  dents  du  rochet  et  aux  intervalles  de  temps 
que  met  l'interrupteur  entre  chaque  fermeture  du  circuit. 
Dans  les  compteurs  à  secondes  de  M.  Paul  Gamier,  le 
nombre  des  dents  du  rochet  est  de  60  et  de  90  dans  ses 
compteurs  fonctionnant  toutes  les  quatre  secondes,  par 
conséquent  la  roue  intermédiaire  a  120  dents  dans  le 
premier  cas  et  80  dans  le  second. 

Le  jeu  de  ce  compteur  s'efifectue  de  la  manière  sui- 
vante : 

Quand  une  fermeture  du  courant  rend  actif  l'électro- 
aimant  LU,  l'armature  M  est  soulevée  et  avec  elle  le  le- 
vier E  F  qui,  à  l'aide  de  son  crochet  d'impulsion,  fait 
avancer  d'une  dent  le  rochet.  Mais  en  même  temps  que  ce 
naouvement  s'accomplit,  le  butoir  H  vient  se  placer  de- 
vant l'une  des  dents  de  ce  même  rochet  et  l'empêche  d'être 
poussé  plus  loin.  Aussitôt  que  le  courant  a  cessé  de  circuler 
dans  r électro-aimant  LL',  la  roue  à  rochet  se  trouve  dé- 
gagée,  mais  elle  est  maintenue  dans  sa  position  par  le 
cliquet  de  retien  et  le  butoir  H^ 

Dans  l'origine,  M.  ^  Paul  Garnier  employait  de  doubles 
rochets  pour  donner  plus  de  prise  au  butoir  d'arrêt  H, 
mais  il  n'a  pas  tardé  à  reconnaître  qu'on  pouvait  résoudre 
le  problème  avec  un  seul  rochet ,  puisque  le  butoir  H  pou- 
vait constituer  un  obstacle  rigide  au  mouvement  de  la  roue. 
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Pour  régler  la  distance  entre  Tarmature  et  Télectro- 
dimant  sans  changer  les  conditions  de  force  du  crochet 
d'encliquetage,  M.  Paul  Garnier  a  fait  de  la  tige  T  une  véri- 
table vis  de  rappel  se  vissant  en  Z,  de  sorte  qu'il  suffit  de 
tourner  cette  vis  à  droite  ou  à  gauche  pour  rallonger  ou 
raccourcir  le  crochet,  et  par  cela  même  pour  rapprocher 
ou  éloigner  Tarmature.  Enfin  une  vis  adaptée  à  Textrémité 
de  l'armature  de  Télectro-aimant  et  qui  appuie  contre  le 
cuivre  de  la  bobine  quand  cette  armature  est  attirée>  peut 
régler  la  distance  de  son  contact  nécessité  par  le  magné- 
tisme rémanent.  . 

Quand  les  aiguilles  des  cadrans  qui  doivent  être  mises 
en  mouvement  par  le  genre  de  compteurs  sont  longues  et 
lourdes,  il  faut  nécessairement  qu'elles  soient  équilibrées. 
•  En  conséquence,  les  axes  de  la  minuterie  sur  lesquels  elles 
sont  montées,  portent  du  côté  opposé  des  disques  de 
plomb  qui  sont  cachés  derrière  le  cadran. 

La  petite  roue  RR^  avec  son  cliquet  d'arrêt  X  que  Ton 
distingue  sur  la  figure  a  été  adaptée  dans  le  but  de  per- 
mettre la  remise  des  aiguilles  à  l'heure,  ce  que  Ton  fait  à 
Faide  du  bouton  Y  en  ayant  soin  de  soulever  le  cliquet  X 
par  son  petit  manche.  Pour  que  cette  opération  soit  plus 
facile  et  susceptible  d'être  faite  sans  que  Ton  ait  besoin  de 
regarder  le  grand  cadran,  un  petit  cadran  UU  et  une 
aiguille  indicatrice  S  ont  été  adaptés  derrière  le  mécanisme 
du  compteur. 

Nous  devons  mentionner  ici  une  heureuse  application 
des  courants  dérivés  que  M.  Paul  Garnier  a  faite  dans  son 
système  et  qui  offre  de  très-grands  avantages  dans  Tappli- 
cation  de  Fhorlogerie  électrique,  en  ce  qu'elle  permet 
d'ajouter  ou  de  retrancher  des  cadrans,  sans  que  ceux  qui 
restent  soient  troublés  dans  leurs  fonctions.  Au  lieu  de 
faire  passer  directement  le  courant  électrique  dans  les. 
bobines  des  divers  appareils  horaires,  il  établit  deux  fils 
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qui  forment  ce  qu'il  appelle  une  artère  et  sur  lesquels  il 
attache  chacun  des  fils  des  deux  pôles  des  électro -répar- 
titeurs. 

AB,  CD,  fig.2 ,  pi.  V,  sont  les  fils  de  l'artère  partant  de 
la  pile^  et  se  dirigeant  parallèlement  le  long  de  la  ligne 
où  doivent  se  placer  les  appareils  horaires;  Thorloge, 
type  H,  est  mise  dans  le  circuit  qui  n'est  pas  fermé,  car 
les  deux  fils  AB,  CD  sont  bien  isolés  Tun  de  l'autre.  Les 
appareils  horaires o,  o',  o"  ont  leurs  fils  a  b^a'b\a'^b'',Qic,y 
en  communication  avec  AB  et  CD,  de  sorte  que  le  circuit 
voltaïque  se  trouve  complété  par  ces  différents  fils  métal- 
liques. On  a  soin  de  les  prendre  d'un  beaucoup  plus  petit 
diamètre  que  celui  des  deux  gros  fils,  et  alors  la  résistance 
de  ces  deux  derniers  peut  être  négligée  devant  celle  des 
fils  ab,  a'V ^  a"b",  etc.,  et  il  en  résulte  qu'ils  se  partagent 
le  courant  électrique  comme  s'ils  étaient  attachés  au  même 
point,  c'est  à-dire  que  le  courant  se  divise  entre  eux  pro- 
portionnellement à  leur  pouvoir  conducteur.  On  conçoit 
aisément  que  pourvu  que  la  pile  fonctionne  et  que  l'hor- 
loge type  ne  se  dérange  pas,  un  des  appareils  horaires 
peut  être  supprimé  sans  que  les  autres  cessent  d'indiquer 
l'heure.  On  peut  même  embrancher,  d'après  le  môme  prin- 
cipe, les  fils  cd  d'un  appireil  horaire  o''^  sur  les  fils  a^^b'^ 
d'un  autre  instrument  semblable. 

On  a  supposé  que  les  deux  gros  fils  de  cuivre  AB,  CD 
étaient  isolés;  mais  d'après  ce  que  l'on  a  dit  du  pouvoir 
conducteur  du  sol,  on  peut  en  remplacer  un  par  la  terre  et 
se  borner  à  un  gros  fil  CD  bien  isolé;  alors  chacun  des  fils 
a,  a'',  a'^'  des  appareils  horaires  est  soudé  au  gros  fil  C  D, 
tandis  que  chaque  fil  6,  b^\  b'^'  est  attaché  à  une  plaque 
métallique  plongée  dans  le  sol. 

Compteurs  électro-chronométriques  de  M.  Froment.  — 
La  raison  qui  a  déterminé  M.  Paul  Garnier  à  substi- 
tuer les  effets  de  la  pesanteur  à  ceux  des  ressorts  anta- 
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gonistes  dans  ses  compteurs  électro-chronométriques,  est 
sans  doute  rinvariabilité  de  la  force  antagoniste  qui  a 
lieu  dans  le  premier  cas ,  et  qui  n'existe  pas  dans  le 
second ,  puisque  les  ressorts  antagonistes  perdent  de 
leur  élasticité  par  leur  mise  en  jeu.  Sous  ce  rapport  il 
y  a  effectivement  avantage ,  mais  plusieurs  inconvénients 
peuvent  en  résulter;  d'abord  le  compteur  dans  lequel  la 
pesanteur  joue  le  rôle  de  force  antagoniste,  doit  toujours 
être  placé  dans  une  position  verticale  pour  marcher:  en 
second  lieu ,  la  résistance  n'augmentant  pas  avec  la  force 
.  électro-magnétique,  le  mouvement  des  pièces  qui  subissent 
l'impulsion  est  à  son  maximum  au  moment  où  il  doit  cesser. 
£n  conséquence  les  aiguilles ,  si  elles  sont  un  peu  longues^ 
éprouvent  à  chaque  impulsion  un  tremblement  qui  pour- 
rait quelquefois  faire  céder  l'encliquetage.  C'est  ce  que 
M.  Froment  a  voulu  éviter  dans  ses  compteurs,  et  pour  y 
arriver  plus  sûrement,  il  a  muni  les  armatures  de  ses 
électro-aimants  du  répartiteur  électrique  que  nous  avons 
décrit  page  322  (1"  vol.),  et  qui  maintient  la  force  électro- 
magnéti(iue  égale  pendant  tout  le  temps  de  l'attraction. 
C'est  pourquoi  il  a  obtenu  pour  ses  aiguilles  un  battement 
sec  et  sans  tremblement,  même  avec  des  cadrans  de  2  mètres 
de  diamètre. 

Les  compteurs  de  M.  Froment  battent  la  seconde,  et  le 
mécanisme  interrupteur  qui  les  faisait  fonctionner  dans 
Torigine  était  des  plus  simples.  Il  consistait  dans  une  roue 
à  rochet  mise  en  rapport  de  mouvement  avec  l'horloge ,  de 
telle  manière  que  chacune  de  ses  dents  vînt  effleurer  un 
ressort  flxe  toutes  les  secondes.  Ce  ressort  qui  n'est  auti'e 
qu'une  lame  d'or  très- mince  était  en  communication  avec 
une  branche  du  courant,  et  comme  la  roue  elle-même  était 
en  rapport  avec  l'autre  branche,  le  courant  se  trouvait 
fermé  à  chaque  contact ,  c'est-à-dire  toutes  les  secondes. 
Toutefois  M.  Froment  préfère  maintenant  employer  comme 
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régulateur-type  sa  petite  pendule  électro-magnétique  que 
nous  décrirons  bientôt,  et  dont  Télectro-ainiant  moteur 
peut  remplir  cette  fonction  indépendamment  de  l'horloge. 

Le  compteur  de  M.  Froment  est  représenté  fîg.  4, 
pi.  V.  MM,  est  rélectro -aimant,  AB  son  armature  et  BC 
une  rallonge  de  cuivre  sur  laquelle  est  articulé  le  réparti- 
teur CDE.  La  tige  G  D  de  ce  répartiteur  est  articulée  à  un 
levier  coudé  G  H I  dont  le  bras  I  porte  un  cliquet  d'impul- 
sion. Ce  cliquet  en  réagissant  sur  la  roue  à  rochet  K  fait 
marcher  la  roue  L  par  Tintermédiaire  d'un  pignon  et  la 
roue  L  commande  la  minuterie  qui  est  disposée  derrière 
la  platine.  Pour  qu'on  puisse  aisément  mettre  cette  minu- 
terie à  rheure,  la  roue  L  est  emmanchée  à  frottement  dur 
sur  son  axe,  et  cet  axe  porte  une  roue  d'angle  0,  avec 
laquelle  s'engrène  une  autre  roue  P  montée  sur  l'arbre 
horizontal  Q  P.  Cet  arbre  se  termine  en  Q  par  un  carré 
qui  sort  du  cadre,  et  au  moyen  d'une  clef  on  peut  faire  mar- 
cher la  minuterie  sans  changer  la  position  des  roues  K  et  L. 
R  est  le  ressort  antagoniste  qui  rappelle,  par  Tintermédiaire 
du  répétiteur,  l'armature  AB  contre  le  butoir  S  au  moment 
des  interruptions  du  courant.  La  vis  calante  V  sert  à  em- 
pêcher TefiFet  du  magnétisme  rémanent  sur  l'armature,  et 
peut  servir  en  même  temps  de  relais.  Enfin  le  ressort  T  U, 
terminé  par  une  étoile  U,  joue  le  rôle  du  cliquet  de  retien. 

Le  jeu  de  ce  compteur  est  facile  à  concevoir;  lorsque 
l'armature  AB  est  attirée  sous  l'influence  d'une  fermeture 
de  courant,  les  deux  leviers  inclinés  CD,  DE  se  redressent 
et  entraînent  de  gauche  à  droite  la  tige  GO  qui,  en  faisant 
basculer  le  levier  coudé  GHI,  pousse  le  cliquet  d'impul- 
sion. Bien  que  Tamplitude  de  ce  mouvement  soit  diminuée 
par  la  petitesse  du  levier  HI,  par  rapport  au  levier  GH,  elle 
suffit  pour  faire  échapper  la  dent  du  rochet,  car  elle  repré- 
sente elle-même  une  amplification  considérable  de  la  dis- 
tance séparant  Télectro-aimant  de  son  armature  par  suite 
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du  jeu  du  répétiteur.  Lorsque  le  courant  est  interrompu,  le 
ressort  R  tend  à  recourber  les  branches  de  ce  répartiteur, 
et  par  cela  même  soulève  Tarmature  AB  contre  son  butoir 
d'arrêt,  alors  le  cliquet  d'impulsion  I  se  trouve  rais  en 
prise  avec  une  nouvelle  dent  du  rochet,  laquelle  dent 
s'échappe  aussitôt  que  le  courant  traverse  de  nouveau 
rélectro-aimant. 

Comme  on  le  voit,  ce  compteur  est  admirablement  conçu 
et  la  disposition  des  pièces  qui  le  composent  est  on  ne  peut 
plus  simple. 

Compteurs  électro-chronoméiriques  de  M.   Breguet.  — 
Dans  les  compteurs  dont  nous  venons  de  parler,  le  mouve- 
ment des  minuteries  est  dû  à  l'action  électro-magnétique; 
il  nécessite  par  conséquent  une  certaine  force  de  la  part  du- 
courant.  M.  Breguet  a  voulu  rendre  cette  force  aussi  mi- 
nime que  possible,  en  appliquant  aux  horloges  le  princips 
de  son  télégraphe  électrique. 

Il  prend  pour  cela  des  horloges  ordinaires  dont  il  énlèvi 
le  pendule,  et  ne  fait  intervenir  l'action  électrique  qu 
pour  exercer  une  fonction  régulatrice.  A  cet  effet,  la  palette 
d'un  électro-aimant  placé  à  l'intérieur  de  l'horloge,  réagit 
par  l'Intermédiaire  d'un   levier  sur  l'ancre  de   la  roue 
d'échappement,  et  comme  les  oscillations  de  cette  palette 
dépendent  de  celles  du  pendule  de  l'horloge-type,  les  mouve- 
ments des  deux  horloges  sont  parfaitement  synchroniques. 

Ce  système,  du  reste,  peut  être  considéré  comme  un 
moyen  de  faire  marcher  parfaitement  d'accord  toutes  les 
horloges  ou  pendules  déjà  existantes  dans  un  établissement 
ou  même  dans  une  ville,  et,  dans  ce  cas,  il  présenterait 
même  plus  d'avantages  que  les  autres,  puisqu'il  emploierait 
des  appareils  déjà  faits,  et  n'aurait  à  leur  faire  subir  que  de 
très-petites  modiGcations. 

Compteurs  électro-chronométriques  de  M,  Robert  Boudin, 
—  La  faculté  que  possède  le  répartiteur  électrique  de 
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M.  Robert  Houdin  (que  nous  avons  décrit  avec  détails 
page  318,  !•'  vol.)^  de  faire  réagir  énergiquement  une 
armature  à  une  distance  considérable  de  son  électro- 
aimant,  a  pu  être  mise  à  profit  par  cet  habile  mécanicien 
pour  mettre  en  mouvement  de  grands  rochets  à  larges 
dents  commandant  des  aiguillés  d'une  taille  considérable. 
Le  compteur  qu'il  avait  à  l'Exposition  de  1855  réagissait, 
en  effet,  sur  un  cadran  de  2"',50,  et  pouvait  fonctionner  avec 
un  seul  élément  de  Daniell  de  petit  modèle.  La  fig.  5,  pi.  V, 
représente  le  mécanisme  de  ce  compteur  gigantesque. 

L'électro -aimant  commandant  la  roue  à  rochet  de  ce 
compteur  est  en  E  ;  il  a  pour  armature  une  lame  de  fer 
doux  A  articulée  en  B  et  terminée  par  un  levier  17,  qui 
constitue  une  des  branches  du  réparliteur.  L'autre  bran- 
che L  de  ce  répartiteur  pivote  en  B',  et  porte,  articulé  à 
son  extrémité  libre ,  un  cliquet  d'impulsion  D.  En  face 
de  l'armature  A  se  trouve  disposé  un  levier  coudé  V,  qui, 
étant  rencontré  par  elle ,  fait  bascule  et  vient  buter  contre 
Tune  des  dents  du  rochet  comme  un  cliquet  de  retien. 
Toutefois,  ce  levier  n'a  d'effet  qu'au  seul  moment  de  la 
réaction  du  cliquet  d'impulsion.  Pour  maintenir  son  effet, 
lorsque  Télectro-aimant  E  est  inerte ,  un  second  électro- 
aimant  E^  devient  indispensable  et  se  trouve  disposé  dans 
le  circuit  de  manière  à  ne  fonctionner  qu'après  l'électro- 
aimant  E.  L'armature  de  cet  électro-aimant  auxiliaire  porte 
un  ressort  R,  et  ce  ressort  s'engage  entre  les  dents  de  la 
roue  à  rochet  aussitôt  que  l'électi  o-aimant  E^  qui  le  com- 
mande devient  actif.  La  nécessité  de  l'intervention  de  ces 
deux  cliquets  mécaniques  se  comprend  aisément  dès  lors 
que  l'on  considère  que  des  cliquets  de  retien  ordinaires, 
assez  forts  pour  résister  à  la  force  d'inertie  du  rochel, 
pi)urraient  empêcher  l'action  du  cliquet  d'impulsion. 

L'interrupteur  destiné  à  faire  marcher  ce  système  de 
compteur  fonctionne  sous  l'influence  du  balancier  d'une 
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pendule;  il  est  représenté  ûg.  5  bis^  pi.  Y.  Il  se  compose  : 
lo  d'un  ressort  R  en  rapport  direct  avec  Tun  des  pôles  de  la 
pile  et  fixé  en  A  sur  une  plaque  isolée;  2°  d'un  butoir  T  formé 
par  le  porte-timbre ,  qui  se  trouve  à  cet  effet  isolée  et  qui 
communique  avec  Télectro- aimant  E;  3**  d'un  arc  métal- 
lique B^  porté  par  la  tige  du  pendule  et  armé  d'une  che- 
ville B.  Cette  tige  du  pendule  est  d'ailleurs  en  rapport  avec 
rélectro-aimant  Ë^^  qui  est  relié  au  même  pôle  de  la  pile 
que  r  électro-aimant  E.  Voici  alors  ce  qui  arrive  quand  l'ap- 
pareil est  mis  en  fonction  : 

Au  moment  où  le  balancier  atteint  sa  position  eitréme 
vers  la  gauche,  le  ressort  R  touche  le  porte -timbre;  et  le 
courant  électrique  est  fermé  à  travers  Télectro -aimant  E 
qui  provoque  l'impulsion  du  rochet.  Mais  aussitôt  qu'il  ac- 
complit son  oscillation  rétrograde ,  la  cheville  de  l'arc  B 
rencontre  le  ressort  R,  l'écarté  du  porte -timbre  T,  et  par 
son  contact  avec  lui,  renvoie  le  courant  dans  Félectro- 
aimant  E'  qui  encliquète  le  rochet,  jusqu'à  ce  que  le  pen- 
dule soit  revenu  à  sa  position  première. 

Le  compteur  de  M.  Robert  Houdin  a  fonctionné  d'une 
manière  tout  à  fait  satisfaisante  pendant  la  durée  de  l'Ex- 
position. 

Autre  compteur  de  M.  Robert  Houdin.  —  Ce  compteur 
est  spécialement  destiné  aux  petits  cadrans.  Il  se  compose: 
l°d'un  électro- aimant  à  répartiteiû*;  2°  d'une  roue  à  ro- 
chet, commandant  la  minuterie  par  l'intermédiaire  d'une 
vis  sans  tin;  3°  d'une  minuterie.  La  disposition  de  ces  diffé- 
rents organes  est  indiquée  Dg.  13,  qui  représente  l'éléva- 
tion du  système  répartiteur  vu  en  plan  dans  la  ûgure  6. 

L'interrupteur  représenté  flg.  7  est  disposé  de  manière 
à  pouvoir  couper  le  courant  pendant  la  nuit,  c'est-à-dire 
pendant  les  douze  heures  qui  ne  sont  pas  utilisées  pour  le 
travail  dans  les  établissements  industriels.  On  jréduit  ainsi 
la  dépense  d'entretien  de  la  pile. 
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Pour  obtenir  ce  résultat,  la  roue  de  compte  C  de  la  son- 
nerie de  la  pendule  porte  une  goupille  g  susceptible  d'être 
déplacée  à  volonté,  pour  être  mise  à  telle  ou  telle  heure. 
Au-dessous  de  cette  roue  de  compte,  et  à  portée  de  la  gou- 
pille, est  fixée  une  étoile  D  à  six  dents  portant  trois  petites 
goupilles  contre  lesquelles  peut  appuyer  alternativement,  à 
mesure  que  l'étoile  tourne,  un  ressort  S  monté  sur  une 
plaque  divoire  et  en  relation  avec  Tun  des  pôles  de  la  pile. 
Enfin,  deux  autres  ressorts  R  et  R',  également  isolés,  per- 
mettent le  renvoi  alternatif  du  courant  dans  deux  comp- 
teurs sans  bifurcation  de  circuit.  Voici  alors  comment  Tap- 
f  areil  fonctionne  : 

Lorsqu'une  des  goupilles  de  Tétoile  D  est  en  contact  avec 
le  ressort  S,  le  courant  se  trouve  alternativement  fermé 
dans  les  compteurs ,  car  leur  circuit  se  trouve  tour  à  tour 
complété  par  le  contact  des  bras  B,  B'  du  pendule  dont  le 
ressort  de  suspension  communique  à  la  platine  de  la  pen- 
dule ,  laquelle  est  elle  -  même  en  rapport  métallique  avec 
l'étoile  D  et  ses  goupilles.  Tant  que  la  goupille  g  de  la  roue 
de  compte  n'a  pas  fait  tourner  Tétoile  en  rencontrant  une 
de  ses  dents,  le  courant  est  maintenu  dans  le  circuit  des 
dompteurs;  mais  aussitôt  qu'une  dent  de  cette  étoile  a 
échappé,  le  ressort  S  se  trouve  séparé  de  la  goupille  contre 
laquelle  il  était  appuyé  et  coupe  le  courant  jusqu'à  ce  que 
la  goupille  g,  au  boutade  douze  heures,  ait  fait  échapper  de 
Qouveau  une  dent  de  l'étoile  D,  ce  qui  rétablit  le  contact 
du  ressort  S  avec  la  platine  de  la  pendule. 

Pour  faire  marcher  un  certain  nombre  de  cadrans  électro- 
chronométriques  ou  de  sonneries  sans  division  du  courant, 
M.  Robert  Houdin  emploie  son  système  rhéotomique  que 
nous  avons  décrit  avec  détails,  page  301  (1"  vol.),  et  que 
nous  représentons  plus  loin,  page  240,  avec  des  timbres  pour 
montrer  comment  ces  mécanismes  peuvent  être  utilisés. 
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Fig.  f . 
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Compteurs  éiectro-chronométriques  de  M.  ISollet. —  Le 
compteur  électro  -  chronométrique  des  horloges- lanternes 
que  M.  Nollet  a  établies  à  Gand  depuis  longtemps  ne  fonc- 
tionne que  toutes  les  minutes,  et  par  conséquent  son  mé- 
canisme a  pu  être  considérablement  simplîGé ,  puisqu'alors 
Tengrenage  intermédiaire  entre  la  roue  motrice  et  la  mi- 
nuterie n'existe  plus.  Ce  compteur  se  compose  donc  uni- 
quement d'une  minuterie,  d'une  roue  à  rochet  et  d'un 
électro-aimant  dont  l'armature  porte  le  cliquet  d'impulsion. 
Il  est  représenté  flg.  10,  pi.  V. 

Pour  obtenir  une  plus  grande  course  du  cliquet  d'impul- 
sion et  pour  cacher  l'électro-aimant  dans  les  bords  supé- 
rieurs de  la  lanterne ,  l'armature  A  de  l'électro-aimant  a 
été  prolongée  jusqu'au  centre  du  cadran  au  moyen  d'une 
queue  en  cuivre  0  C,  terminée  par  une  palette  P.  Cette  pa- 
lette est  introduite  entre  la  platine  du  compteur  et  la  roue 
à  rochet  R  qui  est  fixée  sur  l'axe  de  la  chaussée.  A  ceî 
effet ,  elle  est  percée  d'un  trou  oval  T,  à  ti'avers  lequel 
passe  l'axe  de  cette  roue  et  qui  lui  permet  d'accomplir  un 
mouvement  de  droite  à  gauche.  Enfin,  cette  palette  porte 
deux  cliquets  d'impulsion  C ,  Q/,  deux  buttoirs  K ,  K'  et 
deux  cliquets  de  retien  D,  D'.  Voici  alors  ce  qui  se  passe 
quand  à  chaque  minute  le  courant  se  trouve  fermé  par 
l'horloge-type  : 

L'armature  A  étant  attirée  par  l'électro-aimant,  et  bas- 
culant en  0,  la  palette  P  est  inclinée  de  droite  à  gauche. 
Sous  l'influence  de  ce  mouvement ,  le  cliquet  C  fait  avancer 
le  rochet  R  d'une  dent;  en  même  temps,  le  cliquet  s'est 
reporté  en  arrière  de  la  dent  contre  laquelle  il  était  appuyé. 
Cet  échappement  est  calculé  de  manière  à  faire  avancer  la 
minuterie  d'une  demi-minute.  Mais  lorsque  le  courant  aura 
été  interrompu,  l'armature  A  sollicitée  par  son  ressort  anta- 
goniste B,  reportera  la  palette  P  vers  la  droite ,  et  dans  ce 
nouveau  mouvement  le  cliquet  C  fera  échapper  une  nou- 
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velle  dent  du  rochet  R,  qui  fera  à  son  tour  avancer  la  roiDo- 
terie  d*une  demi-minute.  Pour  chaque  action  de  Tinter- 
rupteur^  il  y  aura  donc  un  double  échappement  qui  fera 
avancer  le  compteur  d'une  minute  et  les  butoirs  K,  Ef 
assureront  cet  échappement. 

Lanternes- Horloger  de  M.  Bregtiet.  —  Nous  avons  déjà 
vu  que  les  lanternes-horloges  avaient  été  depuis  longtemps 
mises  en  pratique  par  M.  Noilet  à  Gand.  Aujourd'hui  ce 
genre  d'application  des  compteurs  électro-chronométriqoes 
parait  être  devenu  à  la  mode ,  et  tous  les  constructeurs,  è 
Fenvi  Tun  de  l'autre ,  s*emblent  s'être  donné  le  mot  pour 
perfectionner  ou  tout  au  moins  étendre  cette  heureuse  et 
utile  application  de  l'électricité. 

Le  compteur  des  lanternes-horloges  de  M.  Breguet  est 
mis  en  mouvement  par  une  palette  aimantée  A',  fig.  il, 
pi.  V,  oscillant  entre  deux  électro-aimants  E,  E^  et  réagissMil 
sur  deux  rochets  r,  r'  par  l'intermédiaire  d'un  ancre  KK' 
articulé  en  x  et  d'une  fourchette  F.  Sur  les  axes  de  ces 
rochets  sont  ûxées  deux  roues  RR^  de  même  diamètre  eten: 
grenantTune  dans  l'autre.  L'une  d'elles  R  commande  la  mi- 
nuterie et  représente  par  conséquent  le  centre  des  aiguilles. 
La  palette  A  elle-même,  terminée  par  un  levier  L  qui  sV 
dapte  en  C  dans  la  fourchette  F,  est  articulé  en  O  de  ma- 
nière a  subir  à  la  fois  les  effets  d'attraction  et  de  répulsion 
des  électro-aimants  E,  E'  et  à  pouvoir  s'incliner  à  gauche 
ou  à  droite,',  suivant  le  sens  du  courant  qui  traverse  ces 
derniers.  Cette  disposition  évite  remploi  du  ressort  antago- 
niste; mais  en  revanche,  elle  exige^  pour  interrupteur  un 
commutateur  à  renversement  de  pôles. 

Ce  commutateur  est  placé  sur  un  axe  particulier  adapté  à 
rhor loge-type  et  se  trouve  commandé  par  une  étoile  d'un 
nombre  de  dents  convenable  pour  qu'il  y  en  ait  une  qui 
écliappe  toutes  les  minutes.  En  employant  pour  horloge- 
tyi\(^  une  Comtoise,  cette  étoile  a  dix  dents,  et  elle  se  trouve 
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mandée  parle  roue  do  troisième  mobile,  qui,  àcet  effet, 
munie  de  dii  chevilles.  Gomme  celle  roue  fait  un  loup 
elle-même  en  dis  minutes,  chaque  cheville  fait  sauter 
dent  de  l'étoile  toutes  les  minutes. 


Fig.  a. 

;  commutateur  lui-même  se  compose  d'une  espèce  de 
îrne  ABCD,  fig.  12,  dont  le  côté  AB  est  isolé  de 
!  XY,  et  dont  les  chevilles  qui  ne  tiennent  aux  anneau\ 

CD  que  d'un  seul  côté  sont  alternées  par  rapport  à 
point  d'attache.  Trois  frotteurs  R,  R',  R"  complètent  le 
mutateur.  En  effet,  si  l'axe  XY  est  en  rapport  avec  le 

positif  de  la  pile  et  le  ressort  R  avec  le  pôle  négatif,  ' 
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il  arrive  que  chaque  fois  que  l'étoile  échappe,  les  ressorts 
R^  R^^  permutent  de  pôles;  par  conséquent  le  courant 
qu'ils  transmetent  aux  électro- aimants  £,  £^  se  trouve 
alternativement  renversé.  Or,  comme  pour  chaque  mouve- 
ment accompli  par  rarmature  A^  une  dent  de  l'un  ouFautre 
des  des  deux  rochets  r'/  échappe ,  et  comme  ces  échappe- 
ments réagissent  dans  le  même  sens  sur  la  minuterie^  par 
suite  de  Tengrènement  des  deux  roues  RR^,  il  en  résulte 
que  les  aiguilles  avancent  à  chaque  minute  d'une  manière 
uniforme  et  régulière  dans  le  rapport  convenable,  eu  égard 
aux  divisions  du  temps. 

Ce  système  fonctionne,  à  ce  qu'il  parait^  d'une  manière 
très-précise,  et  prend  si  peu  de  place,  qu'il  est  impossible  de 
s'apercevoir,  en  considérant  la  lanterne^  où  sont  logés  les 
mécanismes. 

Lanterne-horloge  de  M.   Detouche.  —  Les  lanternes- 
horloges  de  M.  Detouche  sont  représentées  flg.  8  et  9, 
pi.  V.  Dans  ces  lanternes,  comme  dans  les  précédentes, 
l'électro-aimant  moteur  est  logé  dans  la  garniture  supé- 
rieure des  côtés  de  la  lanterne;  son  armature  coudée  réagit 
comme  une  équerre  de  sonnette  de  haut  en  bas,  de  manière 
à  imprimer,  par  rintermédiaire  d'une  tige  T,  une  impusion 
au  cliquet  C.  Celui-ci  est  articulé  en  E  à  l'extrémité  d'uD 
levier  El)  qui  pivote  lui-mt^me  en  D,  et  qui  est  muni  d'une 
dent  rigide  A  destinée  à  arrêter  le  mouvement  du  rochetR. 
Comme  ce  rochet  de  soixante  dents  est  monté  sur  Taxe 
même  de  la  roue  de  chaussée  de  la  minuterie,  et  comme 
d'ailleurs  le   courant  est  fermé  toutes  les  minutes  par 
rhorloge-type,  il  commande  directement  le  mouvement  de 
Taiguille  des  minutes.  Le  ressort  agissant  sur  le  cliquet  C 
est  en  GlI  et  le  second  ressort  S  joue  le  rôle  de  cliquet  de 
retien. 

En  général,  les  lanternes-horloges  sont  munies  de  verre 
dépoli  du  côté  du  cadran,  ce  qui  permet  de  masquer  totale- 


HORLOGERIE  ÉLECTRIQUE.  245 

ment  tous  le^  mécanismes  et  en  même  temps  d'éclairer 
davantage  le  cadran. 

Horloges  électriques  de  M.  Jaspar.  —  M.  Jaspar,  fabri- 
cant d'instruments  dç  physique  à  Liége^  a  proposé^  dans 
une  notice  adressée  à  TAcadémie  de  Bruxelles^  de  modifier 
ainsi  qu'on  va  le  dire  sommairement  quelques-unes  des  dispo- 
sitions adoptées  en  plusieurs  villes  de  la  Belgique  (Gand^ 
Bruxelles),  pour  l'établissement  des  horloges  électriques. 

Les  points  traités  dans  cette  notice  sont  les  suivants  : 

lo  Adoption  d'un  contact  oblique  et  à  glissement  en  vue 
d'éviter,  sans  devoir  recourir  à  l'emploi  du  platine,  les 
perturbations  qui  peuvent  résulter  de  l'oxydation  des  mé- 
taux, dans  les  points  où  s'effectue  le  contact  entre  l'horloge 
régulatrice  et  le  fil  conducteur  destiné  à  transmettre  les 
mouvements  de  celle-ci  aux  diverses  horloges  électriques. 

^  Usage  de  courants,  alternatifs,  en  sens  opposés,  pour 
remédier,  mieux  que  par  l'interposition  d'une  couche  mince 
de  matière  isolante,  à  l'inconvénient  de  la  persistance  de 
l'aimantation  dans  le  fer*  doux  des  électro-aimants,  après 
que  le  courant  moteur  a  cessé  d'agir  (M.  de  Vaux,  dans  un 
rapport  sur  la  notice  de  M.  Jaspar,  doute  que  l'on  puisse, 
malgré  cela,  rendre  le  contact  immédiat ,  attendu  qu'une 
fois  l'adhérence  contractée,  une  répulsion  électrique  pour- 
rait bien  ne  pas  suffire  pour  la  détruire  instantanément.) 

3»  Assurer  autant  que  possible  la  marche  de  tout  un 
ensemble  d'horloges  électriques  commandées  par  une  même 
horloge  régulatrice  et  puisant  le  fluide  à  un  même  fil  con- 
ducteur, dans  le  cas  où,  par  accident,  par  malveillance  ou 
autrement,  le  fil  qui  arrive  à  l'un  quelconque  des  appareils 
de  la  série  viendrait  à  faire  défaut.  M.  Jaspar  met,  à  cet 
effet,  le  fil  principal  hors  de  toute  atteinte,  et  il  le  continue 
au  passage  devant  chaque  horloge  par  un  fil  de  platine 
assez  mince  et  assez  long  pour  offrir  au  courant  une  résis- 
tance  au  moins  égale  à  celle  de  l'horloge   elle-même. 
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&.*»  Dispositions  assez  simples  pour  réchappement  et  pour 
la  conduite  des  aiguilles. 

5''  Détails  d'exécution  et  explication  de  la  marche  des 
appareils. 

6°  Enfin ^  M.  Jaspar  recommande,  quand  il  s'agit  de  faire 
fonctionner  un  certain  nombre  d^borloges^  d'avoir  à  côté  du 
type  régulateur  une  horloge  électrique  moins  bien  partagée 
que  les  autres  en  puissance  motrice.  Par  ce  moyen  ^  dit4L, 
si  la  pile  faiblit^  Thorloge  contrôleur  s'arrêtera  la  première^ 
et  Ton  sera  averti^  plus  commodément  que  par  des  mesure» 
réitérées  à  l'aide  de  la  boussole^  qu'il  est  temps  de  ranimer 
l'action  du  courant.  M.  Jaspar  donne  la  préférence  à  la  pil^ 
Daniell. 

c(  La  notice  dont  nous  rendons  un  compte  succinct^  ajouter 
le  rapporteur^  est  brève  et  précise;  elle  n'admet  point:^ 
d'analyse.  Nous  n'entendons  pas  garantir  le  succès  ou  1 
nouveauté  de  tous  les  moyens  qui  y  sont  proposés  ;  nous 
chercherons  même  pas  à  établir  la  supériorité  des  procédéis 
de  M.  Jaspar  sur  les  dispositions'  adoptées  dans  plusieurs 
villes^  notamment  à  Gand  et  à  Bruxelles^  pour  ForganisatioD 
d'un  système  d'horloges  électriques  :  non  plus  que  sur  les 
indications  récemment  produites  à  ce  sujet  par  M.  Glœsnef; 
dans  un  ouvrage  pubUé  en  1853^  sous  le  titre  de  liecherches 
aur  la  télégraphie  électrique. 

«  La  question  dont  il  s^agit  nous  semble  trop  neuve  encore, 
et  l'expérience  a  jeté  jusqu'ici  trop  peu  de  jour  sur  les 
divers  points  que  comporte  sa  solution ,  pour  que  nous 
osions  nous  prononcer  à  ce  sujet.  Nous  nous  bornerons 
donc  à  dire  que  nous  voyons  quelques  idées  spéciales  dans 
la  notice  de  M.  Jaspar^  particulièrement  en  ce  qui  concerne 
les  moyens  :  1**  d'empêcher  que  la  marche  de  tout  un  sys- 
tème d'horloges  électriques  soit  compromise  si  l'une  d'elles 
fait  défaut;  2^  de  s'assurer  en  tout  temps  que  le  couraot 
électrique  suffit  à  la  marche  des  horloges.  » 
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Compteurs  à  Vilalienne.  — ^Certaines  horloges  dltalie 
indiquent  l'heure  par  des  chiffres  qui  apparaissent  dans 
deusL  guichets  placés  Tun  à  côté  de  Tautre.  L'un  de  ces 
guichets  correspond  aux  heures,  l'autre  aux  minutes.  Or- 
dinairement ,  les  chiffres  des  minutes  ne  changent  que  de 
cinq  en  cinq  minutes.  J'ai  cherché ,  il  y  a  quatre  ans ,  à 
établir  des  compteurs  électro-chronométriques  de  ce  genre, 
et  pour  cela,  j'employais  des  disques  très-légers  composés 
(l'un  cerceau  sur  lequel  était  tendue  de  la  mousseline 
blanche  très-fine.  Les  heures  étaient  peintes  sur  Tun  de  ces 
disques  en  chiffres  romains ,  et  les  minutes  étaient  peintes 
sur  l'autre  en  chiffres  arabes.  J'avais  dabord  songé  à  les 
faii'e  marcher  directement  par  l'électricité;  mais  le  grand 
mouvement  que  devaient  accomplir  ces  disques  pour  sauter 
d'un  chiffre  à  l'autre,  exigeait  une  force  beaucoup  plus 
grande  que  celle  dont  je  pouvais  disposer.  Force  a  donc 
été  b  moi  d'employer  des  mécanismes  intermédiaires.  Ces 
mécanismes  peuvent  être  des  remontoirs  électriques  ou 
des  mouvements  d'horlogerie.  J'ai  préféré  les  remontoirs 
éleclriques,  et  voici  comment  j'ai  disposé  mes  appareils  : 

Sur  l'axe  des  disques  portant  les  heures  et  les  minutes, 
et  à  une  distance  suffisante  pour  qu'on  puisse  les  éclairer 
par  derrière  à  l'aide  d'une  lampe  ou  d'un  bec  de  gaz ,  j'ai 
fixé  deux  roues  :  l'une  A,  fig.  16,  pi.  Y,  portant  douze 
carnes^  l'autre  B,  munie  sur  sa  circonférence  de  douze 
dievilles.  La  roue  B,  correspondant  au  disque  des  mi- 
nutes, commande  l'autre  au  moyen  d'un  doigt  ou  cheville  D, 
\3/x\  à  chaque  tour  accompli  par  elle  fait  sauter  le  disque  A 
d'an  douzième  dé  sa  circonférence.  Au-dessus  de  la  2»  che- 
ville  de  cette  même  roue  B  (à  partir  de  la  verticale) 
est  placé  un  bec   de  cliquet  C,  terminant  une  longue 
bascule  C  Ë  à  laquelle  est  adapté  le  remontoir.  Un  poids 
mobile  P  sert  à  abaisser  cette  bascule  lorsqu'elle  est  aban- 
donnée à  elle-même  et  à  faire  tourner  le  disque  B  d'un 
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douzième  de  sa  circonférence.  La  chute  de  cette  bascule 
est  limitée  par  un  butoir  G.  Enfin,  une  fourchette  IH, 
articulée  d*un  côté  à  un  levier  basculant  x  y  et  de  Tautre 
à  Texlrémité  d'un  levier  coudé  IJO,  sert,  avec  une  che- 
ville K  portée  par  l'appendice  KG  de  cliquet  de  retien.  Nous 
avons  vu,  page  340  (1«^  vol.),  l'importance  de  ce  dernier 
système  d'encliquetage  pour  amortir  le  mouvement  d'un 
disque  de  grand  diamètre. 

Le  remontoir  R ,  composé  d'une  crémaillère  circulaire  à 
dents  droites  QQ,  engrène  avec  un  pignon  F  sur  Taxe 
duquel  est  montée  la  roue  à  Rochet  FR.  C'est  sur  cett^ 
roue  que  réagit  Télectro-aimant  M  du  remontoir  qui  fonc- 
tionne, comme  nous  Tavons  vu  page  323  (l*'  vol.),  sous 
l'influence  des  mouvements  du  balancier  d'une  horloge 
quelconque.  L'électro-aimant  de  détente  qui  est  en  rapport 
avec  Vhoiioge-type ,  et  qui  doit  soulever  toutes  les  cinq 
minutes  les  encliquetages  du  remontoir,  est  en  M'.  Voici 
maintenant  comment  fonctionne  cet  appareil  : 

Lorsqu'après  une  période  de  cinq  minutes,  le  courant 
se  trouve  fermé  par  Thorloge-type,  à  travere  Téleclro- 
aimant  ]Vr,  la  bascule  CE  tombe  en  faisant  défiler  les  roua- 
ges du  remontoir,  et  le  levier  coudé  IJ 0,  tiré  par  Tarma- 
ture  de  cet  électro-aimant  M^  soulève  la  fourchette  1  H. 
Le  disque  R  est  donc  mis  en  mouvement  par  l'efFet  de 
l'impulsion  communiquée  par  la  bascule  G  £  et  le  contre- 
poids P.  Mais  ce  mouvement  est  limité,  car  au  moment  où 
cette  bascule  arrive  en  G,  la  cheville  K,  qu'elle  porte,  se  pré- 
sente devant  Tune  des  chevilles  de  la  roue  R  et  empêche' 
celle-ci  d'aller  plus  loin.  En  môme  temps,  le  courant  qui 
s'est  trouvé  coupé  dans  Télectro-aimant  M'  par  l'action  de 
rinterrupteur  de  Thorloge-type,  permet  à  la  fourchette  IH 
de  s'enfourcher  sur  la  cheville  qui  se  présente  alors  devant 
elle.  C'est  après  cette  double  réaction  mécanique  que  rin- 
terrupteur de  rhorioge-type  permet  au  remontoir  de  fonc- 


HORLOGERIE  ÉLECTRIQUE.  249 

ionner  par  suite  d  un  contact  secondaire  qui  s'établit  à 
travers  un  second  circuit. 

Le  disque  des  heures  est  à  Tétat  ordinaire  embridé  par 
le  système  d'encliquetage  que  nous  avons  décrit  page  339 
(  l*''  volume  ).  Il  reste  en  repos  jusqu'à  ce  que  la  cheville  D 
soit  venue  en  prise  avec  la  roue  à  cames  A.  Alors  cette 
roue  se  trouve  dégagée  de  son  encliquetage,  et  peut  tourner 
d^une  dent  au  moment  de  Téchappement  prochain  de  la 
roue  B  qui  la  commande. 

L^nterrupteur  de  Thorloge-type  fontioniie  sous  Tin- 
flnence  du  mouvement  de  la  sonnerie.  Il  est  déclanché  par 
des  chevilles  adaptées  à  la  chaussée  de  la  minuterie.  Ces 
chevilles^  au  nombre  de  12,  sont  disposées  de  manière  à 
rencontrer  le  détentillon  de  la  sonnerie,  et  à  mettre  celle-ci 
en  mouvement  toutes  les  cinq  minutes  après  chaque  échap- 
pement de  ce  détentillon.  La  roue  de  compte  de  la  sonnerie 
est  enlevée  ,  et  la  roue  des  totaux  porte  sur  son  axe  une 
petite  excentrique  destinée  à  réagir  sur  deux  leviers- 
bascules  constituant  un  double  interrupteur  du  courant.  A 
rétat  de  repos  de  Thorloge,  cette  excentrique  appuie  contre 
Tan  des  deux  leviers  précédents  et  ferme  ainsi  le  circuit 
qui  correspond  à  Télectro- aimant  du  remontoir;  mais 
aussitôt  que  le  mouvement  de  la  sonnerie  s'eflFectue, 
l'interrupteur  coupe  ce  circuit  et  le  courant  se  trouve  ré- 
tabli dans  le  circuit  de  Télectro -aimant  M^  C'est  alors  que 
s'effectue  l'échappement  des  disques  A  et  B. 

II  résulte  de  cette  disposition  que  le  courant  est  presque 
constamment  fermé  à  travers  le  remontoir  CE.  Mais  comme 
le  remontage  doit  se  faire  en  cinq  minutes ,  il  faut  néces- 
sairement que  les  rouages  du  remontoir  soient  combinés 
de  manière  à  ce  que  cette  période  de  temps  sufflse  am- 
plement à  ce  remontage.  Il  faut  même  que  la  bascule 
puisse  être  remontée  au-dessus  de  la  hauteur  calculée  de  sa 
chute,  pour  que  Ton  soit  toujours  sûr  que  les  défauts  de 
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contact  n'empêcheront  pas  Téchappement  des  disques  de 
se  faire. 

Compteurs  électro-chroiiométriques  de  M.  Bain.  —  La 
seule  différence  quant  au  principe  mécanique,  entre  le 
compteur  de  M.  Bain  et  ceux  que  nous  avons  décrits  en 
commençant^  c'est  que  Tencliquetage  au  lieu  de  faire  avan- 
cer la  roue  à  rochet  du  compteur  quand  Tarmature  de 
rélectro-aimant  est  attirée^  n'agit  sur  elle  que  quand  eUe 
s'en  éloigne^  et  cela  sous  Finfluence  de  son  ressort  antago- 
niste^ encore  celui-ci  consiste-t-ii  simplement  dans  une 
lame  de  ressort  qui  tient  cette  armature  suspendue  comme 
un  pendule  à  portée  de  Télectro-aimant.  Une  vis  de 
pression^  bien  entendu^  est  placée  de  manière  à  régler 
récartement  de  ces  deux  pièces. 

L'avantage  que  présente  cette  disposition  est  d'éviter, 
quand  on  n'emploie  pas  de  répartiteur^  Timpulsion  crois- 
sante communiquée  aux  aiguilles  au  moment  où  elles 
doivent  s'arrêter.  £n  effet,  contrairement  à  Taction  élec- 
tro-magnétique, le  ressort  antagoniste  agit  au  maximum 
de  sa  force  dès  le  commencement  du  mouvement  de  ces 
aiguilles  et  l'impulsion  qui  leur  est  communiquée  va  sans 
cesse  en  diminuant. 

L'interrupteur  consiste  tout  simplement  dans  un  ressort 
•  métallique  très-flexible  fixé  sur  la  tige  du  pendule  et  dans 
un  appendice  métallique  en  rapport  avec  une;des  branches 
du  courant.  L'autre  branche  correspondant  à  la  lige  eUe- 
même  du  pendule,  par  son  point  de  suspension,  il  arrive 
qu'à  chaque  oscillation  de  celui-ci,  c'est-à-dire  toutes  les 
secondes,  le  courant  se  trouve  fermé  et  réagit  sur  le  comp- 
teur. 

M.  Bain  a  encore  employé  un  autre  système  de  comp- 
teurs fondé  sur  les  réactions  magnétiques  des  courants  à 
l'égard  des  aimants.  Dans  ce  système  l'électro- aimant  est 
remplacé  par  un  cadre  galvanométrique  enveloppant  un  fort 
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aimant  permanent;  ce  cadre  peut  pivoter  sur  deux  pointes 
qui  le  tiennent  à  Taimanl  et  suivant  le  sens  du  courant  il 
incline  dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  L*encliquetage  est  alors 
monté  sur  l'un  des  bras  oscillants  de  ce  cadre. 

Pour  faire  marcher  à  la  fois  un  grand  nombre  de  comp- 
teurs sans  augmenter  la  force  de  la  pile  et  la  grosseur  des 
fils  conducteurs,  M.  Bain  a  cherché  à  faire  agir  alternative- 
ment et  isolément  le  courant  sur  chacun  des  cadrans,  et 
pour  cela  il  a  fait  en  sorte  que  ces  différentes  réactions 
s'effectuassent  dans  Tintervalle  séparant  chaque  mouve- 
ment opéré  dans  le  compteur.  Pour  cela  il  a  adapté  à  son 
horloge-type  un  petit  cadran  à  secondes ,  sur  lequel  était 
appliquée  une  circonférence  d'ivoire  incrustée  d'autant  de 
plaques  métalliques  qu'il  y  avait  d'horloges  à  faire  mouvoir. 
Ces  plaques  étaient  chacune  en  rapport  avec  un  compteur 
^cial  et  un  pôle  de  la  pile.  L'autre  pôle  aboutissait  à 
l'aiguille  des  secondes  elle-même.  Cette  aiguille ,  passant 
toutes  les  minutes  au-dessus  de  toutes  ces  plaques^  pouvait 
donc^  par  Tintermédiaire  d'un  ressort  frotteur,  renvoyer 
succes9ivement  le  courant  dans  les  différents  compteurs  et 
leur  donner  l'heure  toutes  les  minutes. 

Interrupteur  ékclro-chronowéirique  de  M.  Foucault,  — 
Noos  avons  déjà  vu^  précédemment ,  que  les  inconvénients 
immenses  qui  s'attachent  au  mode  de  transmission  des  cou- 
rants par  la  tige  du  pendule  et  même  par  la  roue  d'échappe- 
ment,avaient  conduit  M.  PauiGarnier  à  placer  l'interrupteur 
de  ses  borloge»-types  sur  le  mouvement  de  leur  sonnerie^ 
et  M.Froment  à  créer  un  engrenage  spécial  marchant  syn* 
chroniquement  avec  la  roue  d'échappement.  Ces  inconvé- 
nientSy  conmie  nous  l'avons  également  vu^  n'ont  pas  effrayé 
{dusieurs  mécaniciens,  puisqu'ils  n'en  ont  pas  tenu  compte 
4ans  les  transmetteurs  de  leur  compteurs.  Pourtant  ces  in- 
convénients sont  réels,  et  pour  les  faire  disparaître  avec  le 
genre  de  transmission  adopté  par  ces  derniers  mécaniciens, 
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M.  Foucault  a  proposé  un  système  dlnterrupteur  beaucoup 
plus  parfait^  qu*il  décrit  en  ces  termes^  dans  le  journal  la 
Science,  du  27  août  1855  : 

«  On  a  souvent  à  distribuer^  au  moyen  d'une  horloge  à 
rouages,  un  courant  intermittent  dans  un  circuit,  pour  trans- 
mettre à  distance  un  mouvement  en  concordance  avec  celui 
du  pendule  lui -môme.  C'est  ainsi  qu'au  moyen  d'une  hor- 
loge centrale  on  arrive  à  donner  Theure  sur  des  cadrans 
placés  à  distance  et  disséminés  dans  toutes  les  directions. 

(f  Pour  les  usages  de  la  vie  civile,  ce  genre  de  télégraphe 
électrique  n'a  pas  présenté  de  grandes  difficultés  parce 
que  les  horloges  publiques  ne  sont  pas  tenues  de  marcher 
avec  la  dernière  précision  ;  mais  lorsqu'on  veut  appliquer 
au  même  usage  les  instruments  plus  précis  connus  en  hor- 
logerie sous  le  nom  de  régulateurs ,  on  reconnaît  que  la 
distribution  électrique  est  une  fonction  délicate  à  réaliser, 
et  qui  presque  toujours  altère  la  marche  des  appareils  chro- 
nométriques.  J'ai  cependant  réussi  à  faire  battre  la  seconde 
à  un  appareil  électro- magnétique  puissant,  au  moyen  d'un 
nouveau  distributeur,  qui  n'a  pas  réagi  d'une  manière  fâ- 
cheuse sur  Fhorloge  de  précision  employée  à  le  faire 
mouvoir. 

c(  Ce  mécanisme  consiste  essentiellement  en  deux  pièces 
AB,  BC,  fig.  14,  pi.  V,  articulées  ensemble  et  figurant  une 
ligne  brisée  ABC.  Des  deux  extrémités  du  système,  la  supé- 
rieure s'appuie  sur  un  point  fixe  et  s'y  rattache  par  une 
partie  amincie;  l'inférieure,  terminée  en  pointe,  repose  au 
fond  d'une  agate  D,  creusée  d'une  cavité  conique  et  portée 
sur  un  ressort  très-faible  D  E  qui  tend  à  la  soulever.  Quant 
à  la  brisure  articulée,  elle  est  reliée  au  pendule  lui-même, 
et  participe  à  son  mouvement  oscillatoire  au  moyen  d'une 
mince  barrette  horizontale  B  G.  Ce  mouvement  communiqué 
fait  saillir  alternativement  la  brisure  d'un  côté  et  de  l'autre 
en  infléchissant  dans  l'intervalle  le  système ,  au  moment 
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précis  OÙ  le  pendule  passe  par  la  verticale;  il  en  résulte 
que  Tagate^  toujours  pressée  contre  la  pointe  qui  s'y 
trouve  engagée ,  s'élève  et  s'abaisse  une  fois  par  chaque 
oscillation.  Dans  ce  mouvement  elle  rencontre  une  pointe 
de  platine  H ,  et  comme  elle  est  aussi  doublée  du  même 
métal  y  ce  contact  ferme  le  circuit  dans  lequel  on  veut  dis- 
tribuer le  courant. 

«  Il  importe  bien  de  remarquer  que  la  pression  qui  as- 
sure ce  contact  est  à  son  maiimum  au  moment  où  le  pen- 
dule passe  par  la  verticale,  c'est-à-dire  à  l'instant  précis  où 
U  échappe  aux  actions  perturbatrices.  Le  pendule ,  à  toute 
autre  phase  de  son  oscillation,  est  troublé  dans  son  isochro- 
nisme  par  le  plus  léger  contact ,  et  ce  contact  est  d'autant 
plus  nuisible  qu'il  a  lieu  à  une  époque  plus  rapprochée  de 
celle  où  le  mobile  arrive  à  la  limite  de  son  excursion.  Or, 
puisqu'il  n'y  a  pas  de  distributeur  électrique  sans  contact, 
il  m'a  semblé  que  pour  l'établir  il  fallait  profiter  du  seul 
instant  où  le  raisonnement  lui  assigne  une  moindre  in- 
fluence. C'est  là  en  effet  ce  qui  caractérise  le  nouveau  dis- 
tributeur. D 

Système    de    transmission    électro-chronométrique    de 
M.  Glaesener.  —  Toutes  les  horloges  dont  nous  avons  jus- 
qu'à présent  parlé,  agissent  d'après  l'influence  d'un  courant 
de  pile  dont  la  dépense,  quelque  minime  d'ailleurs  qu'elle 
puisse  être,  ne  laisse  pas,  au  bout  d'un  certain  nombre 
d'années,  de  faire  un  total  assez  considérable.  M.  Bain, 
comme  nous  l'avons  vu,  avait  essayé  de  remédier  à  cet 
ÎDConvénient  en  employant  le  courant  tellurique  ou  ter- 
restre, mais  cette  action  est  si  faible  que  c'est  tout  au  plus 
si  la  marche  d'un  pendule  peut  être  entretenue.  Il  en  est 
de  même  de  l'horloge  de  M.  Weare  à  courants  issus  de 
{nies  sèches.  M.  Glaesener  est  entré  dans  une  autre  voie 
et  a  cherché,  pour  rendre  l'horlogerie  électrique  plus  éco- 
nomique, de  tirer  parti  des  courants  d'hiduction  fournis 
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par  les  aimants  (persistants.  Après  avoir  longtemps  eipéri* 
mente,  voici  comment  il  a  résolu  le  problème  : 

Il  a  disposé  à  portée  d'une  forte  horloge-type,  ou  régula- 
trice^ un  aimant  en  fer  à  cheval,  muni  sur  ses  deux  branchei 
de  bobines  d'induction.  Cet  aimant,  fixé  verticalement,  lei 
branches  en  haut,  portait  articulée  sur  Tun  de  ses  pôlesnne 
armature  basculante  dont  le  bras,  en  dehors  de  Taimant, 
était  très-long.  Un  marteau,  fixé  à  Textrémité  d'une  autre 
bascule,  pouvait,  en  retombant  sur  ce  bras^  détacher  Fsu^ 
mature,  et  par  conséquent  donner  lieu  à  un  courant  dlft- 
duction.  Pour  obtenir  ce  choc,  la  bascule  portant  le  marteas 
a  été  placée  devant  celui  des  rouages  de  Thorioge  qui  était 
convenable,  de  telle  manière  que  son  bras  libre  pût  être 
rencontré  par  des  chevilles  portées  par  ce  rouage.  Chaque 
cheville  en  passant  soulevait  donc  le  marteau,  et  chaque  coup 
de  marteau  avait  pour  effet  la  naissance  d*un  double  cou- 
rant dinduction  qui  réagissait  sur  les  électro-aimants  des 
compteurs.  Ainsi,  ce  mécanisme  servait  à  la  fois  d'inte^ 
rupteur  et  de  producteur  du  courant. 

M,  Glaesener  assure  qu'une  fois  Thorloge-type  et  te 
compteurs  réglés,  les  appareils  peuvent  fonctionner  des 
années  entières,  sans  qu'on  ait  à  y  apporter  le  moindre 
changement. 

On  peut  comprendre  l'importance  de  ce  système  si  l'on 
examine  qu'il  peut  être  employé  dans  la  télégraphie  élec- 
tri(|ue,  et  qu'il  ne  nécessite  pas,  comme  quand  on  fait  usage 
des  machines  de  Clarke ,  la  présence  d'un  homme  unique- 
ment employé  à  fournir  le  courant. 

RÉGULATEURS  ÉLECTRIQUES  DES  HORLOGES. 

Héf/ulafcur  de  M.  Bain,  —  Le  plus  souvent  les  variations 
considérables  qui  surviennent  dans  la  marche  des  horloges, 
ne  proviennent  que  de  l'accumulation  de  petits  retards  ou 
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de  petites  avances.  Une  correction  qui  serait  faite  à  toutes 
les  heures  du  jour  ou  même  tous  les  jours  à  une  heure 
déterminée,  empêcherait  donc  cette  accumulation  d'irré- 
gularités, et  rendrait  une  horloge  sinon  parfaitement  pré- 
cise, du  moins  assez  régulière  pour  les  services  ordinaires. 
Pour  obtenir  cette  correction,  M.  Bain  imagina,  il  y  a  déjà 
quelques  années,  un  régulateur  électrique  au  moyen  du- 
quel l'aiguille  des  minutes  d'une  ou  plusieurs  horloges  se 
trouvait  ramenée  à  douze  heures  par  Tact  ion  d'un  électro- 
aimant. Le  mécanisme  de  ce  régulateur  consistait  dans  un 
électiro-aimant  M,  fig.  17,  pi.  V,  placé  verticalement  les 
pôles  en  bas,  et  dont  Tarmature  AB  portait  une  fourchette 
;    îerticale  CDE.  L'axe  de  Taiguille  des  minutes  portait  parallè- 
■    lemeot  à  elle  un  petit  levier  métallique  terminé  par  une  tête 
i    conique,  et  cette  tête  conique  était  disposée  au-dessus  de  la 
fourchette  de  l'électro-aimant.  Tant  que  cet  électro-aimant 
tfétaît  pas  actif,  le  levier  et  Taiguille  correspondante  pou- 
vaient passer  sans   obstacle,  puisque  les  branches  de  la 
fourchette  se  trouvaient  alors  au-dessous  de  la  tête  conique 
du  levier.  Mais  aussitôt  que  le  courant  passait  à  travers 
.  l'électro-aimant,  la  fourchette  rencontrait  cette  tête  co- 
niqae  et  forçait  le  système  à  se  placer  dans  son  plan,  ce 
qui  ramenait  Taiguille  des  minutes  à  Theure.  Comme  le 
courant  n'était  établi  dans  cet  électro-aimant  qu'à  la  der- 
nière seconde  de  l'heure  de  l'horloge  régulatrice,  on  con- 
çoit que  par  ce  moyen  tout  retard  ou  toute  avance  dans 
l'heure  marquée  se  trouvait  sans  cesse  corrigée  et  cela 
sans  dépense  appréciable  d'électricité. 

Kégulateur  électro-solaire  de  M.  Th.  Du  Monceh  —  Dans 
'e  système  précédent ,  les  corrections  dans  la  marche  des 
horloges  dépendent  d'un  régulateur-type  dont  la  marche 
^  regardée  comme  irréprochable.  Or,  un  pareil  régula- 
teur est  toujours  d'un  prix  élevé.  Cette  considération,  jointe 
^  la  difficulté  de  régler  les  horloges  dans  les  lieux  où  ces 
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régulateurs  manquent,  m'ont  fait  rechercher  le  moyen 
d'obtenir  de  la  part  d'une  horloge  ordinaire  une  régulari- 
sation basée  sur  la  marche  du  soleil.  En  un  mot,  j'ai  che^ 
ché  à  combiner  les  indications  du  cadran  solaire  avec  celles 
d'une  horloge  ordinaire. 

Pour  résoudre  ce  problème ,  plusieurs  conditions  étaient 
indispensables  à  réaliser.  Il  fallait  :  l""  que  l'action  solaire  à 
un  moment  donné  pût  exercer  un  eflFet  électrique  assez 
énergique  pour  réagir  sur  un  mécanisme  d'horlogerie; 
2»  que  le  système  employé  pour  traduire  électriquement 
l'influence  solaire  pût  être  dans  les  mêmes  conditions  par 
tous  les  temps;  3°  que  le  système  électrique  pût  réagir 
instantanément  sur  les  aiguilles  de  l'horloge  sans  troubler 
la  marche  du  mécanisme  ;  4°  que  l'appareil  fût  d'une  con- 
struction assez  simple  pour  être  économique  et  facilement 
applicable.  Voici  comment  j*ai  résolu  le  problème  : 

J'ai  placé  Tun  à  côté  de  l'autre  sur  une  même  planche 
ABCD,  fig,  1,  pi.  VII,  deux  thermomètres  à  tube  ou- 
vert EFG,  HIJ, réglés  le  plus  exactement  possible  l'un  par 
rapport  à  l'autre.  De  pareils  thermomètres  s'obtiennent  en 
les  faisant  moitié  à  l'alcool,  moitié  au  mercure.  Comme 
l'alcool  se  dilate  plus  que  le  mercure,  il  devient  facile  de 
corriger  les  différences  qui  pourraient  exister  dans  leur 
marche,  en  introduisant  dans  la  boule  de  celui  qui  se 
dilate  le  moins  assez  d'alcool  pour  atténuer  la  diflFérence. 
D'un  autre  côté,  les  thermomètres  ainsi  construits  pré- 
sentent l'avantage  de  fournir  des  degrés  de  dilatation  assez 
grands  pour  qu'on  puisse  faire  leur  tube  d'une  certaine 
grosseur.  Dans  ceux  de  l'appareil  en  question,  le  mercure 
occupe  toute  la  partie  inférieure  des  tubes  jusqu'aux 
lignes  ab-cd  qui  correspondent  à  une  température  de  10  de- 
grés. L'alcool  remplit  les  boules  Ea,  Rd.  Ces  thermO' 
mètres  ont  été  recourbés  pour  qu'ils  ne  donnent  pas  i 
l'appareil  des  dimensions  trop  considérables. 
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L'un  des  deux  thermomètres  EFG,  porte  un  flotteur  de 
platine  b  soudé  à  un  fil  du  même  métal  assez  gros  pour 
être  parfaitement  rigide.  Ce  fil  après  s'être  recourbé  deux 
fois  à  angle  droit,  présente  son  extrémité  libre  e  au  même 
niveau  que  le  flotteur  b  ;  toutefois  il  est  soutenu  par  un 
contre-poids  P  attaché  à  Textrémité  d'un  fil  de  soie  enroulé 
sur  deux  poulies  très-mobiles  et  de  grand  diamètre  X  et  Y. 
Le  second  thermomètre  HIJ  est  placé  de  manière- que  Tex- 
trémité  du  fil  de  platine  dont  nous  venons  de  parler  puisse 
s'enfoncer  dans  son  tube  et  se  trouver  à  un  millimètre 
environ  de  la  surface  du  mercure  dans  ce  tube.  Enfin  un 
fil  de  platine  soudé  dans  les  boules  de  ces  thermomètres^ 
permet  d'établir  une  liaison  avec  le  mercure  qu'elles  con- 
tiennent. 

En  face  de  la  boule  oblongue  du  thermomètre  HIJ  que 
nous  appellerons  transmetteur^  se  trouve  fixée  ^  sous  un 
angle  convenable,  une  lentille  cylindrique  à  court  foyer,  et 
Tappareil  entier,  placé  sur  un  petit  pupitre  à  crémaillère, 
est  exposé  au  midi,  de  manière  que  le  plan,  conduit  par  la 
ligne  focale  de  la  lentille  et  Taxe  du  thermomètre  corres- 
pondant, soit  placé  exactement  dans  le  plan  du  méridien. 
Tel  est,  sauf  quelques  dispositions  particulières  dont  nous 
allons  démontrer  Timportance ,  l'appareil  destiné  à  réagir 
sur  Torgane  électrique  de  l'horloge. 

Pour  en  comprendre  le  jeu,  il  suffit  d'observer  que, 

quelle  que  soit  la  température  de  l'air  ambiant,  une  distance 

de  1  millimètre  existe  toujours  entre  la  pointe  e  du  fil  de 

platine  et  le  mercure  du  thermomètre  HIJ  ;  car  à  mesure 

que  la  colonne  de  mercure  s'élève  ou  s'abaisse,  la  pointe 

de  platine  recule  ou  avance,  conduite  qu'elle  est  par  le 

Mrcure  du  deuxième  thermomètre.  11  en  résulte  que 

quand,  chaque  jour. à  midi,  les  rayons  solaires  se  trouvent 

concentrés  sur  la  boule  du  thermomètre  transmetteur  par 

b  lentille,  la  marche  synchronique  des  deux  thermomètres 

H.  47 
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e$t  rompoe  et  le  mercare  da  thermomètre  HTJ  reocoiitre 
la  pointe  de  platine.  Un  coorant  électrique  se  troave  alors 
fermée  et  ce  coorant  peut  réagir  sar  un  régulateur  élec- 
trique dliorioge,  dont  nous  indiquerons  à  llnstant  la  dis- 
position.  Maintenant  on  comprend  facilement  que  la  ligne 
de  lumière  projetée  par  la  lentille^  bien  que  n'étant  à  son 
maximum  d'intensité  calorifique  que  quand  le  soleil  passe 
au  méridien,  pourrait  cependant  réagir  sur  le  thermomètre 
transmetteur  et  fournir  une  fermeture  de  courant  anw- 
male^  si  on  ne  prenait  pas  de  précautions  particulières. 
Ces  précautions  consistent  simplement  à  recouvrir  les  deux 
thermomètres  d*une  planche  peinte  en  blanc  ou  d'un  mor- 
ceau de  porcelaine  assez  épais  dans  lequel  on  a  ménagé 
au-dessus  de  la  boule  de  chaque  thermomètre  une  fente 
'  d'environ  3  millimètres -de  largeur  et  de  la  longueur  de  ces 
boules.  Comme  cette  fente  pour  le  thermomètre  transmet- 
teur correspond  à  la  ligne  focale  de  la  lentille ,  le  pinceau  de 
lumière  projeté  ne  peut  panenîr  à  la  boule  de  ce  llle^ 
momèlre  qu'au  moment  précis  où  le  soleil  passe  au  méri- 
dien. D'un  autre  côté,  afin  que  la  concentration  des  rayons 
lumineux  exerce  un  effet  plus  intense,  la  boule  des  deux 
thermomètres  doit  être  peinte  en  noir.  Enfin,  si  la  distance 
de  1  millimètre  entre  le  fil  de  platine  et  le  mercure  du 
thermomèti'e  transmetteur  ne  suffisait  pas  pour  échapper 
aux  petites  variations  qui  peuvent  exister  dans  la  marche 
des  deux  thermomètres,  il  faudrait  raccourcir  le  fil  de 
platine  jusqu'à  ce  que  Ton  soit  assuré  de  leur  bon  fonc- 
tionnement. Toutefois  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  ce 
raccourcissement  ne  se  fait  qu'au  préjudice  de  la  sensi- 
bilité (le  l'appareil.  Avec   des  appareils   convenablement 
réglés,  raction  électrique  a  lieu  de  25  à  40  secondes  (sui- 
vant rinlcnsité  des  rayons  solaires)  après  le  passage  du 
sol(*il  au  méridien. 
La  ligure  2,  pi.  A^ II,  représente  la  planche  écran  avec  ses 
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rainures  et  la  lentille.  Quant  au  pupitre  sur  lequel  Tappareil 
est  disposé^  il  doit  porter  une  poulie  Y  disposée  de  manière 
à  être  toujours  verticale,  quelle  que  soit  son  inclinaison.  Ce 
pupitre  est  nécessaire  pour  mettre  Tappareil  sous  une 
inclinaison  convenable,  suivant  les  saisons,  et  sa  position 
peut  être  réglée  par  rapport  au  méridien  au  moyen  du 
gnomon. 

Le  régulateur  de  Thorloge,  bien  que  n'ayant  qu'une 
simple  fonction  à  remplir,  nécessite  pourtant  la  présence 
d'un   mécanisme  rhéotomique  assez  compliqué   dans  sa 
combinaison,  mais  qui,  par  le  fait,  est  très-simple  dans  son 
exécution.  Pour  comprendre  la  nécessité  de  ce  mécanisme, 
il  suffit  d'observer  que  la  fermeture  du  courant  produite 
par  l'appareil  précédent  se  trouve  prolongée  pendant  un 
certain  temps  qui  peut  varier  d'un  quart  d'heure  à  une 
demi-heure.  Or,  si  ce  courant,  qui  réagit  en  ramenant  les 
aiguilles  de  l'horloge  à  midi,  n'était  pas  coupé,  une  fois  ce 
résultat  obtenu,  l'heure  ne  serait  plus  indiquée  qu'au  bout 
d'un  quart  d'heure  ou  d'une  demi-heure  ;  dès  lors  le  ré- 
gulateur ne  serait  plus  un  régulateur,  mais  au  contraire 
un  dérégleur.  Il  faut  donc  un  mécanisme  qui  fasse  en 
sorte  : 

1**  Que  le  courant  soit  coilpé  après  la  réaction  électro- 
magnétique ; 

2°  Que  la  durée  de  la  fermeture  de  ce  courant  soit  ce- 
pendant suffisante  pour  que  l'action  mécanique  exercée 
sur  les  aiguilles  ait  le  temps  de  se  faire  avec  sûreté; 

3**  Que  le  circuit  après  avoir  été  coupé  se  trouve  recon- 
stitué deux  ou  trois  heures  après,  pour  remettre  l'appareil 
en  état  de  subir  une  nouvelle  réaction  de  la  pai*t  de  l'ap- 
pareil transmetteur. 

D'abord,  pour  ramener  les  aiguilles  suivant  la  verticale, 
j'emploie  un  nîoyen  analogue  à  celui  de  M.  Bain;  seule- 
ment au  lieu  de  faire  réagir   directement  un  électro- 
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aimant  sur  les  aiguilles^  ce  qui  demanderait  une  certaine 
force,  j'emploie  à  cet  usage  le  mouvement  de  la  sonnerie 
de  la  pendule  ou  de  Thorloge.  L'électro-aimant  qui  com- 
mande cette  action  peut  être  placé  sur  telle  ou  telle  partie 
de  la  pendule  qu'il  convient.  Dans  la  fig.  3  il  est  fixé  sur 
le  haut  de  la  pendule,  et  son  armature  A  réagit,  par  l'inter- 
médiaire d'un  crochet  AB,  sur  un  levier  coudé  CDE  à  l'un 
des  bras  duquel  E  est  articulée  une  tige  qui  est  accrochée 
sur  la  détente  R,  fig.  ft',  de  la  roue  de  compte  de  la  sonne- 
rie. Cette  roue  de  compte  au  lieu  d'être  inégalement  divi- 
sée comme  dans  les  pendules  ordinaires,  porte  trente  dents 
taillées  comme  si  deux  coups  devaient  être  sonnés  à  chaque 
heure.  Sur  les  dents  de  cette  roue  appuie  un  ressort  FG 
isolé  de  la  platine  de  la  pendule  et  en  rapport  métallique 
avec  rélectro-aimant.  Également  à  portée  de  ces  dents  se 
trouve  un  petit  crochet  H  soudé  sur  le  noyau  du  martean, 
de  la  sonnerie  qui  a  été  enlevé  et  qui  a  été  remplacé  par 
une  tige  IJK,  sur  laquelle  appuie  un  levier  LN  dont  nous 
allons  voir  à  l'instant  Tusage. 

La  figure  5  représente  le  devant  de  la  pendule.  LO  est 
un  axe  horizontal  qui  porte  une  longue  dent  recourbée  S, 
et  sur  lequel  est  Vwé  le  levier  LN  dont  nous  venons  de 
parler.  Cet  axe  est  mobile  sur  deux  coussinets  0,  0',  de 
telle  manière  que  le  levier  LN  étant  soulevé,  la  dent  S 
appuie  sur  une  oreille  QR  placée  à  l'extrémité  d'un  res- 
sort PQ.  Cette  oreille,  découpée  comme  Tindique  la  figure^ 
est  légèrement  repoussée  en  dehors  à  l'état  normal  et 
peut  être  mobile  de  bas  en  haut  par  l'effet  de  l'articula- 
tion du  ressort  PQ  en  P.  Elle  porte  en  Q  une  goupille 
assez  courte  pour  ne  pas  rencontrer  à  l'état  normal  la 
branche  UV  du  détentillon  UVX,  et  le  nez  I  qui  la  termine 
peut,  dans  certains  cas,  quand  par  exemple  elle  est  inflé- 
chie en  dedans  de  la  pendule,  être  rencontré  par  une  gou- 
pille J  fixée  sur  la  roue  des  heures  de  la  minuterie.  Au- 
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dessous  de  cette  oreille  se  trouve  un  petit  crochet  T  adapté 
à  rextrémité  d'un  ressort  KT,  qui  est  destiné  à  maintenir 
infléchie  Toreille  QR  une  fois  que  celle-ci  a  éXé,  par  une 
cause  quelconque,  repoussée  vers  la  platine  de  la  pendule. 
Tel  est  le  mécanisme  rhéotomique  dont  nous  allons  main- 
tenant étudier  les  fonctions. 

Au  moment  où  le  courant  est  fermé  par  le  thermomètre 
transmetteur^  la  détente  R,  fig.  k  du  mouvement  de  la 
sonnerie,  est  soulevé  par  le  levier  coudé  CDE,  flg.  3,  auquel 
elle  est  reliée  et  sur  lequel  Télectro-aimant  réagit  par  Tin- 
ternoiédiaire  du  crochet  AB.'Par  TefiFet  de  ce  soulèvement, 
la  roue  de  compte  entre  en  mouvement,  le  ressort  FG, 
fig.  k,  frotte  sur  le  dessus  de  la  dent  de  cette  roue  de 
compte,  contre  laquelle  il  était  appuyé  primitivement  et  le 
courant  reste  ainsi  fermé  jusqu'à  ce  que  le  ressort  ait 
échappé  cette  dent.  Comme  la  durée  de  cet  échappement 
est  d'environ  six  secondes,  l'effet  mécanique  du  régula- 
teur a  tout  le  temps  de  se  produire.  Les  deux  premières 
conditions  du  mécanisme  rhéotomique   sont   donc    ainsi 
l'emplies.  Quant  à  la  troisième,  elle  était  beaucoup  plus 
délicate  à  réaliser,  car  il  fallait  que  le  mécanisme  appelé  à 
la  produire  ne  fût  influencé  qu'après  une  action  effectuée 
du  régulateur,  sans  quoi  il  aurait  pu  arriver  que  dans  les 
temps  couverts  où  Tappareil  régulateur  n'aurait  pas  fonc- 
tionné, le  rhéotome  eût  été  mis  en  action,  et  au  lieu  de  pré- 
parer le  circuit  pour  la  prochaine  action  du  régulateur, 
U  Teût  coupé  mal  à  propos. 

C'est  à  cet  efi*et  qu'a  dû  être  adapté  le  mécanisme  placé 
à  portée  de  la  minuterie  que  nous  avons  décrit  précédem- 
ment. Pour  en  comprendre  le  jeu  il  suffit  d'observer  que 
toutes  les  fois  que  la  détente  R,  Gg.  ^,  est  soulevée,  le 
crochet  H  se  trouve  rencontré  par  Tune  des  dents  de  la 
roue  de  compte.  Ce  crochet  fait  incliner  la  bascule  IJ K 
dans  le  sens  de  la  flèche,  et  le  levier  LN  s'incline  de  bas 
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en  haut.  Cette  inclinaison  a  pour  résultat  de  faire  ap- 
puyer la  dent  S,  Gg.  5  (de  Taxe  00'),  sur  roreille  QR, 
et  celle-ci  se  trouve  alors  accrochée  par  le  crochet  T.  Par 
suite ^  la  cheville  Q  a  été  poussée  au-dessous  du  bras  VU 
du   détentillon.  Après  que  Faction  du  régulateur  s*est 
accomplie,  le  mécanisme  rhéotomique  reste  dans  cette 
position  sous  l'influence  du  crochet  T  qui  maintient  Taction 
produite.  Mais  lorsqu'au  bout  dune  heure  ou  deux  (on 
peut  disposer  l'appareil  comme  on  le  veut  à  cet  égard)  la 
cheville  J  de  la  roue  des  heures  vient  rencontrer  le  nez  I 
de  roreille  Q  R,  celle-ci  est  soulevée  successivement  de 
bas  en  haut^  et  au  bout  de  quelques  minutes  la  dent  da 
crochet  T  tombe  dans  une  coche  a  by  et  dégage  Toreille  qui 
se  trouve  alors  repoussée  en  dehors.  Mais  dans  ce  mouve- 
ment de  soulèvement  de  Toreille  Q  R,  la  cheville  Q  a  éga- 
lement soulevé  le  bras  U  V  du  détentillon,  et  celui-ci  a 
dégagé  de  nouveau  le  mouvement  de  la  sonnerie,  de  telle* 
sorte  que  le  ressort  F  G,  fig.  4^  qui  n'était  plus  en  contact 
avec  la  roue  de  compte,  est  replacé  contre  une  nou- 
velle dent  de  cette  roue,  et  dès  lors  le  circuit  se  trouve 
complété  pour  la  prochaine  action  du  transmetteur.  L'o- 
reille Q  R,  fig.  5,  ayant  été  ainsi  dégagée,  la  cheville  Q  ne 
touche  plus  le  détentillon,  en  sorte  que  si  le  régulateur  ne 
fait  pas  son  effet  par  suite  d*un  temps  couvert,  la  goupille  J, 
au  moment  de  son  passage  devant  le  nez  I  ne  réagit  plus   , 
sur  le  détentillon.  Conséquemment ,  le  circuit  se  trouve 
toujours  complété  jusqu'à  ce  que  le  rhéotome  ait  été  mis  de 
nouveau  en  fonction  par  Télectro-aimant.  Voici  maintenant 
en  quoi  consiste  le  régulateur  de  l'horloge  : 

Sur  Taxe  de  la  roue  des  heures  de  la  minuterie  est  adap- 
tée à  frottement  libre ,  et  contre  une  portée ,  une  roue  8, 
fig.  5  bis,  montée  sur  un  axe  creux  et  portant,  en  un  point  de 
sa  circonférence,  une  longue  tige  d'acier  qui  peut  atteindre 
jusqu'à  l'aiguille  des  heures  par  une  ouverture  circulaire 
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ménagée  siir  le  oadran,  Cette  roue  est  en  temps  ordinaire 
maintenae^  contre  la  partie  q\\\  la  soutient,  par  une  four- 
chette k  bascule  ABC  sous  le  bras  4-  P  de  laquelle  se  trouve 
adaptée  uqa  lame  de  ressort  ;  ipais  elle  peut  être  poussée 
en  avQpt  par  cettQ  même  fourchette  quand  une  cheville  E, 
portée  par  l'axe  l^  Q  du  rhéotome  dont  nous  avons  déjà 
parlé,  vient  appuyer  en  A.  Comme  cette  roue  R  engrène 
avec  une  autre  R^  qui  est  sollicitée  à  tourner  par  un  petit 
barillet  ou  un  contre-poids  P,  il  importe,  pour  que  cet  en^ 
grènement  subsiste  pendant  les  mouvements  d'avance  et 
de  recul  de  la  roue  R,  que  celle-ci  ait  une  denture  qsseï; 
épaisse.  En  temps  ordinaire^  une  cheville  a,  fixée  sqr  Iq 
face  postérieure  de  la  roue  R,  vient  buter  contre  la  branche 
D  C  de  la  fourchette  et  arrête  le  mécanisme  ;  mais  quand 
cette  branche  se  trouve  soulevée  à  Theure  de  midi ,  par 
suite  du  jeu  du  rhéotome  qui  fait  alors  appuyer  la  che- 
ville E  sur  le  bras  AD,  la  roue  R  devient  libre  et  tourne 
sous  rinfluence  de  la  roue  R^^  jusqu'à  ce  qu'une  deuxième 
cheville  b  fixée  sur  la  face  antérieure  ait  rencontré  le  bu- 
^x>ir  G.  Dans  ce  mouvement  ^  la  longue  cheville  H  y  portée 
X)ar  cette  même  roue  R,  a  rencontré  les  deux  aiguilles  de 
la  pendule  qui  sont  montées  à  frottement  doux  sur  leur 
^xe  respectif,  et  les  a  rarnenés  très-près  de  Theure  de  midi, 
;point  auquel  elles  sont  ramenées  définitivement  quand  la 
cheville  6  échappe  le  butoir  G.  Cet  échappement  a  lieu 
«inand  le  jeu  du  rhéotome  est  terminé,  car  alors  la  roue  R, 
^ui  avait  été  poussée  en  avant  par  la  fouchette  ARC,  se 
■trouve  retirée  en  arrière  par  cette  même  fourchette ,  mais 
cette  fois  sous  rinfluence  du  ressort  agissant  sur  le  bras 
4D.  Ce  mécanisme  n'est,  comme  on  le  voit,  qu'un  échappe- 
iqent  à  cheville  renversé.  Pour  assurer  la  position  des  ai- 
guilles devant  Theure  de  midi ,  une  deuxième  bascule  L  J, 
i^Hipe  d'une  cheville  J  et  basculant  en  K ,  se  trouve  inflé- 
chie par  un  levier  coudé  LNM  adapté  à  Tarmaturo  de 
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réiectro-aimant  de  la  pendule ,  et  fait  avancer  la  cheville  J 
devant  les  aiguilles  au  moment  où  cette  armature  est  attirée. 

Autre  système  de  régulateur  solaire.  —  L'appareil  trans- 
metteur du  régulateur  précédent  quoique  très-simple  théo- 
riquement, est  d*une  telle  difficulté  d'exécution  et  exige  une 
si  grande  précision ,  qu'il  est  impossible  de  le  considérer 
comme  un  appareil  pratique.  Après  y  avoir  longtemps  ré- 
fléchi^ j'ai  pensé  qu*il  valait  mieux  recourir  à  des  combinai- 
sons plus  compliquées  pourvu  qu'elles  fussent  plus  sûres  et 
qu'elles  attribuassent  à  Fappareil  des  fonctions  moins  déli- 
cates à  remplir.  £n  conséquence ,  j'ai  combiné  mon  instru- 
ment de  la  manière  suivante. 

Dans  ce  nouveau  système^  au  lieu  de  deux  thermomètres 
marchant  synchroniquement^  ce  qui  est  bien  difficile  à  ob- 
tenir, je  n*en  emploie  plus  qu'un ,  encore  ce  thermomètre 
est-il  d'une  très-petite  capacité  de  réservoir,  pour  qu'il  soit 
plus  sensible.  Au-dessous  de  ce  thermomètre,  et  plongeant 
dans  son  tube,  sont  adaptés,  à  l'extrémité  d'une  crémail- 
lère verticale ,  deux  fils  de  cuivre  recouverts  de  soie  et 
tressés  ensemble  de  manière  à  former  une  petite  tige  la 
plus  droite  possible.  Ces  deux  fils  fins  se  terminent  par  deux 
petits  bouts  isolés  de  fils  de  platine  dont  l'un  dépasse  l'au- 
tre d'environ  un  millimètre  et  demi.  La  crémaillère  A  B , 
fig.  6,  pi.  VII,  à  laquelle  sont  attachés  ces  fils,  est  mobile 
dans  deux  coulisseaux  et  peut  aisément  tomber  par  l'eflfet 
de  son  propre  poids  quand  une  roue  R ,  avec  laquelle  elle 
engrène ,  se  trouve ,  par  une  circonstance  particulière  que 
nous  analyserons,  éloignée  d'elle. 

L'axe  de  cette  roue  R  pivote  d'un  côté  dans  une  fontaine 

pi'atiquéc  sur  une  platine  métallique  incrustée  dans  le  bâti 

• 

(le  l'appareil,  de  l'autre  dans  un  trou  oblong  ab  sur  le  côté 
a  duquel  il  est  maintenu  à  l'état  normal  par  un  ressort  S. 
Sur  cet  axe  est  adapté  un  anneau  libre  fixé  à  l'extrémité 
d'une  tige  a  C  (lui  est  articulée  sur  l'armature  G  d'un  élec- 
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tro-aimant  D.  Cet  électro -aimant  est  en  rapport  avec  un 
interraptenr  adapté  devant  la  roue  des  heures  de  la  minu- 
terie de  l'horloge  régulatrice,  et  qui  est  destiné  à  le  faire 
réagir  une  demi-heure  avant  l'heure  de  midi. 

Le  barillet  £  d'un  mouvement  de  sonnerie  de  pendule 
ordinaire,  auquel  on  a  enlevé  la  roue  de  compte,  le  marteau 
et  le  détentillon,  engrène  avec  la  roue  R  et  se  trouve 
commandé  par  un  électro-aimant  E  dont  Tarmature  bute  à 
rétat  normal  contre  la  cheville  de  la  roue  des  délais  et  contre 
un  ressort  I  mis  en  rapport  avec  lé  circuit  de  Félectro-aimant 
D.  Cet  électro-aimant  E  est  mtérposé  dans  un  circuit  qui  est 
complété  par  le  mercure  du  theripomètre  et  le  plus  long 
des  deux  fils  de  la  crémaillère  A  B.  Enfin  au-dessus  dtf 
thermomètre  est  adaptée  une  planche  épaisse  percée  à 
la  hauteur  de  sa  boule  d'un  trou  allongé,  et  au-dessus  de 
ce  trou  est  fixée,  à  Textrémité  d'un  bras  articulé  OM,  une 
lentille  convexe  0  que  Ton  dispose  de  manière  à  faire  con- 
verger les  rayons  solaires  sur  la  boule  du  thermomètre  au 
moment  du  passage  de  cet  astre  au  méridien.  Bien  entendu 
la  boule  du  thermomètre  doit  être  peinte  en  noir,  et  la 
planche  qui  recouvre  le  thermomètre  doit  être  peinte  en 
blanc.  Voici  maintenant  comment  fonctionne  cet  appareil. 

Une  demi-heure  avant  midi ,  Félectro-aimant  D  reçoit  de 
l'horloge  régulatrice  un  courant  qui ,  en  le  rendant  actif, 
désengrène  la  crémaillère  A  B.  Celle-ci  aussitôt  s'abaisse,  et 
bientôt  le  plus  long  des  deux  fils  qui  la  terminent  rencontre 
le  mercure  du  thermomètre  ;  le  courant  se  trouve  donc 
alors  établi  à  travers  l'électro-aimantE  et  en  même  temps 
interrompue  travers  l'électro-aimant  D.  En  effet,  le  pre- 
mier électro-aimant  E,  en  attirant  son  armature,  opère  la 
disjonction  de  cette  armature  avec  le  ressort  I.  Or,  comme 
le  circuit  n'est  complet  à  travers  Vélectro-aimant  D  qu'à  la 
condition  de  ce  contact,  le  courant  est  par  le  fait  entiè- 
rement reporté  sur  Vélectro-aimant  E.  D'un  autre  côté, 
cette  attraction  de  l'électro-aimant  E  ayant  rendu  libre  le 
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lY^ouvement  d'horlogerie^  la  crémaillère  A  B  se  trouve  re- 
montée^ lentement^  il  est  vr^i^  jusqu'à  ce  que  le  fll  de  platine 
immergé  soit  sorti  du  mercure^  auquel  cas  le  courant  ne 
passant  plus  dans  l'électro-aimant  £  ^  le  mouvement  ait 
arrêté,  Bien  qu'alors  le  circuit  de  Télectro- aimant  D  se 
trouve  complété  ^  la  roue  R  reste  engrenée  avec  la  crér 
maillère,  car  l'interrupteur  de  Thorloge  régulatrice  a  eu  le 
temps  d'opérer  une  disjonction  du  circuit  pendant  le  temps 
de  l'activité  de  l'électro-aimant  £. 

Tant  que  le  mercure  ne  rencontre  pas  les  81si  de  la  cré- 
maillère^ Tàppareil  reste  en  repq^i.  Mais  tà,  par  l'élévation  de 
la  température^  le  mercure  monte ^  uqe  nouvelle  ascension 
de  la  crémaillère  a  lieu.  Comme  les  transitions  de  la  tempé- 
rature ne  sont  jaipais  brusques^  le  mercure  n'atteint  jamaû, 
à  l'état  uormal ,  que  le  plus  long  des  fils  de  platine.  Hais 
lorsque  le  soleil  au  moment  de  son  passage  au  méridien 
concentre  sps  rayons  sur  Tappareil^  le  mercure  s'élève  brus- 
quement dans  le  tube  ;  et  comme  le  mouvement  d'ascen- 
sion de  la  crémaillère  A  B  est  plus  lent  que  cette  ascension 
du  mercure,  il  arrive  un  instant  où  le  deuxième  fil  de  pla- 
tine est  rencontré,  et  c'est  alors  que  le  courant  réagit  sur  les 
aiguilles  deThorlogc  régulatrice. 

Après  cette  réaction ,  la  crémaillère  se  trouve  élevée  au 
point  le  plus  haut  de  sa  course  et  ne  peut  plus  redescen- 
dre, car  après  le  passage  du  soleil  au  méridien,  le  mercure 
commence  à  baisser  et  dès  lors  aucune  réaction  n'est  plus 
prqduitc  sur  rélcctro-airaant  D  jusqu'au  lendemain,  où  les 
ipômes  fonctions  de  l'appareil  se  renouvellent. 

On  comprend  aisément  qu'avec  ce  système  les  indications 
sont  beaucoup  plus  précises  qu'avec  le  premier  que  nous 
avons  étudié,  puisque  le  thermomètre  employé  peut  être 
beaucoup  plus  sensible,  et  que  le  mercure  n'a  à  opérer 
aucune  fonction  mécanique. 

Accélérateurs  et  retardateurs  des  horloges-types.  —  Lors- 
qu'une horloge -type  sp  trouve  en  retard  pu  en  avance? 
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et  que  pour  ne  pas  induire  en  erreur  les  locdlités  où  sont 
distribués  les  cadrans  électro-chronométriques,  il  devient 
nécessaire  de  la  remettre  à  l'heure^  on  comprend  qu'il 
ne  suffit  pas  de  déplacer  les  aiguilles  de  cette  horloge - 
type,  car  ce  déplacement  ne  serait  pas  reproduit  par 
les  compteurs  avec  lesquels  elle  correspond.  Il  est  donc 
nécessaire  d'adjoindre  à  Thorloge-type  des  accélérateurs 
ou  des  retardateurs  qui  réalisent  proraptcment  Teffet  voulu 
tout  eu  faisant  participer  les  compteurs  à  cette  accélération 
ou  à  ce  retard  de  Thorloge-type. 

Pour  réaliser  cet  effet,  il  suffit  de  placer  latéralement 
du  pendule  de  cette  horloge  deux  autres  pendules  ou  masses 
oscillaptes  de  longueur  très -différente.  Ces  masses  oscil- 
lantes, pourront  être  reliées  à  volonté  à  la  tige  du  pendule 
5>ar  un  crochet,  et  par  conséquent  pourront  participer  au 
Kaouvement  de  celui-ci.  Celle  de  ces  masses  oscillantes  dont 
la  tige  sera  plus  courte  que  celle  du  pendule  de  l'horloge 
«ura  pour  effet  de  remonter  le  centre  de  gravité  du  sys- 
"lème  oscillant ,  et  par  conséquent  d'accélérer  son  mouve- 
ment. L'autre  masse ,  au  contraire  ,  étant  plus  longue , 
abaissera  le*  centre  de  gravité  et  retardera  par  suite  le 
mouvement  du  même  système.  Si  les  longueurs  de  ces  pen- 
dules sont  convenablement  calculées ,  on  peut  arriver  faci- 
lement à  faire  avancer  ou  retarder  l'horloge  régulatrice 
d'une  seconde  pour  cent  secondes,  ce  qui  est  suffisant  pour 
les  horloges -types  d'une  grande  ville,  dans  lesquelles  Ton 
n'a  pas  dA  épargner  les  frais  pour  en  faire  de  bons  régu- 
lateurs. L'Observatoire  de  Paris  possède  des  accélérateurs 
et  retardateurs  de  cette  espèce.  (Voir  lig.  15,  pi.  VIL) 

Moyen  de  soustraire  les  horloges-types  à  l'action  perturba- 
trice des  variations  de  la  température,  proposé  par  M.  Faye. 
—La  dilatation  plus  ou  moins  grande  des  métaux  sous  Tin- 
Huence  de  la  chaleur  est,  comme  on  le  sait,  une  des  grandes 
causes  de  l'irrégularité  des  horloges ,  puisqu'on  allongeant 
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OU  en  raccourcissant  la  tige  de  leur  pendule  elle  les  fait  re- 
tarder ou  avancer.  Tous  les  systèmes  compensateurs  qu*OD 
a  jusqu'à  présent  employés  n'ont  jamais  résolu  complète- 
ment le  problème ,  quelques  perfectionnés  qu'ils  aient  pu 
être.  En  conséquence,  M.  Faye  prétend  qu'au  lieu  de  com- 
battre directement  les  variations  du  pendule^  on  ferait 
mieux  de  chercher  le  moyen  de  les  supprimer.  Ce  moyen 
pourrait  être  de  placer  une  horloge  -type  assez  profondé- 
ment en  terre  pour  que  les  variations  de  température  ne 
soient  plus  sensibles.  Or  cette  profondeur  n'est  pas  consi- 
dérable ,  puisque  les  caves  de  l'Observatoire  de  Paris  n'ont 
pas  fourni^  depuis  soixante  ans^  1/10  de  degré  de  dififérence 
entre  les  températures  observées  aux  différentes  heures  du 
jour  et  aux  différentes  saisons.  Une  horloge  qui  s'y  trouve- 
rait donc  placée  dans  des  conditions  de  sécheresse  conve- 
nables y  n'aurait  plus  besoin  de  pendule  compensateur  et 
pourrait^  à  l'aide  de  (ils  conducteurs  et  de  compteurs  élec- 
tro-chronométriques,  renvoyer  l'heure  exacte  à  toutes  le» 
horloges  astronomiques  de  l'Observatoire. 

Celte  idée,  émise  en  1849  par  M.  Faye,  a  été  réalisée^ 
comme  nous  le  verrons  plus  tard ,  par  M.  Liais  au  moyen 
de  son  horloge  électrique.  Une  horloge-type  ordinaire 
n'aurait  jamais  pu  fournir  de  bons  résultats  à  cause  de  l'hui- 
midité  considérable  de  ces  sortes  de  caves. 

Conséquences  que  Von  peut  déduire  de  la  disposition  des 
systèmes  précédents  pour  la  construction  de  bons  compteurs 
électro-chronométriques. —  Si  Ton  résume  par  la  pensée  les 
différentes  raisons  qui  ont  inspiré  les  inventeurs  dans  les 
différents  systèmes  de  compteurs  électro-chronométriques 
que  nous  venons  de  passer  en  revue,  on  ne  tarde  pas  à  con- 
clure que  pour  construire  un  bon  compteur,  il  faut  : 

jo  Qu'en  outre  du  cliquet  d'impulsion  et  du  cliquet  de 
retien,  la  roue  de  compte  (à  rochet  ou  à  chevilles)  soit 
enrayée  par  un  troisième  cliquet  que  nous  appellerons  Cli- 
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gueû  d'arét ,  afin  que  l'impulsion  si  prompte  communiquée 
à  cette  roue  ne  fasse  pas  sauter  plusieurs  dents  à  la  fois^ 
et  que  Ton  puisse  par  conséquent  diminuer  la  force  des 
ressorts  réagissant  sur  les  cliquets  d'impulsion  et  .de 
retien; 

2°  Que  ce  cliquet  d'arrêt  soit  mis  directement  en  action 
par  Tarmature  de  Télectro-aimant^  et  oppose  un  obstacle 
rigide  au  mouvement  de  la  roue  de  compte  ; 

3o  Que  le  cliquet  de  retien  soit  également  mis  en  action 
sous  rinfluence  du  recul  de  l'armature  de  Télcctro-aimant, 
afin  de  supprimer  le  ressort  de  ce  cliquet,  qui  est  toujours 
on  obstacle  considérable  à  vaincre  dans  les  grands  comp- 
teurs; 

4*»  Que  Tarmature  de  Télectro-aimant  réagisse  sur  le  cli- 
quet d'impulsion  par  l'intermédiaire  d'un  répartiteur^  afin 
d'amortir  le  choc  dû  à  la  précipitation  et  à  l'accroissement 
de  la  force  électro- magnétique,  à  mesure  que  Tarmature 
s'approche  des  pôles  de  Télectro-aimant; 

5**  Que  le  cliquet  d'impulsion  agisse  toujours  tangentiel- 
lement  au  mouvement  du  rochet; 

6®  Que  rinterrupteur  réagissant  sur  les  compteurs  soit 
le  plus  indépendant  possible  du  mouvement  de  l'horloge- 
type  et  surtout  du  balancier  de  cette  horloge; 

7»  Que  dans  le  cas  où  Ton  est  obligé  de  relier  cet  inter- 
rupteur au  pendule ,  son  jeu  ne  s'opère  qu'au  moment  du 
passage  du  pendule  à  la  verticale  ; 

9fi  Que  rhorloge-type  soit  munie  d'accélérateurs  et  de 
retardateurs,  afin  qu'on  puisse  corriger  promptement  les 
erreurs  qui  pourraient  résulter  de  l'irrégularité  de  la  mar- 
che de  cette  horloge-type. 

Sonneries  à  transmission  électro  -  chronométrique.  —  De 
même  qu'une  horloge -type  peut  répéter  l'heure  sur  un 
nombre  indéterminé  de  cadrans,  de  même  une  sonnerie- 
type  peut  réagir  sur  d'autres  sonneries  et  même  sur  des 
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cloches,  de  manière  à  leur  faire  répéter  les  heures  qu'elle 
sonne. 

Dès  Tannée  1849,  M.  Paul  Garnier  avait  imaginé  un  sys- 
tème (le  ce  genre  ;  mais  ne  l'ayant  alors  combiné  que  dans 
rhypothèse  de  l'emploi  de  piles  à  acides,  cette  applicatioa 
n'avait  pris  «aucune  extension  et  était  demeurée  à  l'état  d'es^ 
sai.  Depuis,  M.  Paul  Garnier  a  repris  cette  première  idée  ^ 
et,  en  la  perfectionnant ,  il  est  parvenu  à  résoudre  le  pro* 
blême  d'une  manière  pratique. 

Dans  ce  système  de  sonnerie  électro-chronométrique, 
Tappareil  transmetteur  est  une  simple  comtoise  dont  h 
verge  du  marteau  porte  à  sa  partie  supérieure  un  appendice 
A,  fig.  11,  PI.  VII,  qui  vient  presser  sur  un  ressort  B  quand 
l'horloge  sonne,  jusqu'à  ce  que  ce  ressort  en  rencontre  on 
autre  B^  et  que  le  contact  de  ces  deux  ressorts  ait  livré  passage 
au  courant  à  travers  Télectro- aimant  A,  fig.  12.  A  chaque 
coup  frappé  par  ce  marteau ,  il  y  a  donc  une  fermeture  de 
courant  opérée,  et  par  suite  un  coup  sonné  au  récepteur. 

Ce  récepteur  se  compose  d'un  électro- aimant  A,  fig.  12, 
fixé  à  une  potence  B,  et  dont  l'armature  C  est  pourvue  à  l'un 
de  ses  bouts  C^  de  deux  goujons  coniques  ajustés  dans  des 
trous  sur  le  pôle  correspondant  de  Télectro-aimant,  de  ma- 
nière à  former  une  sorte  de  charnière.  Sur  Vautre  bootC 
de  cette  armature  s'articule  le  pied-de-biche  E,  maintenu 
par  le  guide  F  et  un  ressort  y  fixé  à  l'armature  G.  Enfln  à 
portée  du  pied-de-biche  E  se  trouve  le  bec  H  de  la  levée  du 
marteau  G  de  la  sonnerie. 

A  chaque  coup  de  marteau  frappé  par  la  comtoise,  le 
ressort  B  venant  toucher  B',  le  courant  réagît  sur  l'électro- 
aimant  A,  et  l'armature  G  est  attirée.  Gelle-ci,  en  se  sou- 
levant entraîne  le  pied -de -biche,  et- le  marteau  vient 
tomber  sur  le  timbre  ;  mais  aussitôt  que  l'interruption  du 
courant  a  lieu,  l'armature  se  détache  et  vient  se  mettre  en 
position  pour  frapper  un  nouveau  coup. 
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Pour  faire  fonctionner  cet  appareil,  M.  Paul  Garnier 
emploie  une  pile  d'une  nouvelle  disposition  qui ,  d'après 
Vanteur,  serait  très-écomique,  très-constante,  et  produirait 
cependant  beaucoup  de  force.  Avec  cette  pile ,  en  effet,  il 
serait  parvenu  à  faire  réagir  un  marteaune  pesant  pas  moins 
d*uDe  livre  sur  un  timbre  assez  fort.  C'est ,  comme  on  le 
voit,  un  acheminement  aux  sonneries  de  grosses  cloches. 
Noos  ne  devons  pas  toutefois  oublier  de  rappeler  ici  que 
M.  Robert  Houdin,  au  moyen  de  sa  pile  plongeante  que 
nous  avons  décrite,  page  34-8  (1«^  vol.),  est  arrivé  à  peu 
près  aax  mêmes  résultats. 

Sonneries  électriques  à  répétition  des  heures. —  Le  moyen 
jnsqu'à  présent  employé  pour  savoir  l'heure  au  milieu  de 
la  nuit,  est  de  faire  sonner  une  montre  ou  une  horloge  à 
répétition.  Or,  il  arrive  le  plus  souvent  qu'on  n'a  à  sa  dis- 
position ni  Tune  ni  l'autre.  D'un  autre  côté,  l'établissement 
dTiorloges  à  répétition  dans  les  différentes  chambres  d'une 
DMuson  serait  une  dépense  d'autant  plus  considérable,  que, 
<Jevant  être  placées  à  l'intérieur  du  lit  et  à  portée  de  la 
'^ain,  ces  horloges  ne  pourraient  remplacer  les  pendules 
ordinaires  qui  sont,  pour  une  cheminée,  un  ornement  aussi 
'^ien  qu^un  meuble  utile.  Il  en  résulte  donc  que  la  plupart 
^U  temps  on  est  obligé  de  se  passer  d'une  indication  pré- 
cieuse, surtout  pour  ceux  qui  sont  sujets  aux  insomnies. 
En  ftiisant  intervenir  l'électricité,  l'application  de  ces  ap- 
pareils à  répétition  peut,  être  généralisée,  et  devient  très- 
économique,  comme  on  va  pouvoir  en  juger. 

Supposez  qu'à  la  bascule  de  détente  de  la  sonnerie  d'une 
Comtoise  soit  adaptée  une  armature  équilibrée  d'auti'e  part 
Par  un  contré-poids.  Supposez  qu'à  portée  de  cette  arma- 
ture soit  fixé  un  électro-aimant ,  dont  le  fil  sera  interposé 
dans  un  circuit  particulier  allant  aux  différentes  chambres 
de  la  maison.  Enfin ,  supposez  que  la  tige  du  marteau  de  la 
sonnerie  porte  un  ressort  réagissant  par  pression  sur  un 
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interrupteur  spécial  de  courant.  On  comprendra  facilement 
que ,  fermant  le  courant  dans  Tune  ou  l'autre  des  cham- 
bres, on  fera  agir  Télectro-aimant  de  Thorloge,  et  celui-d, 
en  soulevant  la  détente  de  la  sonnerie ,  la  mettra  en  mou- 
vement. L'heure ,  sera  donc  répétée  alternativement  avec 
les  demi  -  heures  à  chaque  fermeture  du  courant.  Mais  le 
marteau,  en  réagissant  lui-même  sur  Tinterrupteur  spécial^ 
dont  nous  avons  parlé,  peut,  à  chaque  coup  qu'il  frappe, 
fermer  le  courant  dans  un  circuit  correspondant  à  des  son- 
neries électriques  placées  dans  les  différentes  chambres^  et 
celles-ci,  à  leur  tour,  peuvent,  par  la  répétition  des  coopSi 

indiquer  l'heure.  Tel  est  le  principe  des  sonneries  électrî 

ques  à  répétition. 

Dans  la  mise  à  exécution  de  ce  système  de  sonneries, 
plusieurs  détails  secondaires  doivent  être  pris  en  considé- 
ration. Il  faut  d*abord  que  la  répétition  de  l'heure  ne 


fasse  que  pour  la  chambre  qui  a  sonné  et  non  pour  ItteJir  9 
autres.  Il  faut,  en  second  lieu,  que  les  sonneries  ne  fassenV"  -st 
pas  beaucoup  de  bruit ,  afin  de  ne  pas  réveiller  les  voisins.  ^« 
£n  conséquence,  voici  comment  le  système  entier  doit 
disposé. 

Un  bouton  transmetteur,  dont  je  vais  indiquer  la  coi 
struction,  est  placé  dans  l'alcôve ,  à  distance  convenabh 
pour  être  facilement  touché.  Il  est  en  rapport  avec  troii 
fils  :  l'un  qui  va  directement  à  l'un  des*  pôles  de  la  pile^  e^ 
passant  par  le  ressort  interrupteur  de  l'horloge;  un 
qui  aboutit  à  l'électro-aimant  de  la  détente  de  l'horloge 
enfin,  un  autre  qui  est  en  rapport  avec  la  sonnerie  élecli 
que  placée,  je  suppose,  sur  la  cheminée  de  l'appartemen 
Cette  sonnerie  et  l' électro-aimant  de  l'horloge  sont  d'i 
leurs  eux-mêmes  en  rapport  avec  l'autre  pôle  de  la  pile 
un  fil  commun. 

Le  bouton  transmetteur  se  compose  d'un  disque  en  bo: 
sur  lequel  sont  incrustées  quatre  petites  plaques  de  cuivi^*. 
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Un  arc  métallique,  dont  la  partie  moyenne  est  en  bois,  appuie 
smr  ces  quatre  plaques;  mais  il  peut  être  tourné,  de  ma- 
nière à  ne  plus  se  trouver  en  contact  avec  elles.  Il  en  résulte 
que,  si  les  deux  plaques  de  gauche  sont  en  rapport  avec  le 
circuit  de  la  sonnerie  électrique  et  que  les  deux  plaques  de 
droite  correspondent  au  circuit  de  la  détente  de  Thorloge^ 
on  pourra  fermer  et  ouvrir  en  même  temps  les  deux  circuits 
par  un  simple  mouvement  de  la  bascule.  La  fermeture  de 
Fun  de  ces  circuits  aura  donc  pour  efTet  de  lever  la  détente 
de  rhorloge,  et  la  fermeture  de  l'autre  dirigera  sur  la  son- 
nette électrique  de  Tappartement  qui  doit  répéter  Theure, 
les  interruptions  du  courant  faites  par  le  marteau  du  timbre 
de  l'horloge.  Il  faudra  seulement  avoir  soin  de  pousser 
suiBsamn)ent  la  bascule  pour  que  la  fermeture  du  circuit 
de  rélectro-aimant  de  détente  ne  soit  que  passagère.  Sans 
quoi  rheure  serait  répétée  indéûniment.  Du  reste,  deux 
butoirs  peuvent  limiter  la  course  de  cette  bascule. 

Les  sonneries  électriques  les  plus  convenables  pour  ce 
genre  d'application  sont  celles  de  M.  Paul  Garnier  que  nous 
venons  d'étudier.  Inutile  de  dire  que,  par  une  disposition  par- 
ticulière que  nous  étudierons  par  la  suite,  on  peut  employer 
ces  sonneries  comme  réveils  ou  comme  cloches  de  signal. 

Application  des  compteurs  électriques  au  règlement  des 
Iiorloges. — En  faisant  réagh*  le  pendule  d'une  horloge  qu'on 
aurait  à  régler  sur  un  interrupteur  de  Foucault,  mis  en 
rapport  avec  un  compteur  électrique  pouvant  enregistrer 
plusieurs  centaines  de  fermetures  de  courant ,  on  arriverait 
à  régler  assez  promptement  cette  horloge.  £n  effet,  sachant 
le  nombre  de  vibrations  qui  doivent  être  accomplies  par  un 
pendule  bien  réglé  dans  un  temps  donné ,  il  suffirait  de 
comparer  à  ce  nombre  celui  des  vibrations  enregistrées  sur 
le  compteur  pendant  ce  même  temps  pour  connaître  dans 
quel  rapport  on  doit  allonger  ou  raccourcir  le  pendule  afin 
d'obteniCile  règlement  cherché. 

II.  '  -18 
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Le  même  moyen  pourrait  encore  être  employé  pour 
comparer  ensemble  deux  pendules  astronomiques. 

HORLOGES  ÉLECTRIQUES. 

Tout  le  monde  sait  ce  que  c'est  qu'une  horloge  ordinaire^ 
et  comment,  par  une  série  de  rouages  mus  par  un  poids ^ 
le  mouvement  communiqué  à  une  roue  d'échappement  se 
trouve  modéré  et  régularisé  par  un  pendule  ou  un  balan- 
cier à  Taide  d'un  embrayage  en  forme  d'ancre  qui,  à  chaque 
oscillation  du  pendule^  laisse  échapf  er  une  dent  de  la  roue 
régulatrice.  Cet  échappement  permet  en  même  temps  de 
faire  réagir  le  mobile  sur  le  pendule  de  manière  à  entre- 
tenir son  mouvement;  et  comme  les  oscillations  de  ce  pen- 
dule sont  à  peu  près  isochrones ,  c'est-à-dire  qu'elles  se  font 
dans  le  même  temps^  on  obtient  de  cette  manière  un  mou- 
vement circulaire  régulier  qu'on  décompose  de  manière  à 
faire  marcher  deux  aiguilles  dans  les  rapports  de  la  division 
du  temps. 

Théoriquement  parlant,  le  principe  des  horloges  est  vrai 
et  ne  semblerait  laisser  rien  à  désirer  pour  le  résultat  qu'on 
cherche  à  en  obtenir.  Pourtant ,  tout  le  monde  sait  que 
toutes  les  horloges  ne  vont  pas  également  bien;  cela  peut 
provenir  de  beaucoup  de  circonstances  accidentelles,  telles 
que  les  variations  dans  la  longueur  du  pendule  (par  suite  des 
changements  de  la  température),  Tépaississement  des  huiles 
des  engrenages ,  l'introduction  de  la  poussière  et  la  mau- 
vaise disposition  de  l'instrument  ou  des  pièces  qui  le  com- 
posent. Mais  ces  irrégularités  viennent  aussi  de  plusieurs 
causes  physiques  et  mécaniques  qu'il  est  urgent  de  com- 
battre d'une  manière  raisonnée,  et  c'est  dans  ce  double  but 
que  l'application  de  l'électricité  à  l'horlogerie  peut  être 
utile. 

D'abord  les  oscillations  du  pendule  ne  sont  hflbhrones, 
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dans  les  horloges^  qu'autant  qu'elles  sont  très-petites.  C'est 
pourquoi,  dans  les  bonnes  horloges,  le  balancier  n'a  que  de 
très-petits  mouvements.  Toutefois^  cet  isochronisme  n'est 
pas  rigoureux ,  il  n'est  qu'approché ,  et  delà  résulte  la  né- 
cessité de  la  constance  du  moteur  pour  maintenir  la  même 
amplitude  d'oscillation. Tous  les  soins  des  horlogers  ont  donc 
tendu  à  rendre  l'action  du  moteur  sur  le  pendule  aussi 
constante  que  possible ,  et  c'est  dans  ce  but  qu'on  a  adopté 
dans  ces  derniers  temps  les  suspensions  dites  isochrones  y 
c'est-i-dire  des  suspensions  à  ressort  qui  rendent  la  durée 
de  l'oscillation  du  pendule  libre  et  indépendante  de  l'am- 
plitude. 

Au  premier  abord,  avec  une  telle  suspension ,  il  semble 
que  l'action  du  moteur  doit  cesser  d'intervenir  dans  la  du- 
rée des  oscillations.  Mais  la  pratique  a  déjà  fait  voir  à  nos 
artistes  qu'il  n'en  est  pas  ainsi,  a  La  théorie,  dit  M.  Liais, 
«  le  démontre  également.  £n  effet,  l'isochronisme  des  oscil- 
a  lations  d'un  mobile  exige  une  certaine  relation  entre  la 
«  force  accélératrice  et  V écart  du  mobile  de  sa  position  d'é^ 
«  quiHbre.  Or,  de  ce  que  cette  relation  existe  pour  le  pen- 
ce dule  tant  qu'il  est  libre,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'elle  continue 
«  d'exister  quand  on  fait  agir  sur  lui  des  forces  nouvelles, 
a  Pour  qu'il  en  soit  ainsi ,  il  faut  que  ces  forces  nouvelles 
d  remplissent  certaines  conditions. 

«  Ce  n'est  donc  pas  tant  la  constance  que  l'on  doit  se 
«  proposer  de  chercher  dans  l'action  des  moteurs  des  hor- 
«  loges  que  l'intervention  de  cette  action  entre  la  force  ac- 
«  célératrice  appliquée  et  l'écart  du  pendule  de  la  verticale. 
8  Sans  doute ,  s'il  était  possible  de  donner  au  moteur  une 
a  force  rigoureusement  constante ,  agissant  toujours  de 
«  la  même  manière  ,  au  même  instant  de  la  course  du  peu- 
«  duk,  on  arriverait  à  une  marche  exactement  constante, 
«  quelles  que  fussent  les  relations  des  forces  accélératrices 
<iet  de  Tangle  d'écart  du.  pendule.  Mais,  quelque  ingé- 
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Q  nieusesque  soient  les  dispositions  mécaniques' employées, 
cr  une  telle  régularité ,  en  supposant  même  la  température 
«  et  la  pression  de  Tair  constantes^  est  impossible  en  pra- 
«  tique.  N'y  eût -il  que  les  poussières  répandues  dans  Vatr 
a  mosphère,  ce  serait  assez^  dans  des  pièces  aussi  délicates 
a  que  les  horloges^  pour  amener  des  perturbations,  n 

M.  Liais^  auquel  nous  empruntons  les  lignes  qui  précè- 
dent^ était  plus  à  même  que  personne  de  constater  ces 
différentes  influences,  ayant  observé  pendant  plus  de  deux 
ans,  comparativement  avec  le  mouvement  du  ciel^  la  marche 
de  son  horloge  électrique  établie  dans  les  caves  de  TObser- 
vatoire  de  Paris.  Aussi,  c'est  à  la  suite  d'observations  per- 
sévérantes qu'il  a  pu  se  convaincre  que  pour  exécuter  une 
bonne  horloge  il  fallait  nécessairement  : 

l»  Obtenir  de  la  part  du  moteur  une  action  aussi  con- 
stante que  possible  ; 

â"*  Établir  entre  Tintensité  de  Faction  du  moteur  et  Tangle 
du  pendule  une  relation  tendant  à  conserver  Tisochro- 
nisme. 

L'application  de  Télectricité  à  Thorlogerie  permet  de  réa- 
liser parfaitement^  et  d'une  manière  très-simple,  ces  deux 
problèmes.  Toutefois,  comme  nous  le  verrons  par  la  suite, 
la  plupart  des  horlogers  qui  se  sont  occupés  de  cette  ques- 
tion ne  se  sont  attachés  qu'à  résoudre  le  problème  de  la 
constance  du  moteur.  Encore,  pour  l'horlogerie  électrique, 
sont-ils  venus  après  M.  Liais  qui^  dès  Tannée  1851,  avait 
construit  une  horloge  à  échappement  libre  et  à  moteur 
constant  ^  M.  Vérité,  habile  horloger  de  Beauvais,  qui  avait 
exécuté,  en  1853 ,  une  horloge  de  ce  genre,  avait  cru  de- 
voir réclamer  en  sa  faveur  la  priorité  de  l'invention ,  pré- 
tendant que,  dès  l'année  184'%',  il  avait  imaginé  un  système 
d'échappement  libre  dont  le  mouvement  du  pendule  était 

1.  Voir  les  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences,  année  185S. 
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entretenu  par  des  poids  tombant  d'une  hauteur  constante. 
Mais,  bien  que  ce  système  (fig.  2,  pi.  YI  )  fût  le  premier  qui 
ait  été  conçu  pour  l'horlogerie  ordinaire,  bien  qu'il  ait  valu 
à  juste  titre  à  son  auteur  une  récompense^  Inapplication  de 
son  principe  n'en  avait  pas  été  faite  à  Thorlogerie  électrique 
avant  H:  liais,  puisque  dans  toutes  les  horloges  électriques 
construites  avant  1851  le  pendule  recevait  directement  son 
impulsion  de  la  force  électrique  elle-même.  M.  Liais^  en 
introduisant  dans  ce  système  d'horlogerie  le  principe  des 
échappements  libres  et  des  moteurs  constants  auquel  il 
avait  été  conduit  par  des  calculs  qui  lui  étaient  propres,  réa^ 
lisait  donc  alors  un  immense  peifectionnement  qui  n'a  pas 
tardé  à  porter  ses  fruits,  puisque  toutes  les  horloges  qui 
ont  été  construites  depuis  sont  fondées  sur  le  même  principe. 
Maintenant,  la  réalisation  de  l'isochronisme  parfait  des  mou- 
vements du  pendule  au  moyen  d'un  intermédiaire  mécanique 
établissant  une  relatioiï  entre  l'action  du  moteur  et  l'écart 
du  pendule  (problème  jusque-là  négligé),  rend  le  système 
de  M.  Liais  le  plus  parfait  de  tous  ceux  qui  ont  été  pro- 
posés^ jusqu'à  présent  du  moins^  pour  les  horloges  de  pré- 
cision. 

En  résumé  les  horloges  électriques  présentent  les  avan- 
tages suivants  : 

1®  de  supprimer  les  rouages  des  horloges  ordinaires,  et 
par  conséquent  de  rendre  leur  marche  indépendante  de 
1  épaississement  des  huiles  et  de  l'introduction  de  la  pous- 
sière. 

2*»  de  permettre  au  pendule  d'exécuter  ses  mouvements 
en  pleine  liberté. 

3*  de  permettre  l'introduction  de  moteurs  à  force  con- 
stante et  d'intermédiaires  mécaniques,  susceptibles  de  ren- 
dre parfait  l'isochronisme  des' oscillations  du  pendule. 

hf"  de  pouvoir,  sans  l'addition  de  frotteurs  spéciaux,  réagir 
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électriquement  sar  autant  de  cadrans  éiectro-cbroQomé- 
triques  qu'on  le  désire. 

5°  d'être  plus  précises  et  moins  chères  que  la  plupart  des 
régulateurs^  et  de  n'avoir  jamais  besoin  d'être  remontées. 

Horloge  électro-magnétique  de  M,  Bain.  —  M.  Bain^  pa- 
rait être  le  premier  qui  ait  construit  une  horloge  suscep* 
tible  d*être  mise  en  mouvement  par  Faction  électro-magné- 
tique. Dans  cette  horloge  le  pendule  portait^  au  lieu  d'une 
lentille,  une  bobine  éleclro-magnétique  disposée  verticale- 
ment^ et  son  mouvement  était  entretenu  par  le  passage 
alternatif  d'un  courant  tellurique  à  travers  cette  bobine, 
après  chaque  oscillation  accomplie.  A  cet  effet,  deus  ai- 
mants permanents  présentant  en  regard  l'un  de  l'autre  leurs 
pôles  opposés,  étaient  placés  des  deux  côtés  de  ce  pendule, 
près  de  la  limite  maximun  de  ses  oscillations.  Au  moment 
où  le  courant  passait  dans  la  bobine,  il  s'exerçait  entre  ce 
courant  et  les  courants  magnétiques  des  aimants,  une  réac- 
tion électro-magnétique,  qui  favorisait  doublement  le  mou- 
vement circulaire  du  pendule.  En  effet,  cette  action  tendait 
d'un  côté,  à  incliner  les  spires  de  l'hélice  voltaïque  de  ma- 
nière à  rendre  le  courant  qui  les  traversait  parallèles  aux 
courants  magnétiques;  de  l'autre,  elle  provoquait  entre  les 
deux  courants,  ainsi  en  présence,  l'attraction  qui  est  la  con- 
séquence de  la  réaction  des  courants  parallèles.  C'était  par 
l'intermédiaire  d'une  lame  de  platine  très-flexible,  placée 
sur  le  pendule  près  de  son  point  de  suspension,  et  r^igis- 
sant  sur  une  cheville  de  platine  fixe,  que  s'opéraient  les 
fermetures  successives  du  courant,  à  chaque  oscillation 
complète  du  pendule;  et  ces  fermetures  pouvaient  en 
même  temps  produire  leur  effet  sur  un  ou  plusieurs  comp- 
teurs électro-chronométriques,  qui  se  trouvaient  par  cela 
même  battre  la  seconde. 

Il  est  facile  de  comprendre  que  cette  disposition  ne  pou- 
vait comporter  Tisochronisme  des  oscillations  du  pend  ule, 
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.puisque  la  force  du  moteur  était  en  rapport  direct  avec  Vinr 
tensité  électrique;  intensité  qui  est  toujours  variable,  bien 
que  M.  Bain^  pour  la  rendre  constante  ait  employé  le  cou- 
rant tellurique. 

Borloges  de  M.  Weare.  —  Quelque  temps  après  M.  Bain, 
M.  Weare,  horloger  anglais,  construisit  trois  systèmes 
différents  d'horloges  électriques,  Tune  marchant  avec  un 
pendule  comme  Thorloge  précédente^  Tautre  marchant 
a?ec  un  balancier  semblable  à  un  balancier  de  montre; 
enfin  un  troisième  marchant  sous  Tinfluence  d'une  pile 
sèche» 

Dans  la  première,  le  mouvement  du  pendule  est  entre«- 
tenn  par  un  électro-aimant  droit,  placé  transversalement  à 
son  extrémité  inférieure.  A  cet  effets  cet  électro-aimant 
oseille  entre  les  pôles  d'un  aimant  permanent^  dont  chacune 
des  branches  porte  un  petit  ressort  à  boudin  en  or,  en  rap- 
port avec  le  même  pôle  de  la  pile.  Le  fil  de  rélectro-aimant 
en  remontant  par  la  tige  du  pendule^  communique  avec 
Tautre  branche  du  courant,  et  se  trouve  soudé  du  côté 
opposé  sur  le  fer  de  Télectro-aimant  lui-même.  Il  en  résulte, 
qu'à  chaque  oscillation,  le  pendule  venant  à  toucher  le  res- 
sort filé  sur  l'aimant  permanent,  établit  le  courant  dans 
rélectro-aimant  droit,  dont  il  est  muni.  Or,  si  le  courant 
circule  dans  cet  électro  -  aimant  de  telle  manière  que  les 
pôles  des  deux  aimants  qui  doivent  se  rencontrer  soient  de 
même  nom^  il  en  résulte  une  continuelle  répulsion  de  part 
et  d'autre  de  l'axe  d'oscillation  qui  entretient  le  mouvement 
du  pendule.  On  comprend  d'après  cela,  que  la  roue  d'échap- 
pement de  l'horloge  n'ayant  plus  d'impulsion  à  commu- 
ni<pier  au  pendule^  comme  dans  les  horloges  ordinaires,  et 
recevant  au  contraire  de  lui  son  mouvement  de  rotation, 
n'a  plus  besoin,  sauf  sa  minuterie,  de  tous  les  engrenages 
sor  lesquels  réagissent  les  poids  ou  les  ressorts ,  et  peut 
donner  directement  l'heure  sur  un  cadran  adapté  à  l'ap- 
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pareS  même,  ou  sur  d'autres  cadrans  électro-chronomé- 
triques  mis  en  relation  avec  elle. 

Le  système  dliorloge  sans  pendule  se  compose  d'un  axe 
vertical  qui  porte  le  volant  ou  balancier  appelé  à  remplacer 
le  pendule,  et  une  aiguille  fortement  aimantée  enclavée  dans 
un  cadre  galvanométrique.  Un  petit  ressort  à  spiral  rappelle 
toujours  le  balancier  dans  une  position  fixe,  et  une  traverse 
métallique  fixée  sur  Taxe  de  Taiguille  aimantée  parallèlement 
à  elle,  peut  établir  le  courant  dans  le  cadre  galvanométrique 
en  réunissant  métalliquement  deux  butoirs  en  rapport  avec 
les  deux  pôles  de  la  pile.  D'après  cette  disposition,  on  peut 
comprendre  que  si  l'aiguille  aimantée,  ayant  sa  situation 
d'équilibre  dans  le  sens  des  fils  da  cadre  galvanométrique, 
se  trouve  écartée  de  manière  à  ce  que  la  traverse  métallique 
ferme  le  courant,  cette  aiguille  doit  être,  pour  une  direction 
convenable  de  celui-ci,  repoussée  du  côté  opposé  ;  le  volant 
est  donc  entraîné  avec  elle,  mais,  en  abandonnant  son 
premier  écart  Taiguille  motive  une  interruption  du  courant, 
et  alors  le  ressort  qui  rappelle  le  volant  à  sa  position  d'é- 
quilibre réagit  en  sens  contraire  et  ramène  bientôt  la  traverse 
métallique  en  contact  avec  les  butoirs.  Alors  le  courant  se 
trouvant  de  nouveau  rétabli,  donne  lieu  à  une  nouvelle  dé- 
viation qui  fait  place  à  un  nouveau  mouvement  en  sens 
contraire  et  ainsi  de  suite. 

Le  troisième  système  de  M,  Weare  n'est  qu'une  simple 
modification  du  système  précédent.  Au  lieu  de  Taiguilie 
aimantée,  fixée  sur  l'aie  du  volant,  c'est  une  boule  métalli- 
que portée  sur  un  petit  levier  de  verre  qui  oscille  entre  deux 
autres  boules  métalliques  en  rapport  avec  les  deux  pôles  de 
piles  sèches.  Quand  la  boule  mobile  touche  la  boule  posi- 
tive, l'électricité  dégagée  par  celle-ci  se  distribue  entre 
les  deux  boules,  et  une  répulsion  survient.  En  même  temps 
une  attraction  de  l'autre  boule  se  manifeste,  et  la  boule 
mobile,  reportée  au  contact  de  la  boule  négative  se  diarge 
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d'électricité  négative^  d'où  il  résulte  une  nouvelle  répulsion 
puis  une  attraction  en  sens  inverse  du  premier  mouvement. 
Le  volant  se  trouve  donc  perpétuellement  animé  d'un 
mouvement  de  va-et-vient  qui  peut  réagir  sur  les  mouve- 
ments de  rhorloge. 

Horloges  électriques  de  M.  Liais,  —  Conune  je  l'ai  déjà 
dit,  c'est  en  1851  que  fut  construite  la  première  horloge  à 
moteur  constant  de  M.  Liais,  il  est  vrai  qu'elle  ne  présen- 
tait pas  à  cette  époque  les  perfectionnements  qu'elle  offre  , 
aujourd'hui,  mais  telle  qu'elle  était  elle  avait  une  immense 
supériorité  sur  toutes  celles  qu'on  avait  faites  jusqu'alors, 
et  renfermait  en  elle  le  véritable  principe  de  l'horlogerie 
électrique.  Gomme  dans  la  plupart  des  publications  qu'on 
a  faites  sur  l'horlogerie  électrique,  on  a  écarté  je  ne  sais 
pourquoi  le  nom  de  M.  Liais;  je  vais  rapporter  ici  la  des- 
cription de  cette  première  horloge  telle  que  je  l'ai  publiée 
en  1853  dans  le  premier  volume  de  mon  exposé  des  appli- 
cations de  l'électricité  (1"  édition).  On  verra  par  là  que  les 
droits  de  priorité  de  son  auteur  sont  incontestables.  Voici 
ce  que  je  dis  page  108. 

«  Pour  obtenir  le   mouvement  continu  du  pendule, 
M.  Liais  n'a  pas  eu  recours ,  comme  MM.  Bain,  Weare  et 
autres,  à  un  électro-aimant  placé  sur  la  tige  du  pendule  et 
oscillant  entre  les  pôles  d'un  aimant  fixe.  Cest  la  chute 
wl'une  lame  métallique  qui  se  trouve  soulevée  et  abandonnée 
€L  son  propre  poids  en  temps  opportun  qui  remplit  cette  fonc- 
tion importante.  En  conséquence,  le  pendule  est  muni 
À  son  point  d'oscillation  d'un  guide  à  potence,  formant  une 
espèce  de  T,  dont  l'une  des  branches  agit  sur  le  commu- 
tateur et  l'autre  reçoit  le  choc  de  la  lame  qui  tombe.  Celle- 
ci  est  articulée  sur  l'axe  même  de  l'oscillation  du  pendule 
et  doit  constituer  un  système  compensé,  insensible  aux 
variations  de  la  température.  Au-dessus  de  cette  lame  se 
trouve  fixé  un  électro-aimant,  dont  l'armature,  articulée 
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sur  le  même  axe  que  la  lame,  peut  soulever  celle-ci  en 
même  temps  qu'elle  est  attirée  elle-même  par  Félectro- 
aimant.  Or^  comme  un  butoir  maintient  la  hauteur  de  la 
chute  toujours  au  même  degrés  et  que  la  longueur  du  J^ras 
de  levier  qui  occasionne  le  choc  est  toujours  la  mèoie ,  on 
conçoit  que  le  mouvement  du  pendule  doit  être  régulière- 
ment entretenu^  si  l'interruption  du  courant  dans  Félectro- 
aimant  est  faite  eu  temps  opportun. 

«Toutefois,  pour  rendre  la  marche  de  Fhorloge  indépen- 
dante des  petites  variations  qui  pourraient  avoir  lieu  dans 
rinstant  de  cette  interruption,  un  crochet  d'encliquetage 
retient  la  lame  au  haut  de  sa  course,  et  à  l'aide  d'un  butoir 
agissant  sur  ce  crochet^  le  pendule  dégage  la  lame  au  too* 
ment  où  elle  doit  peser  sur  lui.  Le  commutateur  est  à  bas- 
cule et  composé  d'une  lame  métallique  armée  de  deux 
rebords  entre  lesquels  oscille  la  branche  du  guide  du  pen-' 
dule  opposée  à  celle  qui  reçoit  les  chocs.  Cette  lame^  porte 
à  son  extrémité  un  arc  de  cercle  moitié  ivoire,  moitié 
cuivre^  contre  lequel  appuie  un  galet  qui  est  en  ra(m>ort 
avec  Tun  des  pôles  de  la  pile.  Le  galet  est  épais  et  les  deux 
moitiés  de  Tare  (le  cuivre  et  l'ivoire  )  ne  sont  pas  exactement 
dans  le  plan  Tune  de  l'autre^  à  cause  des  poussières  métalli- 
ques qui,  sans  cette  précaution,  se  déposeraient  sur  Tivoire. 
Le  fil  de  l'électro-aimant  étant  en  communication  métal- 
lique avec  la  lame  du  commutateur  et  l'autre  pôle  de  la 
pile,  voici  ce  qui  arrive  à  chaque  oscillation  du  pendule  : 

a  Quand  la  branche  du  guide  du  pendule  termine  sa  course 
ascendante^  c'est-à-dire  quand  la  lame  qui  doit  donner  le 
choc  doit  s'abaisser,  la  lame  du  commutateur  est  soulevée 
et  le  galet  touche  sur  l'ivoire,  le  courant  n'existe  pas  dans 
rélectro-aimant  et  son  armature  tombe;  mais  quand  la 
branche  termine  sa  course  descendante,  le  galet  est  en 
contact  avec  le  cuivre  et  le  courant  étant  rétabli  dans  l'élec- 
tro-aimant, soulève  la  lame  aux  chocs  ;  le  pendule  achève 
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son  oscillation  entière,  et  ce  n'est  que  quand  il  est  revenu 
sur  ses  pas  que,  le  courant  se  trouvant  de  nouveau  rompu^ 
cette  lame  retombe  parce  qu'elle  est  dégagée  du  crochet 
qui  la  retenait.  Le  courant  se  trouve  donc  régulièrement 
rompu  à  chaque  seconde^  et  il  suffit  pour  obtenir  Theure 
de  placer  des  compteurs  sur  son  parcours.  » 

Voici  maintenant  la  description  d'un  chronomètre  élec- 
trique imaginé  dans  le  même  temps  par  M.  Liais. 

Chronomètre  électrique  de  M.  Liais,  —  Dans  une  foule 
de  circonstances^  et  particulièrement  dans  la  marine^  les 
horloges  à  pendule  ne  peuvent  être  employées  à  cause  des 
influences  contraires  que  ces  appareils  sont  appelés  à  rece- 
voir. On  a  donc  dû  chercher  à  les  remplacer  par  un  système 
oscillant  tout  à  fait  en  dehors  des  effets  de  la  pesanteur. 
Ce  système  c'est  le  balancier  circulaire  que  nous  retrouvons 
dans  toutes  les  montres.  Nous  avons  déjà  vu  que  M.  Weare 
avait  construit  dans  ce  système  une  de  ses  horloges.  M.  Liais 
en  a  fait  autant^  mais^  au  lieu  d'employer  dans  ce  but  un 
galvanomètre  dont  l'effet  mécanique  est  toujours  faible,  il 
a  eu  recours  aux  réactions  magnétiques  beaucoup  plus 
fortes  des  électro-aimants.  Voici  en  quoi  consiste  son  chro- 
DOiBètre  qu'il  destine  particulièrement  à  la  marine. 

Une  botte  cylindrique  à  double  fond  contient  tout  le  mé- 
canisme. L'une  renferme  le  balancier,  son  ressort  et  sa  mi- 
nuterie ;  l'autre  contient  Télectro-aimant^  l'interrupteur  du 
courant  et  les  accessoires. 

Cet  électro-aimant  est  fixé  horizontalement  sur  le  fond 
intermédiaire  de  la  boite,  et  son  armature,  articulée  sur 
une  de  ses  branches^  porte  environ  à  chaque  tieVs  de  sa  lon- 
gueur deux  guides  fixes  en  quart  de  cercle,  terminés  cha- 
cun par  un  crochet.  Ces  crochets  sont  destinés  à  bander 
4eux  lames  de  ressort  fixées  au  point  d'articulation  de  l'ar- 
mature et  dont  nous  allons  voir  à  l'instant  l'usage. 

A  portée  des  extrémités  de  ces  2  lames  de  ressort,  et  dans 
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• 

une  position  déterminée,  sont  deux  crochets  d'encliquetage 
à  tige  très-flexible,  tournés  en  sens  inverse  Tun  de  Tautre  ; 
Tun  de  ces  crochets  (le  plus  rapproché  du  centre  de  la  boîte) 
porte  une  dent  de  rochet  qui  fait  face  au  ressort  le  plus 
rapproché  de  TarmatUre  ;  si  bien  que  quand  ce  dernier  res- 
sort vient  à  être  détendu,  un  butoir  qu'il  porte  vient  heurter 
ce  crochet  et  dégage  Tautre  ressort  qui  s'y  trouve  retenu. 
Ainsi  chaque  dégagement  du  ressort  le  plus  près  de  l'arma- 
ture, et  qui  est  en  même  temps  le  plus  long^  a  pour  effet 
un  dégagement  du  second. 

Pour  ne  pas  confondre  ces  ressorts  les  uns  avec  les  au- 
tres^ nous  les  appellerons  désormais,  le  premier  :  la  lame 
flexible  w**  1;  le  second,  la  lame  flexible  n^  2. 

La  lame  flexible  n°  2  est  engagée  entre  les  deux  bran- 
ches d'une  fourchette  dont  la  tige  fait  bascule  dans  le  sens 
horizontal,  et  porte  à  son  extrémité  opposée  à  la  fourchette, 
un  arc  moitié  ivoire,  moitié  cuivre.  Sur  cet  arc  vient 
appuyer  un  galet  métallique,  sollicité  dans  ce  sens  par  un 
ressort  à  boudin,  et  ce  galet  est  en  rapport  avec  l'un  des 
pôles  de  la  pile  par  le  fil  de  l'électro-aimant.  L'autre  pôle 
aboutit  à  l'axe  d'articulation  du  levier  à  fourchette.  Quand 
ce  levier  est  incliné  à  droite  ou  à  gauche,  le  courant  s^ 
trouve  donc  fermé  ou  interrompu,  puisque  c'est  la  partier 
métallique  de  l'arc  ou  la  partie  d'ivoire  qui  vient  en  contact; 
avec  le  galet.  Tel  est  le  système  conunutateur. 

La  lame  flexible  n"*  1  en  se  détendant  parcourt  un  arc  de 
cercle  dont  le  centre  est  précisément  le  point  d'articulation 
de  l'armature.  Si  donc  on  place  sur  le  prolongement  de  ce 
centre,  Taxe  du  balancier,  et  qu'on  ouvre  dans  le  fond 
intermédiaire  de  la  botte  une  rainure  correspondante  à 
l'arc  décrit  par  la  lame  flexible  en  se  détendant,  on  pourra 
facilement  faire  réagir  cette  lame  sur  le  balancier.  Il  suffira 
pour  cela  d'un  butoir  fixé  en  un  point  de  la  circonférence 
de  ce  balancier,  et  circulant  dans  la  rainure.  La  forme  de 
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ce  butoir  pourra  d'ailleurs  être  calculée  de  manière  à  ren- 
contrer le  crochet  d'encliquetage  de  la  lame  quand  Toscil- 
lation  du  balancier,  dans  ce  sens^  sera  accomplie.  Or^  voyons 
comment  vont  agir  tous  ces  mécanismes,  quand  le  courant 
cessant  de  circuler  dans  Téiectro-aimant,  Farmature  vient 
à  se  détacher. 

Les  lames  n»  1  et  n""  2  sont  alors  encliquetées,  le  butoir 
du  balancier  est  sur  son  oscillation  rétrograde,  et  le  galet 
de  rinterrupteur  est  sur  une  partie  d'ivoire.  Lorsque  Toscii- 
lation  du  balancier  va  être  sur  le  point  de  s'achever,  le  butoir 
coudé  rencontrera  le  crochet  de  retien  de  la  lame  n°  1  ; 
celle-ci  se  détendant,  vient  donner  un  coup  sur  le  butoir  du 
italancier,  et  lui  fait  conunencer  son  oscillation  en  sens  in- 
verse; mais  en  s*abaissant  l'appendice  dont  elle  est  munie 
en  son  milieu^  rencontre  le  crochet  d'encliquetage  de  la 
lame  n»  %  et  celle-ci  en  se  détendant  à  son  tour,  réagit  sur 
la  fourchette  de  l'interrupteur  qui  reporte  au  contact  du 
galet  une  partie  métallique. 

Le  courant  circule  alors  dans  Télectro-aimant,  Tarmature 
est  attirée,  et  avec  elle,  les  arcs  en  quart  de  cercle  qu'elle 
porte.  Ceux-ci,  par  les  crochets  dont  sont  armées  leurs  extré- 
mités^ saisissent  les  lames  n''''  1  et  2,  et  les  bandent  jusqu'à 
ce  qu'elles  soient  retenues  par  leur  crochet  d'encliquetage; 
mais  en  ce  moment,  la  lame  n°  2  a  réagi  en  sens  inverse  sur 
la  fourchette  de  Tinterrupteur,  et  a  ramené  au  contact  du 
galet  une  partie  d'ivoire.  Le  courant  est  donc  de  nouveau 
rompu  ^  et  l'action  recommence  comme  nous  l'avons  dit.  Il 
va  sans  dire  que  Ton  doit  apporter  à  la  construction  de  cet 
appareil  les  mêmes  perfectionnements,  quant  à  la  compen- 
sation de  la  dilatation,  que  pour  les  montres  marmes  ordi- 
naires. 

H.  Liais  a  pensé  faire  réagir  son  chronomètre  sur  des 
compteurs  électrO'Chronométriques.  Celui  qu'il  décrit  étant 
tout  à  fait  semblable  à  o^ux  dont  nous  avons  parlé  précé- 
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demmeot^  nous  n^en  ferons  pas  une  description  spéciale. 

Voici  comment  M.  Liais  résume  les  avantages  de  son 
chronomètre  employé  à  bord  des  navires. 

a  Ces  avantages^  dit-il,  sont  : 

«  1°  Une  régularité  beaucoup  plus  parfaite  de  marche; 
car,  d'une  part,  la  force  qui  agit  sur  le  balancier  est  con- 
stante ,  puisqu'elle  provient  d'un  ressort  qui  se  bande  à 
chaque  mouvement  du  balancier  d'une  quantité  constante 
et  dans  des  circonstances  toujours  identiques,  tandis  que, 
dans  les  chronomètres  ordinaires,  la  force  du  ressort  va  sans 
cesse  en  variant,  quelques  précautions  que  Ton  apporte  à 
sa  construction  et  à  celle  de  la  fusée ,  depuis  Tinstant  du 
remontage  jusqu'à  celui  où  ce  ressort  est  complètement 
débandé.  —  D'autre  part,  dans  le  chronomètre  électrique, 
le  ressort  qui  entretient  le  mouvement  du  balancier  n'a  pai, 
comme  dans  les  chronomètres  ordinaires,  à  pousser  en 
même  temps  les  nombreux  engrenages  du  compteur  dans 
lesquels  les  frottements  varient  sans  cesse  avec  la  tempéra* 
ture  des  huiles,  et  leur  durée  qui  détermine  leur  rancidité, 
et  on  sait  combien  cette  influence  est  grande  sur  le  mouve- 
ment des  chronomètres  ordinaires.  En  outre  dans  le  chro- 
nomètre électrique  le  balancier  est  aussi  libre  que  possible. 

«  L'importance  de  la  régularité  de  la  marche  des  chro- 
nomètres à  bord  des  navires  est  telle  qu'elle  devrait  seule, 
sans  aucun  autre  motif,  faire  accorder  la  préférence  aux 
chronomètres  électriques  sur  tous  les  chronomètres  ordi- 
naires. 

c(  2°  Un  autre  grand  avantage  du  chronomètre  électrique 
est  de  pouvoir  faire  marcher  autant  de  compteurs  que  l'on 
veut,  disposés  de  toutes  les  manières  dans  toutes  les  parties 
du  bâtiment.  Quelques-uns  de  ces  compteurs  pourraient 
donc  être  placés  sur  les  points  où  se  font  les  observations 
astronomiques ,  et  on  pourrait  aisément  leur  faire  sooner 
les  secondes ,  comme  dans  les  obselvations  à  terre.  Il  suffi- 
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rait  pour  cela  de  fiier  un  marteau  à  rextrémité  de  la  lame 
de  fer  doux  du  compteur^  et  de  placer  un  timbre  à  sa 
portée.  Ce  serait  d'une  grande  commodité  pour  les  obser- 
vations. 

et  De  plus,  une  partie  des  compteurs  pourrait  être  mise 
à  l'heure  du  lieu  pour  le  service  du  bord,  tandis  que  les 
autres  resteraient  à  celle  du  premier  méridien  pour  les  ob- 
servations, car  la  marche  des  uns  et  des  autres  serait  la 
môme;  la  position  des  aiguilles  seulement  serait  différente. 

«  3**  Un  troisième  avantage  du  chronomètre  électrique  est 
d'être  moins  dispendieux  que  les  chronomètres  ordinaires, 
car  son  mécanisme  est  beaucoup  plus  simple  ^  et  il  coûterait 
encore  beaucoup  moins ,  même  lorsqu'il  serait  accompagné 
de  plusieurs  compteurs. 

«  Les  courants  électriques  n'influeraient  pas  sur  les  bous- 
soles si  on  les  faisait  toujours  revenir  par  un  fil  placé  le 
long  de  celui  qui  les  a  conduits.  Les  électro-aimants  n'in- 
flueraient pas  davantage  à  cause  du  voisinage  des  pôles 
contraires,  s'ils  étaient  à  quelque  distance  des  boussoles. 
Au  reste,  un  électro-aimant  convenablement  placé  et  ai- 
manté par  le  courant  du  chronomètre ,  annulerait  aisément 
l'effet  de  tous  les  autres  comme  le  coihpensateur  de  Barlow 
corrige  la  déviation  produite  par  les  ferrures  du  bfttiment. 
Rien  de  plus  simple  que  de  voir  si  ces  courants  et  électro- 
aimants influent  sur  la  boussole.  Il  suffit  pour  cela  d'exami- 
ner si  sa  position  est  la  même  quand  le  courant  est  fermé 
ou  quand  il  est  rompu.  » 

Horloge  électrique  de  l'Observatoire  de  Paris,  de  M,  Liais, 
—  Chargé  par  M.  Le  verrier  d'établir  à  l'Observatoire  de 
Paris  une  horloge  électrique  qui ,  par  son  exactitude ,  fût 
susceptible  de  régler  la  marche  des  divers  cadrans  distri- 
bués en  différents  points  de  cet  établissement ,  M.  Liais  fut 
conduit,  comme  nous  l'ayons  déjà  dit,  à  étudier  avec  un 
soin  tout  particulier  la  marche  de  son  premier  système 
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d'horloge  électrique  et  à  voir  s'il  n'y  aurait  pas  moyen  d'en 
faire  une  horloge  de  précision.  C'était  certainement  un 
problème  difficile  à  réaliser^  car  dans  le  cas  en  question, 
le  degré  de  précision  devait  être  tel  que  les  variations  de 
rinstrument  ne  devaient  pas  dépasser  un  dixième  de  seconde 
en  vingt-quatre  heures.  Observateur  habile  et  mathémati- 
cien consommé ,  M.  Liais  ne  tarda  pas  à  reconnaître  les 
causes  qui  pouvaient  influer  sur  la  marche  de  son  horloge  ; 
et  c'est  alors  qu'il  chercha  à  y  remédier  en  donnant  une 
disposition  toute  particulière  aux  pièces  destinées  à  réagir 
comme  moteurs  constants. 

Ce  n'est  que  tout  récemment  que  M.  Liais  a  fait  connaître 
les  résultats  de  se3  recherches  à  ce  sujet.  II  les  a  coouna- 
niquées  à  la  Société  impériale  des  Sciences  naturelles  de 
Cherbourg,  le  14  janvier  1856.  Dans  ce  travail  Fauteur  fait 
voir  que  dans  le  cas  des  horloges  électriques  où  le  pendule 
doit  soulever  un  poids  ou  établir  un  contact  à  Tune  des 
extrémités  de  sa  course  (ce  qui  est  le  cas  des  horloges  de 
MM.  Froment,  Vérité,  Houdin,  Paul  Garnier,  etc. )^/a 
propriété  du  pendule  d^avoir  des  oscillations  d'une  durée 
constante ,  aux  termes  près  du  deuxième  ordre ,  disparaît^ 
entièrement  y  de  sorte  qu'à  un  petit  changement  dans  l'am- 
plitude  correspond  une  variation  énorme  dans  la  durée  des 
oscillations  ^  Il  examine  ensuite  comment  on  peut  faire 

1.  Cette  propriété  est  très  ciirieuse.  Nous  extrayons  du  travaijl  de  M.  Liais 
le  fragment  suivant  dans  lequel  il  la  démontre  : 

Soit  l  la  longueur  du  pendule  simple^  ô  l'angle  du  pendule  et  de  la  ver- 
ticale, d^'élément  du  temps  et  ^f  la  gravité;  on  sait  que  Téquation  diffé- 

rentielle  du  mouvement  du  pendule  simple  est  2 — =^sinO  dans  le  vide. 

Si  maintenant  on  suppose  qu'un  poids  m  '  vienne  à  agir  rectangulaire- 

ment  au  bout  d'un  bras  de  levier  k  sur  le  pendule,  et  si  on  pose 

_         m'       A;         jLj.    j.  y 

B=— ^- — -    -T-,  m  étant  la  masse  du  pendule  simple,  réquation  du 
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disparaître  cet  inconvénient,  et  il  fait  voir  qu'il  cesse 
t  exister  y  si  le  poids  soulevé  par  l'horloge[exerce  sur  le  bras 
perpendiculaire  au  pendule  une  pression  proportionnelle  à 
la  tangente  de  l'angle  du  pendule  avec  la  verticale.  De  plus 
à  cause  de  la  vitesse  perdue  pai*  le  pendule  par  suite  de  la 

mouyement  du  pendule  simple  pendant  cette  action  deviendra   : 

(a)   i  ^  =0^    (sinô  +Bcose) 

d'où  en  intégrant  et  appelant  a  Tangle  d'écart  maximum  du  pendule  de 
la  verticale , 

l =  —  2  flf  [cos  6  —  cos  a  +  P  (  sin  a  —  sin  ô  )  ] 

équation  qui  peut  se  mettre  sous  la  forme 

(6)    d* l/î  "' 

^       9    K  2  cos  6  —  2  cos  a  +  2  p  sûi  «  —  2  p  sin  d 

Remarquons  que  p  est  d'un  ordre  supérieur  à  a  dans  les  horloges 
électriques,  puisque  pour  des  amplitudes  d'un  degré  au  maximum  où 

1  1 

a  =  ,  l'expérience  prouve  que  p  peut  être  inférieur  à .  De 

plus  p  décroit  quand  a  diminue  presque  aussi  rapidement  que  cl*  auquel 
est  sensiblement  proportionnelle  la  résistance  de  l'air.  On  voit  donc  que 
l'on  n'a  à  considérer  que  le  cas  où  p  est  au  moins  de  Tordre  a.  Cela  posé, 
si  dans  l'équation  différentielle  (6)  on  néglige  les  termes  du  4®  ordre  sous 
le  radical,  ce  radical  devient  l/'a*  —  ô*  H-  2pa--  2pd,  Ton  peut  alors 

intégrer  et  il  vient  :  t  =  —\/  -  arc  sin     "^     +  const. 

La  durée  T  de  la  demi-oscillation  sera  donc  : 

T=|/I   /^  -arc  sin -i-^) 

En  faisant  dans  cette  expression  p  =  0  auquel  cas  on  rentre  dans  les 
conditions  du  pendule  simple  libre,  on  a  la  formule  connue  du  pendule 

T  =  -  \  /  i.  pour  la  demi-oscillation. 

2  K      flr 

Dans  la  formule  T  =  1/   -  (  ^  ""  ^^^  sin  ^^^^  I 

P  étant  constant,  si  on  met  le  pendule  en  marche,  la  durée  de  l'oscillation 
n.  i  9 
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rencontre  des  poids ,  il  démontre  que  Taction  de  ûeax^ , 
comme  moteurs,  doit  se  prolonger  jasqu'aa  passage  da 

dépendra  de  la  valeur  de  a.  Donc  les  oscillations  ne  soniplift  îMoàianes 

quelle  que  soit  Tamplitude. 
On  a  pour  expression  de  la  variation  de  T  par  rapport  à  a 

*    ^T  ,  ./7     g 

expression  qui  tend  vers  Tinâni  quand  a.  tend  vers  0.  Donc  on  arrive  à  ce 
curieux  résultat  que  les  oscillations  sont  d'autant  moins  isochrones  qu'elles 
sont  plus  petites^  et  que  les  variations  dans  la  durée  de  l'oscillation  son 
énormes  quand  Tamplitude  est  petite  et  varie. 

La  loi  du  pendule  est  donc  renversée  et  le  pendule  devient  le  pire  d< 
régtilateurs. 

Ce  défaut  disparait  si  on  suppose  que  dans  l'équation  Mv  P  ^t 
tionnel  ktg  9,  c'est-à-dire  si  le  poids  qui  entretient  le  mouvement  pèse 
le  pendule  au  moyen  d'une  disposition  analogue  au  peson,;propoitioiakéUè 
ment  à  la  tangente  de  l'angle  â*écart  du  ;pendule  de  la  verticale.  Sdt 
effet  dans  cette  équation  ^  =  ^tgb,  l'équation  [a]  devient 

et  on  srrive,  en  négligeant  les  termes  d'ordre  supérieur  au  2«,  pyxa 
darée  de  la  demi-oscillation^  à  l'expression 

ic        y  i 

'  expression  indépendante  de  rian|AiMl^     - 


-II/ 


flr(l  +  H.) 

L'isOchtonisine  éliste  donc  conune  dans  le  cas  du  pendale  iibie.  1\  n', 
a  de 'Changé  que  la  longueur  du  pendule  qui  bat  la  seconde. 

M.  Liais  fait  voir  ensuite  que  les  propriétés  du  pendule  siiliple  4mm  k^ 
vide  existent  également  pour  le  pendule  composé  dans  Tair.  Il  donne  les 
expressions  du  mouvement  d'une  pendule  soumis  pendant  une  {Murtie  de 
sa  course  à  l'action  d'accélérateurs^  en  faisant  intervenir  les  pertes  de 
forces  vives  dues  aux  chocs.  Nous  n'entrerons  pas  dans  ces  détails^  le  frag- 
ment que  nous  venons  de  citer  est  suffisant  pour  faire  voir  la  nécessité  des 
relations  entre  les  forces  accélératrices  et  l'angle  d'écart  du  pesdalet,  et 
pour  faire  apt)récier  la  différence  des  travaux  sur  l'horlogerie  éleetn^a»  de 
ft .  Liais  avec  ceux  des  personnes  qui  ont  cherché  à  lui  contester  sa  priorité. 
Ce  qui  précède  prouve  encore  combien  il  est  difficile  de  faire  établir  ?let 
curants  électriques  à  une  horloge  ordinaire  sans  altérer  sa  marche^  et 
montre  que  l'on  doit^  autant  que  possible  ^  éviter  les  contacts  établis  car 
le  pendule^  contacte  qui  donnent  lieu  à  des  anomalies  énormes^  comme 
Texpérienoe  l'a  fait  voir. 
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pendule  par  la  t erticale^  et  que  leur  rencontre  avec  ce  pen<^ 
dule  doit  se  faite  un  peu  avant  la  fin  de  la  course  de  ce 
dernier.  Les  formules  indiquent  le  rapport  qui  doit  exister 
entre  l'angle  de  la  renconU*e  et  Tamplitude  totale  pour 
qu^un  cbangement  de  cette  amplitude  n'altère  pas  plus  la 
durée  de  l'oscillation  que  dans  le  cas  du  pendule  libre. 
L'auteur  a  réalisé  ces  conditions ,  dans  la  pratique»  par  une 
disposition  des  poids  à  rextrémité  d'un  levier  coudé  ana- 
logue au  peson. 

La  flg.  i'^j  pi.  yi>  représente  le  mécanisme  de  Tborloge 
électrique  de  M.  Liais.  On  remarquera  qu'il  a  supprimé 
toutes  les  articulations  des  pièces  mobiles  et  les  a  rempla- 
cées par  des  lames  de  ressorts  (voir  fig.  2).  Les  ressorts 
aatagonistes,  au  Ueu  d'être  à  boudin^  sont  constitués  par 
des  coatre*poids,  pour  que  leur  force  soit  invariable*  Enfin, 
en  analysant  les  détails  de  ce  système,  on  verra  que  toutes 
les  précautions  ont  été  prises  pour  éviter  les  causes  de  per- 
turbations accidentelles. 

X Y  est  le  pendule,  sa  tige  est  en  sapin  et  suspendu  par 
un  ressort  isochrone  dont  la  pince  peut  être  haussée  ou 
baissée  à  l'aide  d'une  vis  de  rappel  Y.  C'est  au  moyen  de 
cette  vis  qu'on  retarde  ou  qu'on  avance  l'horloge,  sans  pour 
cela  arrêter  le  pendule  dans  sa  marche. 

MG|  W<y  sont  les  deux  branches  du  pendule  destinées 
à  recevoir  l'impulsion  des  poids  moteurs  et  à  servir  d'inter*- 
nqiteur.LK,  L^K^sont  les  poids  moteurs.  Ils  consistent 
dans  deux  lames  rigides  fixées  en  L  et  en  L^  par  des  lames 
de  ressort  très-Oexibles^  Ces  lames  rigides  sont  équilibrées 
par  uu  sy^ène  de  oontre-pdds  F£,  F^Ë^  placés  sur  les 
leviers  CD|  Cjy  auxquels  elles  sont  reliées  par  un  fil  PK, 
O'K.^  Mais  «et  équilibra  est  calculé  de  manière  à  laisser 
aux  lames  LR,  L^K^  l'excédant  du  poids  nécessaire  pour 
l'eatretien  de  la  marche  du  pendule.  Les  boules  Z,  Z^  consti- 
tueut  le  peson  destiné  à  corriger  le  défaut  d'isochronisme 
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dépendant  des  oscillations  inégales  du  pendule  ;  elles  sont 
YÎssées  à  Textrémité  d'un  levier  taraudé  porté  par  la  pièce 
oscillante  sur  laquelle  est  fixé  le  levier  C  D,  C  ly  ;  elles  suivent 
donc  tous  les  mouvements  de  ce  levier,  de  telle  sorte  que, 
quand  celui-ci  s'écarte  de  sa  position  horizontale,  elles  réa- 
gissent d*autant  plus  énergiquement  pour  le  ramener  dans 
cette  position,  que  Técart  a  été  plus  considérable. 

Les  bascules  AB,  A'B  qui  portent  à  Tune  de  leurs  extré- 
mités des  soucoupes  A,  et  A^  et  qui  sont  articulées  Tune  en 
T,  Fautre  en  T',  sont  reliées  à  des  électro-aimants  P,  P'  des- 
tinés à  réagir  à  distance  comme  accélérateurs  ou  retarda- 
teurs du  mouvement  du  pendule.  C'est  à  cet  effet  qu'ont 
été  introduites,  dans  les  systèmes  compensateurs  des  poids 
moteurs,  les  boules  T  et  T^  On  en  comprendra  facilement 
la  fonction,  si  Ton  examine  que  Tune  des  bascules  AB 
constitue,  par  rapport  à  sa  liaison  avec  Télectro-aimant  P, 
un  levier  du  premier  genre,  et  que  Tautre  est  disposée  de 
manière  à  réagir  comme  un  levier  du  deuxième  genre.  Eu 
effet,  si  à  Tétat  normal  le  pendule  fonctionne  comme  Tin- 
dique  la  figure,  c'est-à-dire,  sous  rinfluence  de  LK  — 
(E  +  F  )  d'un  côté,  et  de  L'K'— E'  de  l'autre,  ce  qui  sup- 
pose la  boule  F'  soutenue  par  le  levier  A'B',  il  arrivera  qu^ 
quand  on  fera  circuler  le  courant  à  travers  l'électro-aimant 
P,  la  bascule  AB  rencontrera  la  boule  F  et  la  soutiendra. 
Le  levier  L  K  ne  sera  donc  plus  équilibré  que  par  la  boule  E 
et  pèsera  davantage.  Il  y  aura  donc  accélération  de  mouve- 
ment. Quand,  au  contraire,  le  courant  sera  envoyé  à  travers 
rélectro-aimant  P^,  la  bascule  A^  B^  ne  soutiendra  plus  le 
poids  F^,  et  celui-ci  contribuera  à  diminuer  la  force  motrice 
du  levier  L^K',  et  il  y  aura  par  conséquent  retard. 

Les  électro-aimants  qui  déterminent  la  chute  des  poids 
moteurs  sont  en  0  et  0',  leur  armature  est  équilibrée  r  par 
des  contre-poids  N,  N'  et  maintenue  à  une  hauteur  déte^ 
minée  par  les  butoirs  Q,  Q^  Ces  armatures  portent  deux 
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fourchettes  JH ,  J^H^  dont  les  branches^  réunies  par  une 
traverse  d'ivoire,  soutiennent  en  H  et  H^  les  leviers  LK, 
L'K^.  Quand  les  électro-aimants  sont  inactifs,  les  contre- 
poids M,N^  ont  assez  de  puissance  pour  maintenir  leurs 
armatures  contre  leur  butoir  Q,  Q',  et  par  suite,  pour  sou- 
tenir les  leviers  LK,  L^K^  à  une  hauteur  fixe  qui  est  réglée 
par  ces  butoirs  eux-mêmes;  mais  quand  ils  deviennent 
actifs ,  les  fourchettes  H  J,  H^,  J^  se  trouvent  abaissées  et 
laissent  tomber  les  leviers  d'une  hauteur  qui  peut  être 
réglée  au  moyen  des  butoirs  d'arrêt  R,  R^  L'étendue  de 
cette  chuté  peut  d'ailleurs  être  réglée  par  rapport  aux  bras 
M  G,  M' G'  du  pendule,  au  moyen  d'une  -vis  S,  S' adaptée  à 
l'extrémité  des  leviers  L  K,  L'K'  et  munie  d'une  plaque  de 
platine. 

D'après  cette  explication  il  est  aisé  de  comprendre  la 
marche  de  cette  horloge. 

Quand  le  pendule  X  Y  est  incliné  vers  la  droite,  la  branche 
M  G  vient  rencontrer  la  vis  S  et  par  son  intermédiaire 
soulève  le  levier  L  K.  Mais  en  soulevant  ce  levier,  les 
-contre-poids  E  et  F  diminuent  d'effet,  car  le  peson  Z  s'in- 
cline vers  la  droite,  de  sorte  que  la  force  qui  réagit  sur  le 
pendule  augmente  comme  les  tangentes  des  angles  d'écart 
de  celui-ci.  En  même  temps  que  ce  soulèvement  a  lieu,  le 
courant  se  trouve  fermé  à  travers  l'électro-aimant  0  qui, 
en  devenant  actif,  abaisse  la  fourchette  H  J  ;  le  levier  L  K, 
n'étant  plus  soutenu  au  moment  de  l'oscillation  descen- 
dante du  pendule,  accompagne  la  branche  M 6  dans  son 
mouvement  rétrograde  jusqu'à  ce  qu'il  soit  lui-même  arrêté 
par  le  butoir  R  ;  et  c'est  précisément  cette  chute  de  K  en  R 
qui  entretient  le  mouvement  de  l'horloge.  Quand  la  bran- 
che MG  a  abandonné  la  vis  S,  le  courant  est  de  nouveau 
interrompu  dans  l'électro-aimant  0,  la  fourchette  H  J  est 
relevée,  et  avec  elle  le  levier  L  K  qui  se  trouve  dès  lors 
eu  position  de  réagir  à  la  prochaine  oscillation  du  pendule. 
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Les  mêmes  effets  s*effectuent  pom*  les  oscillations  de 
gauche  du  pendule. 

Horloge  électrique  de  M.  Vérité.  —  Dans  Thorloge  de 
M.  Vérité  comme  dans  celle  de  M.  Liais,  le  pendule  régu* 
lateur  porte  une  traverse  rigide  disposée  ne  croix.  Seule*- 
ment  cette  traverse  est  plus  longue  et  porte  deux  petites 
chevilles  C  et  D,  fig.  3,  PI.  VI,  qui  peuvent  se  monvofar  avec 
une  complète  liberté  à  l'intérieur  de  deux  petites  cloches 
métalliques  £^  F,  suspendues  à  de  longs  fils  d'argent  E  G, 
F  H.  Ces  fils,  qui  doivent  être  bès-fins,  sont  attachés  aui 
deux  bras  d'une  bascule  horizontale  L  M ,  et  pour  qnlb 
soient  toujours  maintenus  d'aplomb ,  des  contre-poids  0 
et  P  divisent  en  deux  leur  longueur.  La  bascule  L  M  porte 
à  ses  deux  extrémités  deux  armatures  de  fer  doux  corres^ 
pondant  à  deux  électro-aimants  T  et  U  et  se  trouve  isolée 
en  son  milieu  au  moyen  d'un  manchon  d'ivoire  a  b.  Une 
liaison  métallique  existe  entre  chaque  branche  de  cette 
bascule  et  Télectro- aimant  correspondant.  Enfin  Tun  des 
pôles  de  la  pile  communique  au  support  du  pendule  tandis 
que  l'autre  communique  directement  aux  deux  électro-ai- 
mants.  Voici  alors  comme  l'appareil  fonctionne  : 

Quand  le  pendule  est  dans  sa  position  d'équilibre  suivant 
la  verticale,  les  chevilles  C  et  D  ne  touchent  pas  les  cloches 
E  et  F  dont  l'intérieur,  sauf  la  partie  du  fond,  est  recouvert 
d'une  substance  isolante.  Mais  aussitôt  que  le  pendule  est 
dévié  de  sa  position  d'équilibre,  l'une  des  chevilles,  C  par 
exemple ,  touche  le  fond  de  la  cloche  correspondante  F  et 
ferme  alors  un  courant  électrique  à  travers  l'électro-aimant 
T  placé  du  même  côté.  Sous  l'influence  de  cette  fermeture 
de  courant  Tarmature  L  est  attirée,  par  suite  la  cloche  E 
s'abaisse  et,  en  appuyant  de  tout  son  poids  sur  la  cheville  C, 
tend  à  faire  prendre  au  pendule  un  mouvement  rétrograde. 
Toutefois  ce  mouvement  ne  commence  que  quand  la  vitesse 
acquise  du  pendule  s'est  éteinte;  mais  pendant  l'oscillation 
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rétrograde  le  poids  de  la  cloche  réagit  jusqu'à  ce  que  le 
contact  de  la  cheville  C  avec  la  cloche  ait  cessé  d'eiister; 
alors  le  courant  se  trouve  rompu  à  travers  réleclro-aimant 
Tpour  être  reporté  à  travers  Télectro- aimant  U,  qui  pos- 
sède alors  le  courant  par  suite  de  la  rencontre  de  la  cheville 
D  avec  la  eloehe  F^  rencontre  qui  est  calculée  de  manière 
à  a'eSectuer  au  même  instant  que  la  cheville  C  abandonne 
ta  cloche  £.  Par  TefTet  de  cette  commutation  la  bascule  LM, 
qui  était  inclinée  vers  T^  se  relève  pour  sincliner  vers  U  et 
reproduire  de  ce  côté  la  même  réaction  que  celle  qui  avait 
été  primitivement  accomplie;  on  voit  donc  que  par  ce 
moyen  le  mouvement  du  pendule  se  trouve  sans  cesse  en- 
tretenu d'une  manière  régulière  sans  que  les  pièces  du 
commutateur  soient  soumises  à  aucun  frottement. 

En  faisant  réagir  les  électro- aimants^  ou  la  bascule  LM 
elle-même  sur  des  encliquetages  ou  des  interrupteurs^  on 
obtient,  comme  dans  les  systèmes  précédents^  ou  l'indication 
^es  heures  sur  un  cadran  ou  la  marche  de  cadrans  électro- 
ohronométriqueS;  distribués  en  divers  endroits. 

A  l'e^iposition  universelle  de  1855,  M.  Vérité  avait  exposé 
^n  régulateur  électrique  et  une  pendule  fondés  sur  le  prin- 
cipe que  nous  venons  d'exposer,  et  qui  étaient  i^marquables 
par  la  perfection  de  leur  exécution.  Il  parait  même  que  ces 
appareils  ont  parfaitement  fonctionné  pendant  toute  la 
dw^  de  l'exposition  ;  pourtant,  théoriquement  parlant,  ce 
système  n'est  pas  exempt  de  certains  défauts.  Ainsi ,  des 
fils  aussi  fins  que  ceux  qui  supportent  les  poids  moteurs, 
doivent  nécessairement,  étant  employés  à  transmettre  le 
courant^  subir  Teffet  calorifique  de  ce  courant,  et  présenter 
an  allongement  variable  suivant  l'intensité  de  la  pile.  Dès 
lorg^  la  constance  du  moteur  n'existe  plus.  D'un  autre  côté, 
les  courants  d'air  ne  sont  pas  sans  action  sur  un  système 
aussi  mobile,  et  le  déplacement  du  point  d'application  de  la 
force  motrice  empêche  la  constance  de  cette  force.  Je  sais 
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qu'avec  la  nouvelle  dispositiou  de  M.  Vérité  cette  influence 
est  bien  réduite,  mais  de  ce  que  les  chevilles  C  et  D  doivent 
entrer  librement  et  sans  contact  sous  les  cloches  Ë  et  F^  il 
faut  nécessairement  qu'il  y  ait  beaucoup  de  jeu  et  ce  jeu 
peut  suffire  pour  faire  varier  le  point  d'application  de  la 
force.  Sans  doute,  ces  objections  sont  plutôt  théoriques  que 
réelles,  la  preuve  c'est  que  le  régulateur  de  M.  Vérité  a 
bien  fonctionné;  mais,  comme  le  fait  observer  M.  Liais, 
quand  il  s'agit  d'une  appréciation  très-eiacte  du  temps 
comme  celle  qui  est  exigée  pour  les  observations  astrono- 
miques, on  ne  doit  négliger  aucune  cause,  même  théori- 
que, de  perturbation  ;  et  il  est  problable  que  si  M.  Vérité 
comparait  la  marche  de  son  ré^lateur  avec  le  mouvement 
du  ciel  il  trouverait  de  notables  différences. 

Dans  tout  ce  que  j'ai  dit  sur  M.  Vérité,  je  n'ai  pas  pré- 
tendu diminuer  en  aucune  façon  son  mérite.  Je  sais  perti- 
nemment combien  cet  artiste  est  ingénieux  et  quels  re- 
marquables progrès  il  a  fait  faire  à  l'horlogerie.  Je  sais 
encore  que  quand  il  a  exécuté  sa  première  horloge  élec- 
trique il  n'avait  pas  eu  connaissance  de  celle  de  M.  Liais, 
et  qu'il  n'avait  eu  en  vue  que  de  faire  réagir  l'électricité  sur 
son  échappement  libre  qu'il  avait  inventé  longtemps  avant, 
lequel  effectivement  est  exactement  semblable  à  celui  que 
nous  avons  décrit,  comme  on  peut  s'en  assurer  par  le  mo- 
dèle déposé  au  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers.  Mais, 
comme  mon  livre  n'est  pas  un  catalogue  de  réclames,  j'ai 
dû  dire  sincèrement  ce  que  je  pensais. 

Horloge  électrique  de  M.  Froment.  —  L'horloge  électri- 
que, ou  plutôt  la  petite  pendule  électrique  que  M.  Froment 
a  employée  à  faire  marcher,  à  l'exposition  de  1855,  un  im- 
mense compteur  de  deux  mètres  de  diamètre,  et  fondée 
identiquement  sur  le  même  principe  que  celle  de  M.  Liais. 
Elle  a  été  l'objet  d'une  réclamation  de  M.  Vérité,  mais  comme 
elle  n'a  pas  été  décrite  dans  aucun  recueil  au  moment  de 
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son  exécution,  il  est  tout  à  fait  impossible  de  préciser 
quel  rang  elle  doit  occuper  dans  Tordre  chronologique  des 
horloges  électriques.  C'est  toujours,  je  le  dirai  en  passant, 
une  grande  faute  de  la  part  des  inventeurs  de  ne  pas  éta- 
bUr  leurs  droits  en  temps  et  lieu,  soit  par  un  brevet,  soit 
par  une  publication  dans  un  recueil  à  date  certaine.  On 
peut  perdre  de  cette  manière  Thonneur  d'une  invention. 
Quoi  qu'il  en  soit,  voici  en  quoi  consiste  Thorloge  de  M.  Fro- 
ment. 

AB,  fig.  &,  pl.YI  est  un  pendule  dont  la  tige  est  en  bois, 
et  qui  porte  sur  le  côté  un  petit  levier  0,  muni  d'une  vis 
de  rappel;  au-dessus  de  cette  vis,  et  sans  qu'il  le  touche 
tout  à  fait  quand  le  pendule  se  trouve  suivant  la  verti- 
cale, est  adapté  un  petit  poids  P,  de  cuivre,  soudé  à  Textré- 
mité  d'une  lame  très -flexible  de  cuivre  PI.  Ce  contre- 
poids est  soutenu  en  C  par  une  bascule  C  D  dont  l'extrémité 
D  peut  osciller  entre  deux  vis  G^  H,  qui  en  limitentla  course. 
Dans  la  position  du  pendule  sur  la  figure ,  c'est  la  vis  H  qui 
la  maintient  car  elle  porte  en  E  une  armature  d'électro-ai- 
mant  qui  fait  contre -poids.  L'électro-aimant  est  en  M  au- 
dessus  de  cette  armature,  et  les  conununications  électriques 
sont  établies  de  manière  que  le  support  À  du  pendule  soit 
en  rapport  direct  avec  l'un  des  pôles  de  la  pile,  le  pôle  po- 
sitif par  exemple,  et  que  le  support  I  soit  en  communica- 
tion avec  le  fil  de  l'électro-aimant  qui  est  d'ailleurs  en  rap- 
port avec  le  pôle  négatif  de  la  pile.  M,  Froment  a  pensé 
qu'un  seul  électro  -  aimant  était  suffisant  pour  entrenir  la 
marche  de  son  pendule,  et  c'est  pour  cela  qu'il  n'a  employé 
que  la  moitié  de  la  disposition  des  autres  systèmes.  11  est 
certain  que  la  force  nécessaire  pour  mettre  en  marche 
une  horloge  électrique  est  tellement  minime^  que  c'est 
réellement  du  luxe  que  de  répéter  en  double  les  systèmes 
des  moteurs  à  force  constante. 
Horloges  de  MM,  Robert-Houdin  et  Detouclie.  —  M.  De- 


298  HORLOGERIE  ÉLECIUIQUE, 

touche  dont  tout  le  monde  connaît  le  magnifique  établisse^ 
ment  d'horlogeriO;  est  un  de  ceux  qui  ont  le  plus  contribua 
à  la  vulgarisation  et  au  perfectionnement  de  l'hcHrlogerie 
électrique  et  de  beaucoup  d'autres  inventions  de  ce  genre. 
Dès  Tannée  1852,  en  effets  alors  que  personne  en  France 
ne  s'occupait  d*borlogerie  électrique  ^  si  ce  n'est  M.  Liais, 
M.  Detouche  avait  traité  avec  un  inventeur  ingénieux  ap- 
pelé M.  Brisebarre,  pourlaconstructioiidepeiidiUeséteâri- 
ques.  Ces  pendules,  que  j'ai  décrites  dans  la  première  ë^Btion 
de  mon  ouvrage^  étaient  loin  de  présenter  les  perfectionne- 
ments de  celles  qui  ont  été  faites  depuis,  car  dans  ces  hor- 
loges le  mouvement  du  pendule  n'était  pas  entretenu  par 
des  moteurs  à  force  constante  et  variait  par  conséquent 
avec  l'intensité  de  la  pile.  C'est  sans  doute  pour  cette  raison 
que  ces  pendules,  dont  M.  Detouche  avait  essayé,  dès  Fori-* 
gine,  d'établir  la  fabrication  sur  une  grande  échelle^  n'ont 
pu  être  exploitées.  Quoi  qn*il  en  soit,  M.  Detouche  ne  se 
rebuta  pas,  et,  trois  ans  plus  tard^  il  fit  un  nouveau  traité 
avec  M.  Robert-Houdin  (le  célèbre  prestidigitateur ), qoi 
réalisa  cette  fois  complètement  les  espérances  qu^on  pou- 
vait fonder  sur  ce  système  d'horlogerie.  On  est  réelle- 
ment heureux  d'avoir  à  signaler,  au  milieu  de  tant  din- 
dustriels  qui  éloignent  à  pi'emière  vue  les  inventions  nou- 
velles, un  homme  qui,  comme  M.  Detouche,  ne  craint 
pas  d'exposer  des  fonds  pour  encourager  les  inventeurs. 
De  tels  hommes  sont  malheureusement  bien  rares  en 
France. 

Les  horloges  de  M.  Robert-Houdin,  fabriquées  par  M.  De- 
touche  ,  sont  de  trois  sortes  ;  les  régulateurs  à  pendule 
compensé  et  à  doubles  moteurs;  les  pendules  simples  et  les 
pendules  à  sonneries  électriques.  Ce  qui  distingue  ces 
appareils,  outre  la  manière  ingénieuse  dont  ils  ont  été 
combinés,  c'est  la  modicité  de  leur  prix.  Pour  soixante 
francs  on  peut,  en  effet,  avoir  une  pendule  électrique,  et 
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pour  cent  francs  une  pendule  du  même  genre  avec  son- 
nerie. C'est  à  n'y  pas  croire  ! . . . 

Le  régulateur  de  M.  Robert-Houdin,  que  nous  avons  re* 
présenté^  fig.  5,  PI.VI,  est  toujours  fondé  sur  le  même  prin- 
cipe que  ceux  dont  nous  venons  de  parler;  seulement^  ce  ne 
sont  plus  des  poids  qui  agissent  comme  moteurs  constants^ 
mais  bien  des  lames  de  ressort  dont  Faction  est  suspendue, 
en  temps  voulu,  au  moyen  de  petits  encliquetages  fort  ingé- 
nieux qui  se  débrident  et  s'embrident  par  Teffet  d'électro- 
aimants  disposés  des  deux  côtés  du  pendule  régulateur. 
Contrairement  au  système  de  M.  Liais,  M.  Robert-Houdin 
ne  fait  réagir  ces  électro-aimants  que  quand  le  pendule  est 
sur  une  oscillation  opposée  à  celle  qui  leur  correspond. 
Ainsi  f  en  admettant  que  la  branche  A  du  pendule  vienne 
rencontrer  le  ressort  B  et  le  désencliquette  en  raison  de  sa 
vitesse  acquise,  pour  qu'il  vienne  lui  donner  ensuite  l'im^ 
pulsion  nécessaire ,  c'est  Télectro  -aimant  B^  qui  deviendra 
actif  et  qui  réagira  pour  Tencliqueter.  M.  Robert-Houdin 
prétend  qu'avec  cette  disposition  il  se  rend  indépendant  de 
toutes  les  variations  électriques. 

Dans  la  fig.  5,  XY  est  le  pendule  régulateur,  E'E'  les 
deux  électro-aimants  A'A'  leurs  armatures,  S' S' les  deux  en- 
diqnetages,  L^L^  les  ressorts  moteurs,  B^  B^  les  deux  bran- 
ches du  pendule  recevant  les  impulsions,  enfin  T^  T^  les  tiges 
réagissant  sur  la  minuterie  Q. 

Le  courant  arrive  de  la  pile  parle  fil  +  pour  entrer  dans 
le, balancier  par  la  suspension.  Lorsque  celui-ci  oscille  à 
gauche,  son  bras  B  vient  toucher  le  ressort  L  qui  est  en 
communication  par  un  fil  avec  Télectro-aimant  £^  et  com- 
plète ainsi  le  circuit  à  travers  cet  électro -aimant.  L'arma- 
ture A^  se  trouve  donc  attirée  et  par  Tintermédiaire  de  la 
tige  V  et  de  Tanneau  W,  elle  soulève  le  ressort  V  en  même 
temps  qu'elle  fait  avancer  d'une  dent  la  roue  à  rochet  Q 
commandant  la  minuterie.  La  petite  masse  M^  qui  ap- 
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puîe  sur  Tarmature  A'  est  fixée  sur  le  levier  S'  par  une 
lame  de  ressort,  de  manière  que  Tarmature  en  se  soulevant 
force  le  levier  S' à  s'approcher  du  ressort  V.  Celui-ci  étant 
alors  lui-même  soulevé  comme  nous  l'avons  vu,  vient  s'en- 
gager au-dessus  du  crochet  C  et  y  reste  accroché  après  la 
rupture  du  courant  dans  Télectro- aimant  E'.  Quand  le  ba- 
lancier revient  vers  la  droite,  il  abandonne  le  ressort  L,  et 
le  courant  se  trouvant  par  cela  même  interrompu  dans 
.rélectro  aimant  E\  la  tige  T^  est  abaissée  et  repousse  le 
cliquet  qui  lui  correspond  au-dessus  d'une  nouvelle  dent  du 
rochet,  mais  le  ressort  U  reste  toujours  accroché  sur  le 
levier  S'.  Ce  n'est  que  quand  le  balancier  rencontre  ce  res- 
sort par  la  branche  B',  que  le  crochet  C  se  trouve  libre  et 
peut  se  dégager  de  dessous  le  ressort  L';  alors  celui-ci 
appuie  de  toute  son  élasticité  sur  la  branche  B'  du  balan- 
cier, et  lui  communique  l'impulsion  dont  il  a  besoin  pour 
avoir  sa  marche  entretenue.  £n  même  temps  que  cet  effet 
s'opère,  le  contact  établi  entre  le  ressort  V  et  la  branche 
B^  ferme  le  courant  à  travers  l'électro- aimant  E  qui  réagit 
comme  l'électro -aimant  E^  en  faisant  avancer  le  roôhet  de 
la  minuterie  d'une  dent,  et  en  accrochant  le  ressort  L  sur 
le  crochet  C. 

Comme  la  chute  des  ressorts  L  et  U  est  sensiblement  la 
même,  la  force  motrice  peut  être  considérée  à  peu  près 
comme  constante.  Je  dis  à  peu  près  car  les  variations  de 
température  allongeant  plus  ou  moins  ces  ressorts,  leurs 
hauteurs  de  chute  ne  sont  pas  rigoureusement  les  mêmes. 
D'ailleurs,  la  force  élastique  des  ressorts  en  général  est  su- 
jette à  plusieurs  variations  contre  lesquelles  il  est  impos- 
sible de  se  prémunir.  Cependant,  comme  cette  force  élas- 
tique augmente  avec  l'inflexion,  ce  système  satisfait  mieux 
à  la  seconde  condition  d'isochronisme  posée  par  M.  Liais, 
que  ceux  dans  lesquels  la  force  constante  résulte  de  la  chute  ' 
seule  d'un  poids. 
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Pour  régler  la  force  d'impulsion  des  ressorts  UVy 
M.  Robert- Ho adin  leur  a  adapté  deux  petits  contre -poids 
R^  R^  qui  étant  placés  plus  ou  moins  loin  des  points  d'attache 
de  ces  ressorts^  augmentent  ou  diminuent  leur  action  mo- 
trice. 

Pendule  électrique  de  M,  Robert  Houdin.  —  La  pendule 
électrique  de  M.  Robert  Houdin  n'est  qu'un  diminutif  de 
son  régulateur.  Elle  se  compose  :  1"  d'un  pendule  à  sus- 
pension isochrome  et  de  son  système  moteur;  ^  d'un 
électro-aimant  à  répartiteur,  réagissant  sur  ce  système 
moteur;  S""  d'une  minuterie  de  pendule  commandée  par 
une  vis  sans  fin  et  une  roue  à  rochet  qui  reçoit  son  impul- 
sion du  répartiteur  de  Télectro-aimant.  Cette  pendule  est 
représentée;  fig.  6,  pi.  VIL 

A  B  est  le  pendule  dont  la  lame  de  suspension  est  intro- 
duite dans  la  boule  C^  qui  est  divisée  en  deux  par  une  cale 
d'ivoire.  Z  X  Y  sont  les  deux  branches  de  ce  pendule  desti- 
nées à  recevoir  l'impulsion  du  ressort  moteur  CD;  et  à 
fermer  le  courant  à  travers  l'électro-aimant  par  l'intermé- 
diaire du  ressort  CE.  La  hauteur  de  ces  deux  branches  peut 
être  réglée  au  moyen  de  la  vis  de  pression  X.  H I  est  un 
crochet  d'encliquetage  qui  passe  à  travers  une  entaille  pra- 
tiquée sur  le  ressort  CD.  Quand  la  portée  de  ce  crochet  se 
trouve  engagée  sous  le  ressort  ^  celui  -  ci  est  buté  et  ne 
peut  plus  bouger  3  mais  si  le  levier  HI  est  incHné^  le  cro- 
chet H  passe  à  travers  Tentaille  et  laisse  échapper  le  res- 
sort C  D,  qui  vient  .tomber  sur  une  tige  J  K  portée  par  un 
levier  LM.  Cette  tige  JK  est  mobile  de  bas  en  haut^  et  le 
levier  LM,  qui  peut  lui  donner  ce  mouvement,  fait  partie 
du  répartiteur.  Ce  répartiteur^  comme  celui  des  compteurs 
que  nous  avons  décrits  précédemment  est  composé  des  deux 
leviers  courbes  L  V,  Q  U  fixés,  Fun  en  Q,  au  point  d'articu- 
lation de  l'armature  QR  de  l'électro-aimant  S,  Tautre  en  L, 
au  point  d'articulation  des  deux  leviers  LM,  LN  dont  le 
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dernier  commande  le  mouvement  de  la  roue  à  rochet  0. 
Cette  roue  se  présente  perpendiculairement  par  rapport  à  ta 
platine  de  la  pendule^  et  c'est  elle  dont  Taxe  porte  Me  vis 
sans  fin,  qui  détermine  le  mouvement  de  la  mmoterie» 
Maintenant  voici  comment  fonctionne  cette  pendule  : 
Le  courant  arrive  de  la  pile  par  la  pince  n*  â  et  monte 
dans  le  ressort  £€,  par  Tintermédiaire  du  firotteur  Yf. 
Dans  la  première  impulsion  du  pendule  vers  la  gwicht^  le 
bras  Z  X  touche  ie  ressort  £  C  et  permet  au  cottfMt  de  dei» 
cendre  dans  Télectro  -  aimant ,  en  snivfimt  le  teas  ZX,  h 
tige  A  X ,  le  ressort  de  suspension^  puis  la  platine  de  la  pe»* 
dule  à  laquelle  est  fixée  en  a  Tune  des  eitrétiiitéft  do  fil  d^ 
rélectro-aimant  dont  Tautre  extrémité  aboutit  au  aecoad 
pôle  de  la  pile  par  la  pince  n»  3.  Sous  Tinfluence  de  cette 
fermeture  de  courant ,  Tarmature  QR  est  attirée;  son  mou- 
vement^ transmis  au  levier-ressort  LN  par  rintermédiaâ^ 
du  répartiteur,  pousse  d'une  dent  le  rochet  0  de  la  mina- 
tefie  et  l'aiguille  avance  d'un  pas  sur  le  cadran.  En  même 
temps  le  levier  L  M  soulève  le  ressort  C  D  par  Tintermé^ 
diaire  de  la  tige  mobile  R  J;  mais  également^  au  même 
instant ,  un  petit  doigt  P,  porté  par  les  leviers  L  N  et  L  M, 
réagit  sur  le  ressort  G  faisant  suite  au  levier  H I  ^  fait  bas« 
culer  ce  dernier  et  Tamène  à  s'engager  sous  le  ressort  C  D, 
ce  qui  lui  est  facile,  puisque  la  tige  JK  soulève  dans  ce  but 
ce  ressort.  Alors  le  ressort  moteur  se  trouve,  pour  ainsi 
dire  armé  et  tout  disposé  à  réagir  sur  le  pendule. 

Lorsqu'on  revenant  vers  la  droite,  le  bras  Z  X  du  pendule 
â  cessé  de  toucher  fô  ressort  CE,  le  circuit  électrique  est 
rompu^  l'aimantation  de  l'électro- aimant  cesse,  la  tige  JK 
n^étantplus  soulevée  par  le  levier  LM^  laisse  retomber  le 
ressort  C  D  sur  le  crochet  H,  et  comme  le  doigt  P  n'agit  pkn 
sur  le  ressort  G,  le  levier  H I  sollicité  par  un  contre-poids  G, 
Se  dégagera  aussitôt  que  le  ressort  C  D  aura  été  soulevé  par 
le  balancier  dans  son  oscillation  vers  la  droite.  Ahm  ce 
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ressort^  en  se  détendant  et  revenant  à  sa  position  normale, 
pressera  lur  le  Mander  et  lai  rendra  Timpulsion  dont  il 
a  besoin  pour  continuer  ses  oscillations. 

La  pefndole  que  nous  venons  de  décrire  a  été  compliquée 
d'un  répartiteur  électrique,  pour  qu'on  puisse  la  faire  mar^ 
cher  avec  le  moins  de  force  possible  ;  mais  ce  répartiteur 
n\sA  pas  indispensable,  et  M.  Robert-Houdin  a  pu  la  réduire 
à  sa  plus  simple  expression  par  la  disposition  ci-dessous  > 
UMpielte  diq)osîtk)n  ne  diffère  de  celle  que  nous  venons  de 
décrire  que  piu*  la  position  différente  des  pièces  ^  L  M  et 
LPG<,fig.6^pL  VL 


rig.  4. 


Dans  ce  modèle^  le  mouvefiient  transmis  à  la  tige  T. 
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(figure  ci- dessus),  par  rarmatureÂet  le  levier  N,  réagit  sur 
le  levier  coudé  d'encliquetage  L ,  par  Tintennédiaire  d'un 
ressort  S  qui,  étant  soulevé  par  cette  tige,  permet  au  contre- 
poids m  d'entraîner  le  levier  L  vers  la  droite  pour  le  placer 
sous  le  ressort  r^'  alors  que  celui-ci  est  soulevé  par  la 
tige  T.  Mais  ce  même  mouvement ,  en  repoussant  de  bas 
en  haut  le  ressort  C,  fait  avancer  d'une  dent  le  rochet  F. 
La  force  antagoniste  de  Tarmature  A,  qui  est  le  ressort  r", 
se  trouve  alors  réglée  au  moyen  du  contre-poids  B  placé 
sur  le  prolongement  du  levier  N.  Enfin,  le  butoir  d'ar- 
rêt D  peut  servir  d'interrupteur  de  courant  à  un  compteur 
électro-chronométrique  mis  en  relation  avec  cette  pendule. 

Pendule  à  sonnerie  électrique  ^  de  M.  Emile  RoberP- 
Houdin  et  Detouche.  —  Cette  pendule  que  nous  avons 
représentée  fig.  7,  PI.  VI ,  est  identiquement  semblable  à 
celle  que  nous  venons  de  décrire,,  quant  au  mécanisme 
destiné  à  donner  l'heure.  La  seule  différence  qu'il  y  ait, 
c'est  que  l'électro- aimant  au  lieu  d'être  couché  horizon- 
talement à  la  partie  inférieure  de  la  platine,  est  placé  ver- 
ticalement sur  le  côté. 

La  sonnerie  se  compose  :  !<>  d'un  remontoir  à  détente, 
mis  en  mouvement  par  un  électro-aimant  spécial ,  et  qui 
donne  en  même  temps  l'impulsion  au  marteau  de  la  sonne- 
rie ;  2o  d'un  système  de  sonnerie  à  râteau  et  à  crémaillère 
commandé  par  un  limaçon ,  comme  dans  les  sonneries  des 
comtoises;  3°  d*un  timbre.  Le  mécanisme  de  cette  sonne- 
rie, qui  est  placé  sur  la  seconde  platine  de  la  pendule,  der- 
rière le  cadran ,  est  représenté  fig.  8.  Pour  qu'on  puisse 
comprendre  le  rapport  qui  existe  entre  les  deux  figures, 
il  nous  suffira  de  dire  que  la  roue  pointillée  0  représente 
le  rochet  de  la  minuterie,  et  que  le  point  d'articulation  T 
de  la  fig.  8^  correspond  à  l'articulation  U  de  la  fig.  7; 
le  cliquet  HT,  fig.  8,  et  la  branche  UI  du  répartiteur, 
fig,  7,  sont  fixés  sur  le  même  axe. 
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Le  remontoir  à  détente  se  compose  d'un  cliquet  H^  fig.  8^ 
mis  en  mouvement  par  le  répartiteui*  de  l'électro-aimant 
E^  et  d'un  valet  V  qui  est  commandé  par  une  goupille  G, 
fixée  sur  la  roue  des  minutes  (  de  la  minuterie  )^  et  qui  est 
destiné  à  la  double  fonction  de  cliquet  de  retien  et  de 
détente.  Le  système  de  sonnerie  à  crémaillère  est  constitué 
d'abord  par  le  râteau  à  crémaillère  S ,  qui  porte  deux  brides 
rigides  Ë  et  F  destinées  à  limiter  sa  chute^  suivant  les  heures 
à  sonner^  et  sur  Taxe  duquel  est  fixé  un  plateau  métallique  P 
pointant  une  coche  I;  en  second  lieu^  par  un  limaçon  CL  , 
divisé  de  manière  à  fournir  au  râteau  S,  qui  doit  le  rencon- 
trer dans  sa  course^  douze  chutes  difi'érentes  en  rapport 
avec  les  dents  de  la  crémaillère.  Ce  limaçon  est  fixé  sur 
Taxe  de  la  roue  de^  heures  de  la  minuterie.  Quant  aux 
communications  électriques^  voici  comment  elles  ont  été 
établies  : 

La  tige  D,  fig.  7,  sur  laquelle  appuie  le  ressort  R'  com- 
munique par  un  fil  À  qui  traverse  la  platine  avec  un  res- 
sort R  (fig.  8)  qui  appuie  sur  Taxe  du  râteau  S.  Un  autre 
ressort  R',  appliqué  contre  la  circonférence  du  plateau  P, 
communique  par  un  fil  passant  par  le  trou  B  avec  Télectro- 
aimant  W  qui  est  d'ailleurs  en  rapport  avec  le  même  pôle 
de  la  pile  que  Félectro-aimant  £.  L'appareil  est  tellement 
disposé  que,  quand  la  crémaillère  du  râteau  S  est  remon- 
tée, le  ressort  R'  se  trouve  au-dessus  de  la  coche  I  du  pla- 
teau P.  Voici  alors  ce  qui  arrive  quand  cette  partie  de  la 
pendule  doit  entrer  en  fonction. 

Au  moment  où  l'heure  va  sonner,  la  goupille  G  de  la 
minuterie  pousse  le  valet  V  et  désencliquète  la  crémaillère. 
Celle-ci  tombe  jusqu'à  ce  que  les  brides  E,F  aient  ren- 
contré le  limaçon;  mais  comme  ce  limaçon  est  alors  placé 
par  la  minuterie  de  manière  à  ne  laisser  au  râteau  qu'une 
chute  en  rapport  avec  l'heure  à  sonner,  il  peut  arriver 
que  la  crémaillère  ne  tombe  que  de  1  ou  de  6  dents, 

II.  20 
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si  l'heure  à  sonner  est  une  heure  ou  six  hoires.  Sous  l'in- 
âuence  de  cette  chute,  le  (dateau  P  a  tourné  et  se  trooTe 
mis  en  rapport  avec  le  ressort  R^  Dès  lors  le  coimnt  est 
fermé  à  travers  Télectro-aimant  E^  fig.  7,  chaque  fois 
que  le  pendule  oscille  de  gauche  à  droite.  En  effet,  le 
ressort  R  appuyant  alors  sur  la  tige  D,  le  courant  va  de  ft 
en  R^  de  R^  en  D,  de  D  en  A,  de  A  en  R,  8g.  8,  de  R  ee 
P,  de  P  en  R^  de  R^  en  R  et  de  B  à  la  pile,  à  travers  réle& 
tro-aimant  E^  Pour  chaque  fermeture  du  courant ,  c'est-à- 
dire  pour  chacjpie  demi*oscillation  du  pendule,  il  y  son 
donc  un  mouvement  du  cliquet  H  qui  remontera  d'une  dent 
la  crémaillère,  en  même  temps  qu'un  coup  sera  frappé  sur 
le  timbre,  et  ce  remontage  s'effectuera  jusqu'à  ce  que  la 
crémaillère,  étant  replacée  dans  sa  position  initiale,,  le  pla- 
teau P  ne  touche  plus  le  ressort  R^;  alors  le  aurteaa 
cessera  de  frapper  sur  le  timbre  et  le  nombre  de  coups  qui 
auront  été  frappés  sera  précisément  égal  au  n<Mnbre  de 
dents  remontées,  c'est-à-dire  en  correspondaece  avec  la 
hauteur  de  chute  du  r&teaû  limitée  par  le  limaçon. 

Pour  les  demi-heures ,  lorsque  le  râteau  est  dégagé ,  la 
bride  E  tombe  sur  une  portion  de  circonférence  C ,  fiiée 
sur  la  chaussée  qui  empêche  le  râteau  de  tomber  sur  le 
limaçon,  en  sorte  que  chaque  fois  que  c«tte  partie  C  sç 
rencontre  sur  le  chemin  des  brides,  il  n'y  a  qu'une  dent  à 
remonter. 

Si  parfois  la  sonnerie  venait  à  manquer,  et  que  le  râteau, 
ne  fût  pas  relevé  par  réiectro-aimant ,  après  avoir  tombé, 
la  partie  C  se  chargerait  de  le  remonter,  de  sorte  que  la 
pendule  ne  s'arrêterait  pas  pour  cela. 

Pendule  électrique  de  M.  Paul  Garnier.  —  De  même  que 
M.  Vérité,  M.  Paul  Garnier  a  voulu  utiliser  réiectricitéâ 
faire  mettre  en  jeu  son  système  d'échappement  libre  à  re- 
montoir,  qu'il  avait  imaginé  dès  Tannée  1826.  Dans  cet 
ingénieux  échappement  les  mécanismes  sont  combinés  de 
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inanière  qu'une  des  oscillations  du  pendule  s'opère  sans  que 
le  rouage  progresse  et  que  Taiguille  des  secondes  ne  se 
meuve  qu'à  chaque  double  oscillation;  ce  qui  présente 
Tavantage  d'obtenir  la  seconde  fixe  avec  une  pendule  à 
demi-secondes. 

La  pendule  de  M.  Paul  Gamier,  d'ailleurs  assez  com- 
pliquée, se  compose  :  !<>  d'un  système  électro-magnétique 
destiné  à  mettre  en  mouvement  une  roue  motrice  engre- 
n'^nt  avec  les  roues  de  la  minuterie  ;  2o  d'un  système  régu- 
lateur d'impulsion  ;  3°  d'un  système  de  détente  servant  en 
même  temps  de  commutateur. 

Le  premier  système  est  commandé  par  un  électro-aimant 
MM,  fig.  9,  PI.  VI,  réagissant  sur  une  roue  à  rochet  dont 
Taxe  porte  une  roue  d'engrenage  A  qui  amplifié  par  son 
engrènement  avec  le  pignon  B  le  mouvement  communiqué 
au  rochet  A^  Ce  pignon  B  porte  sur  son  axe,  en  dehors  de 
la  platine  de  la  pendule,  une  roue  G,  figure  10,  munie  de 
dix  chevilles  perpendiculaires  à  son  plan.  La  grande  roue 
A  a  un  diamètre  six  fois  plus  grand  que  ce  pignon,  et  cor- 
respond à  l'aiguille  des  secondes. 

Le  système  régulateur  d'impulsion  se  compose  essentiel- 
lement d'une  roue  D,  fig.  10,  portant  trois  dents  a,  h,  c,  ayant 
des  fonctions  bien  diCTérentes  à  remplir.  L'une  a,  est  disposée 
de  manière  à  être  rencontrée  par  les  chevilles  de  la  roue  G, 
au  moment  où  cette  roue  est  mise  en  mouvement  sous  Tin- 
fluence  électrique  5  l'autre  6,  est  destinée  à  transmettre  au 
pendula  une  impulsion  résultant  de  la  chute  du  poids 
moteur  adapté  sur  l'axe  de  la  roue  D;  enfin  le  troisième  c, 
sert  d'arrêt  à  cette  roue  après  qu'elle  a  été  rencontrée  par 
la  roue  G.  A  cet  effet,  elle  vient  buter  contre  un  talon  e, 
placé  sur  un  levier  de  détente  E  dont  nous  verrons  à  l'in- 
stant la  fonction.  En  outre  de  ces  trois  dents,  la  roue 
d'impulsion  D  porte  sur  une  des  barrettes  de  sa  croisée  une 
petite  goupille  sur  laquelle  appuie,  au  moment  de  Timpul- 
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siOD  commaniqiiée  aa  pendule^  une  bascole  F  ^portant  un 
doigt  t  contre  lequel  viennent  buter  attemathrement  les 
ailettes  d'un  modérateur  K.  Ce  modérateur,  par  Fintermé' 
diaire  d'un  pignon  fixé  sur  son  aie ,  commande  le  mouve- 
ment de  la  roue  à  secondes  A^  fig.  9. 

Le  système  de  détente  à  commutateur  consiste  dans  un 
levier  B  articulé  en  i,  dont  la  pointe  se  trouve  alter^ 
nativement  rencontrée  à  chaque  double  oscillalSon  du  pen- 
dule^  par  un  petit  butoir  I  fixé  sur  le  prolongement  H  dd 
ce  pendule.  Un  ressort  Y,  appuyé  contre  une  goupille  ^ 
placée  transversalement  sur  le  levier  E^  est  mis  en  relation 
électrique  avec  l'un  des  pôles  de  la  pOe,  tandis  cpie  le  levier 
E  communique  lui-même  à  l'électro-aimant  par  rintermé- 
diaire  du  ressort  D.  Voici  maintenant  c<mmient  s'effectue 
le  jeu  de  llnstrument. 

Quand  le  pendule  est  dans  sa  position  verticale  ou  sur 
son  oscillation  de  droite  à  gauche^  le  ressortir  appuie  contre 
la  goupille  ^  du  levier  de  détente  E^  et  le  courant  élec- 
trique traverse  Télectro- aimant  commandant  la  roue  C. 
Sous  rinfluence  de  Tattraction  de  cet  électro-aimant,  cette 
roue  C  avance  de  Tintervalle  d'une  cheville  et  repousse  vers 
la  gauche  la  roue  de  détente,  dont  la  dent  c  vient  s'engager 
sous  le  talon  e  du  levier  de  détente  E  ;  alors  le  poids  mo- 
teur g  est  remonté  et  reste  maintenu  dans  cette  position 
jusqu'à  ce  que  le  pendule,  accomplissant  son  oscillation  ré- 
trograde, repousse  par  l'action  du  butoir  I  la  levier  de 
détente  E,  ce  qui  entraîne  le  dégagement  de  la  dent  c  de 
la  roue  d'impulsion  et  la  réaction  de  la  dent  b  sur  le  butoir 
I  du  prolongement  du  pendule,  réaction  qui  s'effectue 
sous  rinfluence  du  poids  g.  Le  mouvement  est  donc  ainsi 
restitué  au  pendule,  mais  en  même  temps  que  cette  fonc- 
tion s'opère,  la  dent  a  est  venue  buter  contre  Tune  des 
chevilles  de  la  roue  C;  ce  qui  limite  la  course  du  poids 
moteur,  et  la  bascule  F/  s'est  trouvée  soulevée  par  la  gou- 
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pille  /  fixée  sur  le  croisillon  de  la  roue  D.  Ce  soulèvement 
a  permis  le  dégagement  du  modérateur  K,  qui  a  laissé 
tourner  la  roue  A  de  Fintervalle  d'une  seconde.  Enfin ,  le 
courant  ayant  été  rompu  par  Téloignement  du  ressort  V 
du  levier  de  détente ,  la  roue  C  ne  peut  plus  réagir  que 
lorsque  le  pendule^  accomplissant  une  nouvelle  oscillation 
de  droite  à  gauche^  a  de  nouveau  permis  la  jonction  du 
ressort  V  et  du  levier  E  ;  alors  les  foinctions  que  nous  avons 
décrites  se  renouvellent  et  le  pendule  continue  ainsi  son 
mouvement  indéfiniment. 

C'est  le  contact  du  ressort  V  avec  le  levier  E  que  M.  Paul 
Garnier  a  utilisé  pour  la  marche  de  ses  compteurs  à  se- 
conde. Il  paraît,  du  reste,  que  ce  système  d'horloge  élec- 
trique, dont  le  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers  a  fait 
l'acquisition,  marche  parfaitement. 

D'après  la  description  que  nous  avons  faite  de  la  pendule 
de  M.  Paul  Garnier,  on  peut  comprendre  facilement  que 
tous  les  systèmes  d'échappements  libres,  tels  que  ceux  de 
M.  Houdin  et  de  tant  d'autres,  peuvent  être  facilement 
transformés  en  pendules  ou  en  horloges  par  l'adjonction  de 
l'action  électrique.  Aussi  je  ne  doute  pas  que  d'ici  à  quel- 
flues  années  chaque  horloger  n'ait  son  système  d'horloge 
électrique. 

Pendule  électrique  de  M.  Breguet.  —  Il  y  a  quelques 

années,  M.  Breguet  cherchant  à  obtenir  une  pendule  sans 

remontage,  fut  conduit  à  faire  réagir  un  électro-aimant 

sur  un  ressort  en  spiral  commandant  directement  une  roue 

d'échappement.  Il  obtint  de  cette  manière  une  pendule 

électrique  fonctionnant  sous  l'efiFort  d'un  ressort  tendu  sans 

cesse  d'une  manière  parfaitement  égale.  Ne  s'étant  pas 

préoccupé  davantage  de  cette  invention ,  et  ne  l'ayant  pas 

même  publiée,  il  eut  bientôt  occasion  de  voir  que  cette  même 

idée  avait  été  mise  à  exécution,  et  même  brevetée,  par 

M.  Leroy  de  Reims.  Pour  conserver  ses  droits  de  priorité, 
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M.  Breguet  acheta  le  brevet  de  M.  Leroy,  et  c'est  eu  égard 
à  cette  circonstance  que  plusieurs  personnes  ont  été  in- 
duites en  erreur  relativement  à  Tinvention  de  ce  système 
d'horlogerie  électrique. 

La  pendule  de  M.  Breguet  est  représentée  fig.  7, 8,  9  et 
10,  pi.  VIL  Dans  les  fig.  9  et  10,  on  voit  le  système  de  re- 
montoir de  la  roue  d'échappement.  Il  se  compose  :  1**  d'une 
roue  d'échappement  J  sur  laquelle  réagit  le  balancier  de  la 
pendule;  2»  d'une  roue  à  rochet  K  qui  est  mise  en  action 
par  l'électro- aimant  moteur;  3o  enfin  d'un  spiral  S  dont 
l'extrémité  intérieure  est  fixée  sur  l'axe  I K  commun  aux 
deux  roues,  et  dont  Textrémité  extérieure  est  fixée  sur  l'un 
des  rayons  de  la  roue  à  rochet  K.  Cette  dernière  roue  au 
lieu  d'être  montée  sur  Taxe  I  K,  tourne  sur  lui  à  frottement 
libre  et  n'est  maintenue  que  par  le  spiral  S  et  le  cliquet  de 
retien  M.  Ce  remontoir  se  distingue  aisément  dans  la  fig.  7, 
derrière  la  tige  du  balancier  H  H  de  la  pendule. 

L'électro  -  aimant  moteur  est  en  A  ;  il  peut  être  plus  ou 
moins  rapproché  de  son  armature  E  par  la  vis  de  rappel  V. 
Cette  armature  est  articulée  en  E,  et  porte  une  tige  rigide 
E'  fixée  à  peu  près  à  angle  droit  sur  elle,  et  maintenue  in- 
clinée vers  la  droite  par  un  ressort  antagoniste  G.  Cetle  tige 
rigide,  dont  le  mouvement  de  gauche  à  droite  est  limité 
par  deux  vis,  comme  on  le  voit  sur  la  figure,  est  munie  de 
deux  cliquets  L  et  N  qui  réagissent  sous  Tinfluence  des  deux 
mouvements  opposés  de  l'armature.  Quand  celle-ci  est  atti- 
rée, le  cliquet  N  fait  avancer  d'une  dent  le  rochet  O  qui 
commande  la  minuterie  par  la  roue  intermédiaire  (y  avec 
laquelle  elle  engrène  ;  en  même  temps  le  cliquet  L  recule 
d'une  dent  sur  le  rochet  K  du  remontoir.  Quand ,  au  con- 
traire, Tarmature  est  repoussée  sous  l'influence  du  ressort 
antagoniste  C,  cette  roue  K  se  trouve  avancée  d'une  dent, 
et  par  suite  le  spiral  est  tendu  de  la  quantité  corres- 
pondante à  ce  mouvement.  Comme  le  courant  est  fermé 
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k  travers  rélectro-aimant  A,  par  le  ressort  flexible  I  à 
:!^baque  oscillation  entière  du  balancier  de  la  pendule,  il  en 
[•ésulte  que  pour  chaque  échappement  de  la  roue  J,  un 
remontage  s'efiFectue,  et  si  ce  remontage  est  convenable- 
ment calculé,  on  obtient  une  force  constante  qui  réagit 
d'une  manière  continue  sur  le  balancier  de  la  pendule  et  en 
entretient  le  mouvement. 

M.  Breguet  a  appliqué  ce  même  système  de  remontage  à 
un  mécanisme  de  sonnerie  qui  fait  de  sa  pendule  une  pen- 
dule électrique  sonnante  dans  le  genre  de  celle  de  M.  De- 
touche.  Cette  disposition  est  représ' ntée  fig.  8.  Elle  consiste 
dans  Taddition  d'un  mouvement  de  sonneiie  de  pendule 
ordinaire  dont  Taxe  du  barillet  porte  une  deuxième  roue 
munie  d'un  encliquetage.  Cet  encliquetage  est  retenu  par 
le  bout  du  ressort  moteur  de  la  sonnerie,  par  des  pignons 
et  des  roues  dont  les  nombres  de  dents  sont  calculés  pour 
que  la  pendule,  dans  les  vingt -quatre  heures  de  marche, 
remonte  le  ressort  autant  que  la  sonnerie,  en  fonction- 
nant, Ta  descendu  pendant  cet  intervalle  de  temps.  C'est 
Tarmature  E  qui  réalise  cet  effet  par  l'intermédiaire  du 
cliquet  N  Sur  le  rochet  O,  lequel,  dans  ces  sortes  de  pen- 
dules devient  le  dernier  mobile  du  remontoir  de  ces  son- 
neries. 

Pendule  électrique  de  MM.  Mouilleron  et  Anthoine.  — 
La  pendule  électrique  de  MM.  Mouilleron  et  Anthoine  est 
fondée  sur  le  même  principe  que  celle  de  M.  Breguet;  seu- 
lement, pour  donner  plus  de  sûreté  à  l'action  de  remontage 
du  spiral  de  la  roue  d'échappement,  et  pour  regagner  la 
force  perdue  en  cas  de  manque  de  certains  contacts  de  l'in- 
terrupteur, MM.  Mouilleron  et  Anthoine  ont  donné  à  la 
roue  à  rochet  du  remontoir  un  moins  grand  nombre  de 
dents  qu'à  la  roue  d'échappement,  ce  qui  fait  que,  pour 
chaque  oscHlation  du  ^balancier,  la  roue  à  rochet  monte  le 
spiral  d'une  quantité  plus  grande  que  celle  qu1l  a  perdue 
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par  récbappement  de  la  roue.  Cette  disposition  à  forcé- 
ment entraîné  un  mécanisme  de  détente  susceptible  d'em- 
pêcher l'action  de  remontage  après  une  tension  suflBsante 
du  spiral.  Sans  ce  mécanisme^  en  effets  la  pendule  serait 
immédiatement  arrêtée. 

Les  fig.  11  et  12,  PI.  YI,  représentent  la  disposition  de 
la  pendule  de  MM.  Mouilieron  et  Anthoine. 

Sur  la  tige  Z,  fig.  i%  qui  porte  ta  roue  d'échappement  F^ 
est  fixée  par  son  centre  le  spiral  C^  dont  l'extrémité  exté- 
rieure est  articulée  sur  la  roue  à  rochet  DD.  Cette  dernière 
roue  reçoit  son  mouvement  d'un  cliquet  d'impulsion  S, 
et  se  maintient  fixe  après  l'action  de  celui-ci  par  an  cliquet 
de  retien  Y.  Le  cliquet  d'impulsion  S,  fig.  11,  est  porté  par 
un  levier  articulé  K  K  dont  l'extrémité  libre  est  soutenue 
par  un  levier  coudé  NOL,  sur  lequel  réagit  l'armature  P  de 
rélectro-aimant  R^  par  l'intermédiaire  de  la  fourchette  PL. 
Enfin  le  contact  électrique  s'opère  en  T  par  l'intermé- 
diaire d'une  cheville  de  platine  adaptée  à  l'ancre  d'échappe- 
ment et  qui  vient  rencontrer  le  ressort  T. 

Avec  cette  disposition  on  comprend  qu'à  chaque  oscilla- 
tion complète  du  balancier  de  la  pendule^  le  courant  élec- 
trique étant  fermé  à  travers  l'électro-aimant  M^  la  palette  P 
pousse  le  levier  L  ON  de  bas  en  haut  et  réagit  ainsi  sur  le 
cliquet  d'impulsion  Y^  dont  le  mouvement  est  calculé  de 
manière  à  faire  avancer  le  rochet  de  deux  dents  à  la  fois.  Il 
arrive  donc  que  la  quantité  dont  s'est  détendu  le  spiral^  à 
chaque  demi -oscillation  du  balancier,  se  trouve  regagnée 
après  chaque  oscillation  entière  de  celui-ci  par  l'action 
électrique  sur  le  rochet  DD,  et  par  conséquent  la  pendule 
est  sans  cesse  remontée. 

La  roue  d'échappement,  dans  la  pendule  de  M.  Mouilie- 
ron, a  60  dents,  tandis  que  le  rochet  du  remontoir  en  a  116. 
Le  nombre  de  dents  de  ce  rochet  cogrespondanl  à  celui  des 
dents  de  la  roue  d'échappement  det^ait-^tre  120.  Il  en  ré- 
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suite  donc  que  chaque  bandage  de  la  roue  à  rochet^  par 
rélectro-aimant,  dépasse  le  débandage  de  l'échappement  de 
2/60.  C'est  précisément  ce  surplus  d'action  mécanique  qui 
est  destiné  à  compenser  la  force  perdue  en  cas  de  man- 
que d'un  ou  plusieurs  contacts  de  l'interrupteur.  Main- 
tenant ,  pour  éviter  une  trop  grande  tension  de  la  part  du 
spiral  dans  le  cas  où  tous  les  contacts  seraient  bons ,  un 
levier  A  A^  fig.  11  et  fig.  12 ,  pivotant  en  y,  se  trouve  dis- 
posé parallèlement  au  rochet  de  manière  à  réagir  par  son 
extrémité  libre  sur  le  cliquet  d'impulsion  Y  ou  sur  un  dis- 
joncteur du  courant^  quand  il  est  repoussé  en  dehors.  Un 
levier  recourbé  Ba/,  fiié  sur  le  rochet  et  articulé  en  X', 
peut  opérer  cette  répulsion  qui  se  manifeste  quand  une 
goupille  Xy  adaptée  sur  la  roue  d'échappement,  vient  à  le 
rencontrer.  Or  cette  rencontre  n'a  lieu  que  quand  les  deux 
roues^  qui  ne  marchent  pas  tout  à  fait  synchroniquement 
à  cause  de  l'avance  de  2/60  donnée  à  la  roue  de  rochet 
pour  chaque  impulsion  du  cliquet  V^  sont  en  discordance 
trop  grande^  ce  qui  suppose  alors  une  trop  forte  ten- 
sion de  la  part  du  spiral.  Dans  ce  cas^  le  levier  kk  écarte  le 
eliquet  d'impulsion  du  rochet  V,  ou  rompt  le  courant  jus- 
qu'à ce  que  la  goupille^  ayant  repris  de  l'avance,  ait  permis 
au  levier  Bo/  de  retomber  sous  Tinfluence  du  ressort  an- 
tagoniste U.  Ainsi,  comme  on  le  voit,  on  n'a  jamais  à  crain- 
dre, avec  cette  disposition,  que  le  spiral  manque  de  force  ou 
soit  trop  tendu ,  ce  qui  est  d'une  grande  importance  pour 
la  régularité  de  marche  de  la  pendule. 

Les  engrenages  que  Ton  distingue  dans  la  figure  12, 
entre  les  deux  platines  de  la  pendule,  sont  des  roues  de 
renvoi  pour  la  minuterie  et  un  système  d'engrenage  è  vis 
sans  fin  destiné,  comme  celui  du  compteur  de  M.  Robert 
Houdin ,'  à  servir  d'intermédiaire  entre  la  roue  d'échap- 
pement et  la  minuterie.  Celle-ci  se  voit  en  dehors  de  la 
platine  de  droite  avec  les  deux  aiguilles  qu'elle  commande. 
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Cette  pendule,  assurent  MM.  Mouilleron  et  Anthoine,  ne 
réclame  qu'une  très -petite  force  pour  marcher.  Ainsi  un 
élément  de  Daniell  (  de  petite  dimension  ),  suffit  pour  bander 
complètement  le  spiral.  Elle  peut  aussi  servir  de  régula- 
teur pour  réagir  sur  des  compteurs  électro-chronomé- 
triques. 

Horloge  électrique  à  sonnerie  de  M.  Rotjer.  —  Cette  hor- 
loge, que  nous  avons  représentée  fig.  13,  n'est,  quant  an 
mécanisme  qui  fait  fonctionner  les  aiguilles ,  *que  la  repron 
duction  du  système  de  M.  Liais;  mais  Fauteur  lui  a  adjoint 
un  système  de  sonnerie  électrique  particulier  dont  Torgane 
régulateur  n'est  plus  le  râteau  des  sonneries  de  comtoises, 
comme  dans  la  sonnerie  de  M.  Robert  Houdin ,  mais  la  roae 
de  compte  ou  le  chaperon  des  pendules  ordinaires. 

Cette  sonnerie  a  pour  organes  sensibles  deux  électro- 
aimants  spéciaux ,  et  pour  moteur  l'un  des  deux  électro- 
aimants qui  entretiennent  le  mouvement  du  pendule,  en 
sorte  que  cette  horloge  est  munie  de  k  électro-aimantâ. 
Voici  comment  ils  sont  combinés. 

La  roue  des  minutes  de  la  minuterie  de  Thorloge  porte 
aux  deux  extrémités  d'un  même  diamètre  correspondant 
aux  chiffres  12  et  au  chiffre  6  du  cadran,  deux  chevilles 
sur  lesquelles  commence  à  appuyer,  quelques  instants  avant 
l'arrivée  de  l'aiguille  des  minutes  aux  chiffres  12  et  6,  une 
bascule  métallique  AB  (  fig.  1^  )  portant  un  ressort  d'argent 
Cette  bascule  est  indiquée  en  pointillé  dans  la  fig.  13,  parce 
qu'elle  se  trouve  placée,  ainsi  que  la  minuterie,  sur  la  face 
opposée  à  celle  qui  est  représentée. 

En  face  du  ressort  d'argent  porté  par  cette  bascule  s'en 
trouve  un  autre  CD  mis  en  relation  avec  un  électro-aimant  M 
et  un  pôle  de  la  pile.  Tl  arrive  donc  qu'au  moment  où  l'heure 
va  sonner,  la  bascule  AB  opère  entre  les  deux  ressorts  un 
contact  métallique  qui  peut  mettre  en  fonction  l'électro- 
aimant  M  dont  nous  allons  voir  la  fonction.  Toutefois, 
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comme  la  fermeture  opérée  ainsi  serait  de  trop  longue 
durée  ^  un  système  rhéotomique  du  genre  de  celui  que  nous 
avons  décrit  page  307  de  notre  premier  volume,  a  dû  être 
ajouté  ;  et  voici  comment  il  se  trouve  disposé  : 

La  roue  à  rocbet  qui  met  en  mouvement  la  minuterie 
dans  rhorloge  de  M.  Royer,  et  sur  laquelle  agissent  les 
armatures  des  électro-aimants  qui  entretiennent  le  mouve- 
ment de  la  pendule^  n'est  pas  montée  sur  le  même  axe  que 
la  roue  des  minutes  ;  c*est  par  une  roue  intermédiaire  S  que 
se  fait  la  transmission.  Or  cette  roue  intermédiaire  porte  à 
son  tour  deux  chevilles  dont  la  position  correspond  à  celle 
des  chevilles  de  la  roue  des  minutes^  c'est-à-dire  qu'elles 
sont  disposées  de  manière  que  toutes  les  fois  que  ces  der- 
nières opèrent  le  contact  électrique  dont  nous  avons  parlé 
précédemment ,  elles  peuvent  en  opérer  un  semblable  entre 
deux  autres  ressorts  £  F,  G  H  disposés  en  conséquence  ;  seule- 
ment^ comme  cette  roue  intermédiaire  tourne  beaucoup  plus 
vite  que  la  roue  des  minutes,  plusieurs  fermetures  de  cou- 
rant peuvent  être  produites  sur  ce  second  interrupteur, 
sans  qu'elles  existent  sur  le  premier;  mais  comme  le  cou< 
rant  est  obligé  de  passer  par  les  deux  interrupteurs  à  la  fois, 
il  n'y  a  que  celles  qui  sont  faites  simultanément ,  c'est-à-dire 
aux  heures  et  aux  demi-heures,  qui  soient  efiTectives.  Il  ré- 
sulte de  cette  disposition  que  le  contact  métallique  ne  dure 
pas  plus  de  deux  secondes,  et  que  la  prolongation  de  l'action 
électro-magnétique  ne  peut  gêner  les  mouvements  méca- 
niques que  nous  allons  maintenant  décrire. 

Sous  l'influence  de  cette  fermeture  de  courant  opérée  à 
chaque  heure  et  à  chaque  demi-heure ,  Télectro-aimant  M 
est  mis,  comme  nous,  l'avons  déjà  dit,  en  activité,  et  son 
armature  attirée,  tout  en  soulevant,  par  Tintermédiaire  des 
leviers  AB, CD,  fig.  13,  une  détente  EF  enfoncée  dans  celle 
des  coches  de  la  roue  de  compte  0  qui  correspond  à  l'heure 
qui  doit  sonner,  débride  une  tige  d'encliquetage  HI  mise 
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en  mouvement  continuel  de  va-et-vient  par  Tarmature  de 
Tun  des  électro-aimants  M^  de  Tborloge  à  laquelle  elle  est 
fixée.  Ce  débridement  s'opère  au  moyen  de  la  tige  DG, 
qui  est  articulée  d'un  côté  au  levier  CD  portant  la  détente 
£  F,  et  de  Tautre  à  un  petit  levier  fixé  sur  le  même  axe 
que  le  levier  G  L.  Ce  dernier  levier,  qui  porte  un  galet  L, 
sur  la  gorge  duquel  passe  la  tige  HI,  est  en  temps  ordi- 
naire incliné  vers  la  droite  de  manière  à  écarter  le  crochet 
H I  de  la  roue  de  compte;  mais  quand  Theure  doit  sonner, 
il  se  trouve  relevé  par  la  tige  DG,  et  dès  lors  le  ressort  R 
pousse  la  tige  H I  contré  la  roue  à  rochet  sur  laquelle  est 
appliquée  la  roue  de  compte.  Comme  le  mouvement  de 
cette  tige  HI  est  continuel ,  elle  met  en  mouvement  ce  sys- 
tème de  roues  qui  avance  d'une  dent  pour  chaque  attraction 
de  Tarmature  de  Télectro-aimant  M^  et  établit  un  contact 
métallique  qui  a  pour  effet  la  fermeture  alternative  du 
courant  à  travers  Télectro  aimant  M^^^  Celui-ci  fait  akurs 
frapper  sur  le  timbre  T  le  marteau  V  par  Tintermédiaire 
de  son  armature  et  le  nombre  de  coups  frappés  est  en  rap- 
port avec  la  largeur  du  cran  de  la  roue  de  compte  qui 
échappe,  c'est-à-dire  avec  le  nombre  de  dents  du  rochet 
qui  correspond  à  ce  cran.  Quand  ce  cran  s'est  ainsi  échappé 
sous  Tinfluence  des  attractions  successives  de  la  tige  d'en- 
cliquetage  HI,  la  détente  £F  retombe  dans  une  coche; 
et  comme  le  courant  qui  Tavait  primitivement  soutenue 
n'existe  plus ,  le  levier  G  L  est  encore  incliné  vers  la  droite 
et  repousse  la  tige  HI  qui  ne  peut  plus  dès  lors  agir  sur 
le  rochet  de  la  roue  de  compte.  A  la  prochaine  ferme^ 
ture  du  courant,  c'est-à-dire  une  demi-heure  après,  la  dé- 
tente et  cette  tige  se  trouvent  de  nouveau  soulevées,  et  le 
mécanisme  recommence  à  fonctionner  comme  précédem- 
ment. Nous  ferons  remarquer,  toutefois,  que  la  roue  de 
compte,  dans  ce  système  de  sonnerie,  doit  présenter  au 
milieu  de  chaque  coche  séparant  les  crans  des  heures,  uo 
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petit  cran  pour  permettre  la  sonnerie  des  demi -heures. 

Ce  système  d'horloge  électrique  à  sonnerie,  qui  est  le 
premier  qu'on  ait  exécuté  S  avait  été  disposé  dans  Torigine 
pour  marcher  avec  deux  piles  ^  mais  en  n'employant  pas 
rélectro-aimant  M''  pour  Tentretien  de  la  marche  du 
pendule;  on  pourrait  le  faire  fonctionner  avec  une  pile 
seulement. 

Dans  la  fig.  13^  les  électro-aimants  moteurs  M^  M^^  sont 
vus  de  champ ^  c'est-à-dire  que  leur  deuxième  bobine  est 
cachée.  Leurs  armatures  se  distinguent  en  R  et  en  N; 
P,  P'  sont  les  butoirs  d'arrêt  de  ces  armatures  et  S,  S' leurs 
cliquets  d'impulsion  réagissant  sur  la  minuterie.  Les  appen- 
dices X,  X^  sont  de  petits  anneaux  portés  par  les  armatures 
K  et  N^  et  destinés  à  relever  les  poids  moteurs  après  qu'ils 
ont  accompli  leur  effet.  Enfin  Z,Z^  sont  les  vis  de  rappel 
ayant  pour  fonction  de  limiter  la  course  des  poids  moteurs. 
Le  pendule  est  en  Y. 

Horloge  à  sonnerie  de  M.  Lasseau. — Dernièrement  un 
inventeur  de  Montbéliard,  M.  T.  Lasseau,  croyant  sans 
domte  avoir  le  premier  exécuté  une  horloge  à  sonnerie  y 
écrivait  à  M.  Victor  Meunier  la  lettre  suivante  : 

a  Monsieur. 

a  L'application  de  l'électricité  aux  machines  en  général 
^t  à  l'horlogerie  en  particulier,  est  une  question  à  l'ordre 
du  jour.  D  appartenait  à  Félectricité,  cet  agent  mystérieux , 
cjuine  tient  aucun  compte  du  temps  ^  de  le  mesurer  avec 
une  précision  mathématique.  Déjà  les  horloges  électriques 
construites  en  France  et  en  Angleterre  ont  attiré  l'attention 
par  la  simplicité  de  leur  mécanisme  et  surtout  par  la  par- 
faite régularité  de  leur  marche.  Il  s*agissait  donc  de  com- 

1.  Janvier  1855. 
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pléter  ces  admirables  instruments  en  leur  faisant  sonner  1 
heures^  et  de  les  mettre  ainsi  à  même  dç  remplacer  av^ 
avantage  et  sous  tous  les  rapports^  les  pendules  ordinaires 

«  C'est  ce  but  que  j'ai  essayé  d'atteindre  en  construisais  i 
une  horloge  électrique  marquant  les  minutes  et  les  secondes 
et  sonnant  les  heures. 

La  disposition  de  la  sonnerie  de  cette  horloge  est  auss/ 
simple  que  sûre  ;  il  n*y  a  aticun  rouage;  un  électro-airoaDt, 
un  râteau  ouvrant  et  fermant  le  courant  ^  un  limaçon  et 
une  détente  composent  tout  le  mécanisme.  La  marche  do 
pendule  sert  de  rouage  modérateur. 

a  Je  pourrais  ajouter  que  cette  sonnerie,  sans  aucun  mé- 
canisme additionnel ,  frappe  à  volonté  les  secondes  sur  le 
timbre^  et  peut  devenir  ainsi  un  instrument  d'observation. 
Toutes  ces  fonctions  étant  indépendantes  du  pendule,  ne 
peuvent  en  aucune  manière,  détruire  Tisocbronisme  de  ses 
oscillations. 

a  L'horloge  marche  avec  une  pile  composée  d'un  seul 
couple^  et  bien  que  saf  régularité  ne  dépende  pas  de  in- 
tensité du  courant,  j'ai  dû  modifier  la  pile  de  Dauiell,  or- 
dinairement employée,  de  manière  à  rendre  son  usage 
facile  et  commode. 

«  Cette  pile,  ainsi  modiflée,  présente  toutes  les  garanties 
de  force ,  de  constance  et  de  propreté  que  Ton  peut  eiiger. 

a  Une  autre  di£Bculté  à  combattre  pour  la  marche  et  la 
durée  d'une  horloge  électrique ,  c'est  Tétincelle  d'induction 
produite  par  rétablissement  et  surtout  par  la  rupture  du 
circuit,  c'est  une  cause  de  destruction  plus  ou  moins  rapWe 
des  points  de  contact. 

«  Par  l'emploi  de  fils  de  cuivre  non  enveloppés  dans  la 
construction  des  électro-aimants,  je  suis  parvenu  à  annu- 
ler complètement  Tétincelle. 

«  Le  résultat  assure  aux  diverses  fonctions  une  sécurité 
parfaite. 
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«  Une  boite  de  35  centimètres  de  hauteur  sur  22  de  lar- 
geur, renferme  cette  horloge. 
«J'ai  l*honneur,  etc.,  etc.  » 
.  Horloge  électrique  de  M.  Grasset  de  Genève.  —  L'horloge 
de  M.  Grasset  a  été  imaginée  en  s  853  et  exposée  à  la  so- 
ciété des  arts  de  Genève  en  1854.  Elle  est  donc  une  des 
premières  qui  aient  été  construites.  Aujourd'hui  elle  est 
installée  à  Tobservatoire  de  Genève  ou  elle  fonctionne  d'une 
manière  satisfaisante.  Le  principe  sur  lequel  est  fondée  cette 
horloge  est  toujours  celui  de  Thorloge  de  M.  Liais^  seule- 
ment la  disposition  des  poids  moteurs  est  différente,  et  tout 
le  système  est  porté  sur  un  cadre  oscillant  de  manière  à 
pouvoir  être  toujours  équilibré. 

Dans  la  figure  13,  pi.  Vil,  la  moitié  seulement  de  Thorloge 
de  M.  Grasset  est  représentée.  Elle  est  vue  en  coupe  ver- 
ticale. Le  pendule  est  en  AB,  il  oscille  sur  deux  couteaux  CC 
appuyés  sur  des  plans  d'agate  DD'.  A  quelque  distance 
de  ces  couteaux  se  trouvent  adaptés  sur  la  tige  même  du 
pendule  deux  butoirs  £,E^  sur  lesquels  viennent  réagir  les 
poids  moteurs  PP'par  Tintermédiaire  des  leviers  ILP,  FLT' 
l'écart  de  ces  pièces  est  réglé  par  les  vis  de  rappel  G,  G^ 

Le  châssis  oscillant  est  figuré  en  M  N.  M  est  le  derrière 
du  cadre  et  N  un  des  côtés  vu  en  coupe,  la  vis  NQ,  avec  son 
contre -écrou  0  fixé  sur  le  support  rigide  RR,  est  un  des 
pivots  d'oscillation  de  ca  cadre.  On  comprend  qu'avec  cette 
disposition  le  pendule  appuie  toujours  également  sur  ses 
deux  couteaux,  ce  qui  n'aurait  pas  lieu  avec  un  système 
fixe. 

L'un  des  deux  électro-aimants  destinés  à  réagir  sur  les 
poids  moteurs  est  en  S;  il  est  vu  de  champ  sur  la  figure,  ce 
qui  fait  qu'an  ne  distingue  qu'une  de  ses  bobines;  les  pôles 
sont  en  T,  et  l'armature  T,  portée  sur  une  palette  de  cuivre, 
est  maintenue  à  distance  par  un  ressort  antagoniste  U  et  un 
butoir  d'arrêt  à  vis  de  rappel.  C'est  sur  cette  armature 
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qu'appuie  le  levier  I J  qui  supporte  le  système  moteur  P,  et 
qui  est  articulé  au  châssis  en  I.  A  cet  efiFet  ce  levier  se  re- 
courbe en  V  et  vient  s'articuler  de  nouveau  sur  le  châssis 
du  côté  opposé  à  I^  de  manière  à  constituer  une  sorte  de 
mâchoire  articulée,  et  c'est  sur  une  traverse  L  (vue  en 
coupe)  unissant  deux  points  opposés  de  cette  mâchoire 
qu'est  fixé  le  levier  L  P  sur  lequel  est  vissé  le  poids  P. 

L'interrupteur  ou  plutôt  le  commutateur^  car  dans  ITior- 
loge  de  M.  Grasset  la  quadrature  est  indépendante  du  sys- 
tème moteur,  est  placé  à  la  partie  supérieure  de  Fin- 
strument,  et  se  trouve  mis  en  jeu  par  une  petite  palette 
rigide  X  adaptée  à  l'extrémité  du  prolongement  de  la  tige 
du  pendule;  ce  commutateur  est  représenté  avec  détail 
fig.  14-,  pi.  Vn.  Il  se  compose  d'un  levier  AB  portant  en  CD 
un  grand  cercle  évidé  muni  de  deux  vis  de  rappel  E,  E'.Ce 
levier  pivote  eu  B  autour  d'une  pointe  d'acier  portée  par 
le  pilier  G  H,  et  se  termine  en  I  par  une  lame  flexible  d'or 
qui  appuie  sur  trois  plaques  d'or  isolées  montées  sur  la  co- 
lonne IK.  Enfin  une  lame  de  ressort,  en  fourchette  GL,  à 
travers  laquelle  passe  la  pointe  d'acier  B,  permet  d'établir 
un  contact  parfaitement  intime  entre  la  coloçne  BH  et  le 
levier  AB.  C'est  entre  les  deux  visE,E^du  cercle  CD  qu'os- 
cille la  palette  X  du  pendule  de  Thorloge ,  de  sorte  que 
le  commutateur  que  nous  venons  de  décrire,  se  présente 
vu  de  champ  sur  la  fig.  13,  et  c'est  pour  cela  que  nous 
n'avons  représenté  dans  cette  figure  que  le  cercle  CD  de  ce 
commutateur.  Voici  maintenant  comment  cette  horloge 
fonctionne  en  admettant  que  les  plaques  a,  b,  c  (fig.  ik)  du 
commutateur  soient  en  rapport  :  la  première  a  (  qui  est  au- 
dessus  et  au  milieu  des  deux  autres  )  avec  le  cadran  compteur 
et  les  plaques  6  et  c  avec  les  deux  électro-aimants  S  S^  : 

Quand  le  pendule  incliné  vers  la  droite  aura  reporté  la 
lame  I  du  commutateur  sur  la  plaque  b,  le  courant  sera 
fermé  dans  l'électro-aimant  S.  Son  armature  étant  attirée 
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laissera  libre  le  poids  P  qui  appuiera  en  E  sur  le  pendule  et 
contribuera  à  le  faire  rétrograder.  Quand  celui-ci  passera 
à  la  verticale  la  plaque  a  du  commutateur  sera  rencontrée 
et  le  compteur  fonctionnera,  mais  Télectro-aimant  S  étant 
devenu  inerte,  le  poids  P  sera  reporté  à  sa  position  initiale. 
Enfin  quand  le  pçndule  aura  atteint  le  point  extrême  de 
son  oscillation  de  gauche,  Télectro-aimant  S' deviendra  actif 
et  réagira  comme  Télectro-aimant  S. 

M.  Grasset  aurait  pu  combiner  d'une  manière  plus  simple 
son  interrupteur  en  faisant  réagir  directement  la  tige  du 
pendule  AB  sur  les  leviers  moteurs  en  G  et  en  G',  mais  il  a 
mieux  aimé  le  rendre  complètement  indépendant  pour  plu- 
sieurs raisons  :  d'abord  parce  que  la  disposition  que  nous 
avons  décrite  lui  permet  de  dériver  son  courant  sur  deux 
électro-aimants  avant  que  de  l'interrompre,  ce  qui  diminue 
beaucoup  les  oxydations  dues  à  l'étincelle  ;  en  second  lieu 
parce  que  le  passage  de  l'électricité  par  les  couteaux  et  les 
plans  d'acier  auraient  pu  en  altérer  le  poli;  enfin  parce 
qu'il  croit  que  le  choc  brusque  de  la  tige  du  pendule  contre 
les  poids  moteurs,  doit  donner  quelquefois  lieu  à  certaines 
trépidations  qui  peuvent  réagir  d'une  manière  fâcheuse  sur 
la  régularité  d'action  de  la  force  électro-motrice. 

Instruments  électro-chronomélriques  de  l'Observatoire 
impérial  de  Paris.  —  Nous  avons  déjà  eu  occasion  de  dé- 
crire, avec  tous  les  détails  nécessaires,  l'ingénieuse  horloge 
de  M.  Liais  qui  depuis  deux  ans  est  installée  à  l'Observa- 
toire de  Paris;  mais  cet  appareil  électro-chronoméirique 
n'est  pas  le  seul  qu'on  rencontre  dans  ces  établissement. 
M.  Le  Verrier,  qui  a  déjà  réalisé  tant  de  perfectionnements 
et  d'améliorations  dans  la  disposition  et  l'organisation  de 
l'Observatoire  de  Paris,  ne  pouvait  rester  en  arrière  dans 
une  question  qui  intéresse  à  tant  de  titres  Tastronomie. 
Dans  une  visite  détaillée  que  cet  illustre  savant  a  eu  l'obli- 
geance de  me  faire  faire  à  travers  son  établissement,  j'ai  pu 
u.  24 
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m'assurer  en  effet  avec  quelle  intelligence  et  avec  quel  soin 
minutieux  tous  les  appareils  électriques  avaient  été  disposés. 

Les  appareils  électriques  de  FObservatoire  de  Paris  con- 
sistent, lodansunehorloge  électrique  (déjà  décrite);  2°  dans 
plusieurs  compteurs  électriques,  de  différents  systèmes; 
3°  dans  une  horloge  type  en  rapport  avec  quelques-uns  des 
compteurs  précédents  ;  4°  dans  des  accélérateurs  et  retar- 
dateurs électriques  ;  5°  dans  des  chronographes  électro-chi- 
miques; que  nous  étudierons  avec  détail  dans  le  prochain 
chapitre.  Il  y  a  en  outre  une  installation  télégi*aphique  pour 
correspondre  avec  le  ministère  de  Tintérieur,  et  de  là  avec 
les  différentes  lignes  qui  rayonnent  vers  Paris.  Quarante- 
cinq  éléments  de  Daniell,  distribués  par  groupes  (sur  les 
différentes  étagères  d'une  grande  armoire),  et  mis  en  rap- 
port avec  vingt  Qls  télégraphiques  à  travers  un  commutateur 
très-savamment  combiné  que  nous  aurons  occasion  de  dé- 
crire plus  tard,  peuvent  être  employés  au  service  de  ces 
différents  instruments. 

Des  différents  compteurs  installés  à  TObservatoire  de 
Paris,  celui  qui  a  donné  les  meilleurs  résultats  est  celui  de 
M.  Liais,  que  nous  avons  représenté. fig.  16,  pi.  VIL  Ha 
été  combiné  de  manière  à  ce  que  Ton  puisse  Contrôler  sa 
marche  à  distance  et  à  fonctionner  avec  le  moins  de  force 
possible. 

Pour  résoudre  ce  dernier  problème,  M.  Liais  a  rendu  les 
ressorts  sollicitant  les  cliquets,  le  plus  flexibles  possible  et 
susceptibles  d'avoir  leur  tension  réglée  à  volonté.  Los  cli- 
quets eux-mêmes,  au  moyen  de  vis  de  rappel  et  de  glis- 
sières, peuvent  avoir  leur  position  déterminée  d'une  manière 
tout  à  fait  rigoureuse.  C'est  à  cet  effet  que  ce  compteur 
s'est  trouvé  compliqué  de  toutes  les  pièces  accessoires 
qu'on  remarque  sm*  la  figure.  Avec  une  force  si  minime 
de  tension  dans  les  ressorts  des  cliquets,  les  systèmes  de 
butoirs  d'arrêt  que  nous  avons  décrits  dans  la  première 
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partie  de  ce  chapitre  ne  sont  plus  suffisants^  et  c*est  pour 
les  remplacer^  que  la  roue  RR  et  les  cliquets  d'arrêt  ABCD^ 
EF,  ont  dû  être  ajoutés  au  système  compteur.  Le  crochet 
£F,  qui  peut  être  plus  ou  moins  avancé  de  F  en  £  à  Taide 
de  la  vis  Y  poussant  un  chariot  ef^  et  qui  peut  être  plus 
ou  moins  incliné  sur  la  roue  RR  à  Taide  de  la  vis  V,  joue 
le  rôle  de  cliquet  d'arrêt  ordinaire.  Le  système  d'enclique- 
tage  ABCD,  qui  se  compose  d'un  levier  coudé  BCD,  muni  à 
son  extrémité  d'une  cheville  D,  a  pour  eflfet  d'embrayer  la 
roue  RR,  quand  Tarmature  de  Télectro- aimant  revient  à 
sa  position  normale.  On  pourrait  croire  que,  grâce  au- cli- 
quet de  retien  GH  du  rochet  moteur,  cet  encliquetage 
ne  serait  pas  nécessaire  ;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  à  cause 
du  petit  diamètre  de  ce  rochet  moteur  et  des-  saccades 
qu'imprime  au  système  le  crochet  EF  quand  il  vient  .buter 
contre  une  dent  de  la  roue  RR.  Ainsi  dans  le  compteur 
de  M.  Liais,  il  existe  quatre  cliquets  et  une  roue  de  sûreté, 
laquelle  est  munie  comme  la  roue  motrice  de  soixante  dents. 
Pour  contrôler  à  distance  la  marche  du  compteur,  et  le 
remettre  à  Theure  s'il  n'y  était  pas,  M.  Liais  a  ajouté  à  son 
instrument  le  système  IJ*[,  qui  se  compose  d'un  ressort  IJ 
dont  la  position  peut  être  réglée  d'une  manière  absolue,  au 
moyen  des  vis  de  rappel  K,  L  et  L'.  A  portée  de  ce  ressort, 
est  fixée,  sur  la  circonférence  de  la  roueRR,  une  goupille  M, 
dont  la  position  est  en  parfaite  correspondance  avec  l'ai- 
guille des  secondes.  Avec  cette  disposition,  si  une  com- 
munication électrique  relie  le  ressort  IJ  avec  un  second 
compteur  à  minutes  placé  près  de  l'horloge  type  de  la  sta- 
tion qui  envoie  l'heure,  il  arrivera  que  toutes  les  minutes 
un  courant  sera  fermé  à  travers  ce  dernier  compteur  par 
la  goupille  M,  de  sorte  que  le  compteur  à  secondes,  jouera 
le  rôle  d'horloge  type  par  rapport  au  compteur  à  minutes. 
Si  le  compteur  à  secondes  marche  d'accord  avec  l'horloge 
type,  le  circuit  du  compteur  à  minutes  se  trouvera  fermé  au 
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même  instant  que  raiguille  à  secondes  de  Thorloge  type  ar- 
rivera à  zéro,  ce  que  Ton  peut  vérifier,  puisque  ces  deux  in- 
struments sont  placés  Tun  à  côté  de  l'autre  ;  mais  s'il  y  a 
une  diflférence  on  sera  averti  par  là,  que  quelques  contacts 
de  l'interrupteur  de  Thorloge  type  ont  manqué,  ou  se  sont 
doublés,  et  à  Taide  d'un  interrupteur  que  Ton  manœuvre  à 
la  main,  oh  avancera  ou  on  retardera  le  compteur  à  secondes 
de  la  quantité  nécessaire. 

Le  compteur  de  M.  Liais  devant  être  installé  à  la  Bourse 
de  Paris  et  devant  fournir  Theure  de  l'Observatoire,  on 
comprend  quel  rôle  important  joue,  dans  cet  appareil,  ce 
système  contrôleur,  puisqu'il  peut  dispenser  d'envoyer 
chaque  jour  contrôler  l'heure  indiquée. 

Dans  la  figure  16,  pi.  VII,  le  ressort  antagoniste  de  l'ar- 
mature est  une  lame  de  ressort  ST,  dont  la  tension  est  ré- 
glée par  la  vis  V^'.  L'articulation  de  cette  armature  est 
constituée  par  une  lame  de  ressort  0.  Le  long  ressort 
flexible  QP  est  celui  qui  agit  sur  le  cliquet  de  retien  GH; 
il  peut  être  réglé  au  moyen  de  la  vis  U.  Le  crochet  d'im- 
pulsion est  en  GZ. 

Les  accélérateurs  et  retardateurs  adaptés  à  l'horloge  type 
de  l'Observatoire  sont  représentés  fig.  15,  pi.  VIli  Leur  prin- 
cipe diffère  un  peu  de  ceux  que  nous  avons  déjà  décrits. 

L'accélérateur  consiste  dans  un  levier  coudé  ABC,  oscil- 
lant en  B,  et  portant  un  contre-poids  P.  L'extrémité  A  de 
ce  levier  est  munie  d'une  petite  palette  que  peut  rencontrer 
le  pendule  XY  en  oscillant.  En  temps  ordinaire,  ce  levier 
est  maintenu  éloigné  du  pendule  par  le  compas  DEF,  que 
l'on  incline  d'un  côté  ou  de  l'autre,  à  l'aide  de  fils  FG,  Ffl 
et  d'anneaux  G  et  H.  A  cet  effet,  ce  compas  est  vissé  à  frot- 
tement dur  en  son  point  d'articulation  E.  Quand  on  veut^ 
faire  réagir  Taccélérateur ,  on  tire  l'anneau  G,  et  aussitôt^ 
la  palette  A  étant  rencontrée  par  le  pendule,  réagit  sur  lum- 
en  tendant  à  diminuer  l'amplitude  de  ses  oscillations^ 
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Celles-ci  s'effectuant  alors  dans  un  temps  plus  court ,  Tac- 
célération  du  mouvement  a  lieu. 

Le  retardateur  est  un  peu  plus  compliqué  dans  sa  con- 
struction, bien  que  le  principe  en  soit  très-simple.  Il  consiste 
dans  un  levier  oscillant,  IJ,  terminé  en  I,  par  une  masse  pe- 
sante, et  maintenu  dans  une  position  fixe  par  un  enclique- 
tage  KLMNT,  dont  le  crochet  KLO  est  articulé  sur  une 
douille  fixe  KP.  Tant  que  le  crochet  0  de  cet  enclique- 
tage  est  maintenu  sur  le  crochet  MN,  le  pendule  XY  est 
libre,  mais  aussitôt  qu'à  Taide  d'un  cordon  cd  on  incline  le 
compas  abc,  ce  crochet  MN  se  trouve  écarté  par  suite  de 
la  traction  exercée  sur  le  fil  ae,  et  le  crochet  KLO  se  dégage. 
Alors  Fentaille  U,  ménagée  sous  ce  dernier  crochet,  vient 
bientôt  s'enfourcher  sur  une  cheville  adaptée  à  un  levier 
VV,  fixé  sur  la  tige  du  pendule ,  et  le  système  oscillant  IJ 
participe  au  mouvement  de  celui-ci.  Comme  le^  oscillations 
des  deux  tiges  oscillantes  s*efiFectuent  en  sens  conraire  , 
c'est-à-dire  que  Tune  s'abaisse  quand  l'autre  se  relève,  le 
mouvement  du  pendule  se  trouve  retardé.  Quand  le  retard 
qui  a  été  jugé  nécessaire  est  effectué,  on  accroche  de  nou- 
veau le  crochet  KLO  sur  le  crochet  MN  à  l'aide  du  compas 
RQP,  dont  la  branche  P  porte  une  cheville  et  dont  la  branche 
R  est  reliée  à  un  cordon  RS.  Ce  compas  revient  à  sa  posi- 
tion initiale  après  avoir  été  tiré,  par  l'intermédiaire  d'un 
ressort  r.  Les  deux  appendices  qui  se  trouvent  placés  des 
deux  côlés  de  l'entaille  U,  servent  à  empêcher  la  chute  du 
crochet  KLO  en  dehors  de  la  cheville  V,  quand  la  position 
de  cette  cheville  ne  correspond  pas  à  celle  !de  l'entaille  U 
au  moment  de  cette  chute.  Enfin  le  crochet  T  sert  de  guide 
au  crochet  KLO. 

Pour  que  ces  accélérateurs  et  retardateurs  n'arrêtent 
pas  la  marche  de  l'horloge,  il  est  nécessaire,  au  moment 
où  on  les  met  en  action,  de  rendre  les  poids  de  cette  hor- 
loge plus  pesants,  ce  que  l'on  fait^au  moyen  d'un  poids  ad- 


326  HORLOGERIE  ÉLECTRIQUE. 

ditionnel ,  que  par  un  système  de  poulies  on  amène  a  ap- 
puyer sur  les  contre-poids  eux-mêmes. 

Ce  système  d'accélérateurs  et  de  retardateurs  a  été 
combiné  par  MM.  Liais  et  Robert. 

Il  existe  encore  une  foule  d'autres  systèmes  d'horloges 
électriques  imaginés  par  plusieurs  constructeurs  suisses, 
belges^  allemands  et  anglais;  mais  comme  ils  se  rapportent 
plus  ou  moins  aux  diflFérentes  horloges  que  nous  avons  dé- 
crites, je  n'en  parlerai  pas  davantage. 

CONCLUSION. 

D'après  ce  que  nous  venons  de  dire  dans  ce  chapitre,  on 
voit  que  la  mesure  du  temps  par  Télectricité,  n'est  pas, 
comme  bien  des  personnes  se  l'imaginent ,  une  découverte 
encore  dans  Tenfance  et  qui  exigerait  de  nombreux  per- 
fectionnements. Sauf  la  question  pratique  de  son  applica- 
tion sur  une  échelle  très -considérable,  le  problème  de 
rhorlogerie  électrique  est  aujourd'hui  résolu.  On  voit  chez 
M.  Froment  une  pendule  électrique  qui  marche  depuis  plus 
de  huit  ans  d'une  manière  non  interrompue,  transmettant 
dans  ses  ateliers  Theure,  la  minute,  la  seconde  à  de  nom- 
breux cadrans.  Dans  une  autre  horloge  qui  marche  depuis 
près  de  quatre  ans,  les  mouvements  électriques  ne  se  sont 
pas  arrêtés  un  seul  instant.  Ajoutons  que  l'expérience  a 
prouvé  que  les  appareils  du  môme  genre  construits  par  les 
divers  artistes  de  l'Europe ,  satisfont  très-bien  aux  condi- 
tions qu'il  s'agit  de  remplir. 

On  peut  donc  conclure,  sans  rien  avancer  de  douteux , 
que  dans  les  conditions  actuelles  de  Fart  de  l'horlogerie 
électrique,  la  répartition  électrique  de  l'heure,  non-seule- 
ment pourrait  et  devrait  être  faite  dans  les  différentes 
villes  de  l'Europe,  mais  encore  que  les  régulateurs -types 
de  ces  différentes  villes  pourraient  être  réglés  eux-mêmes 
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d'après  l'heure  fournie  télégraphiquement,  une  fois  par 
jour,  par  les  observatoires  astronomiques. 

Déjà  au  moyen  de  la  liaison  télégraphique  qui  existe  entre 
robservatoire  de  Greenwich,  la  station  centrale  au  pont  de 
Londres  et  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  du  Sud  Est  en 
Angleterre ,  des  signaux  horaires  donnant  exactement  le 
temps  moyen  de  Greenwich  sont  transmis  aux  bureaux  de 
la  Compagnie  du  télégraphe  électrique  à  Lathburg^  dans 
le  Strand  à  Londres,  à  Tunbridge,  à  Deal,  à  Douvres, 
plusieurs  fois  par  jour.  La  chute  de  ballons-signaux  est  dé- 
terminée sur  la  tour  du  Strand  et  à  Liverpool  simultané- 
ment avec  la  chute  du  ballon  de  Greenwich,  à  une  heure 
de  Taprès-midi.  Pareils  systèmes  ont  été  installés  à  Liver- 
pool et  à  Edimbourg.  «  Dans  cette  dernière  ville,  dit 
«  M.  Airy,  le  ballon-signal  a  été  installé  sur  la  haute  tour 
«  du  monnaient  de  Nelson ,  dans  le  voisinage  de  l'obser- 

m 

avatoire;  il  est  en  liaison  immédiate  avec  Thorloge  des 
«  passages,  qui  le  fait  tomber  au  moment  voulu.  Depuis  trois 
«  mois  que  cet  appareil  fonctionne ,  il  s'est  montré  si  exact, 
«  si  grandement  utile ,  que  des  dispositions  sont  prises  pour 
a  installer  de  semblables  ballons  à  Glascow,  à  Greenock, 
a  à  Dundee  et  autres  ports  de  TÉcosse.  La  chute  de  tous 
or  ces  ballons  sera  déterminée  simultanément  par  un  signal 
M  parti  de  Tobservatoire  d'Edimbourg.  » 

Après  de  tels  témoignages,  après  la  réussite  de  réta- 
blissement des  compteurs  électro-chronométriques  dans  les 
villes  de  Gand  et  de  Leipzig,  il  serait  réellement  honteux 
pour  la  France  de  ne  pas  tenter  rétablissement  en  grand 
de  la  répartition  électrique  de  Theure.  De  nombreux  pro- 
jets ont  été  proposés  à  ce  sujet,  mais  aucun  jusqu'à  présent 
n'a  reçu  d'exécution.  Ainsi  M.  Leverrier,  directeur  de 
robservatoire  de  Paris,  devait  fournir  télégraphiquement 
l'heure,  une  fois  par  jour,  aux  cinq  grands  ports  militaires 
de  France  et  à  la  Bourse  de  Paris.  Le  port  militaire  de 
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Cherbourg  devait  posséder  à  rentrée  de  Tavant-port  et  en 
vue  de  la  rade,  un  grand  cadran  électro-chronométrique 
marchant  sous  Tinfluence  de  Thorloge  de  Tobservatoire  du 
port,  et  devant  donner  Theure  non-seulement  au  port,  mais 
encore  en  rade.  Le  comité  des  architectes  de  Paris  avait 
adopté  un  système  de  distribution  de  Theure  dans  les  diffé- 
rents quartiers  de  Paris,  proposé  par  M.  Paul  Garnier. 
Tous  ces  projets  ne  sont  encore  que  sur  le  papier  ;  quand 
donc  seront-ils  assez  mûris?.... 

Quelques  mots  encore  avant  de  terminer  ce  chapitre  sur 
les  systèmes  proposés  pour  la  distribution  de  Theure  dans 
les  grandes  villes. 

Dans  le  système  de  MM.  Storer  et  Scholle  de  Leipzig,  les 
rues  de  la  ville  devraient  être  partagées  en  groupes  ;  chaqae 
groupe  serait  pourvu  de  son  fil  conducteur  fixé  contre  les 
murs  extérieurs  et  mis  plus  complètement  à  Tabri  dans  Tin- 
térieur  des  habitations.  Tous  ces  conducteurs  aboutiraient 
à  une  horloge-type  installée  à  Thôtel  de  ville.  Les  conduc- 
teurs voltaïques  qui  font  marcher  les  aiguilles  sur  le  cadran 
de  chaque  maison  s'embrancheraient  et  se  tendraient  sur 
le  conducteur  principal.  D'après  le  devis  présenté  par  les 
auteurs  de  ce  système,  ces  fils  d'embranchement  devraient 
coûter  à  peu  près  1  franc  le  mètre  et  être  à  la  charge  du 
propriétaire  ou  du  locataire  de  la  maison  ;  celui-ci  aurait 
à  payer  de  plus  6  ou  8  francs  par  année,  suivant  les  dimen- 
sions du  cadran  ;  mais  il  n'aurait  à  supporter  aucuns  autres 
frais,  et  la  direction  des  horloges  électriques  s'engagerait  à 
lui  assurer  Theure  et  les  minutes  exactes  de  Thorloge  de 
rhôtel  de  ville.  Une  pendule  électrique  avec  un  cadran 
de  33  centimètres  ne  coûterait  que  60  ou  80  francs. 

Dans  le  système  présenté  par  M.  Paul  Garnier  pour  la 
ville  de  Paris,  on  aurait  placé  à  TObservatoire  l'horloge- 
type  destiné  à  faire  rayonner  les  heures  dans  toutes  les  di- 
rections. Un  fil  de  fer  recouvert  de  zinc,  partant  de  l'un 
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des  pôles  de  la  pile^  se  serait  rattaché  successivement  aux 
divers  édifices  communaux  pourvus  de  cadrans  sur  lesquels 
l'heure  devrait  être  '.signalée.  Après  avoir  relié  ensemble 
tous  ces  cadrans^  ce  conducteur  serait  venu  se  rattacher  à 
l'autre  pôle  de  la  pile. 

Quant  aux  points  qui  auraient  pu  être  choisis  pour  y  pla- 
cer les  cadrans  électriques,  M.  Garnier  proposait  de  tendre 
un  premier  fil  de  TObservatoire  à  Thôtel  de  ville ,  en  tou- 
chant «au  Val-de-Grâce,  à  Téglise  Saint-Jacques-du-Haut- 
Pas^  à  la  mairie  du  douzième  arrondissement,  au  Lycée 
Louis-le-Grand,  à  la  Sorbonne,  à  la  Tour  de  l'horloge  du 
Palais  de  Justice  pour  revenir  enfin  à  Thôtel  de  ville.  Ce 
premier  fil  établi  on  en  aurait  établi  d'autres  dans  les  autres 
directions  après  qq'on  aurait  été  convaincu  de  Timportance 
de  cette  application  électrique. 

La  commission  des  architectes  avait  opposé  à  ce  projet 
un  contre-projet  dans  lequel  Thorloge-type  aurait  été  éta- 
blie au  haut  de  la  Tour  Saint-Jacques- la -Boucherie^  pour 
de  là  fournir  l'heure  dans  toutes  les  dbections.  Enfin  ^ 
M.  Breguet  vient  de  proposer  dernièrement  un  nouveau 
projet  qui  paraît  être  le  plus  pratique.  En  effet,  avec  les 
systèmes  dont  nous  venons  de  parler  et  qui  sont  d'ailleurs 
très-réalisables,  il  pourrait  arriver  qu'en  cas  de  rupture 
d'un  des  fils  ou  d'un  accident  quelconque,  Fheure  cessât 
subitement  dans  toute  une  partie  de  la  ville.  Rien  de  sem- 
blable n'est  à  craindre  dans  le  système  de  M.  Breguet.  îl 
l'expose  en  ces  termes  : 

«Je  divise  Paris  en  douze  rayons  électriques;  je  place 
dans  la  mairie  de  chacun  des  arrondissements  un  régula- 
teur-type qui  distribue  l'heure  aux  quatre  quartiers  compo- 
sant un  arrondissement.  Réglé  chaque  semaine,  mon  régu- 
lateur ne  mè  donne  qu'un  retard  de  quelques  dixièmes  de 
seconde  et  conune  le  régulateur-type  envoie  son  mouvement 
électriquement  aux  pendules  de  l'arrondissement,  j'ai  donc 
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rheure  également  uniforme  dans  chacun  des  quatre  quar- 
tiers, par  suite  dans  les  douze  arrondissements  ou  dans  les 
quarante-huit  quartiers  de  la  ville  de  Paris.  Si ,  ce  qui  peut 
arriver,  ce  qui  arrivera,  des  dérangements  se  produisent, 
ils  seront  facilement  et  promptement  réparés.  Il  n'y  aura 
jamais  qu'un  quartier  qui  pourra  manquer,  ou  encore  quel- 
ques horloges  d'un  quartier.  » 

En  ce  moment  on  organise  une  installation  chronomé- 
triqué  de  ce  genre  à  Marseille.  Mais  au  lieu  de  s'adresser 
aux  constructeurs  habiles  que  nous  avons  à  Paris,  cette  ville 
a  mieux  aimé  avoir  recours  à  un  horloger  étranger  dont 
le  système  n'a  rien  de  supérieur  aux  autres;  et  cet  hor- 
loger a  eu  Tavantage  d'habiter  une.  ville  amie  du  progrès 
(la  ville  de  Gand),  où  il  a  pu  mettre  à  exécution  son 
système,  et  il  n'en  a  pas  fallu  davantage  pour  qu'on  ait  eu 
plus  de  confiance  en  lui  qu'aux  autres.  Combien  de  systèmes 
actuellement  adoptés  aujourd'hui  n'ont  été  préférés  à  d'au- 
tres beaucoup  meilleurs,  que  parce  qu'ils  ont  été  une  pre- 
mière fois  essayés  !  Et  les  hommes  qui  commettent  de  pareils 
erreurs  s'en  vantent  en  se  disant  des  hommes /^ra^i^e^^,  des 
hommes  positifs/....  Tel  est  tout  le  secret  de  cet  esprit  de 
routine  qui  s'oppose  au  développement  des  inventions 
même  les  meilleures. 


IV 


APPLICATION  DE  L  ELECTRICITE  AUX  OBSERVATIONS 
SCIENTIFIQUES  ET  DE  PRÉCISION. 

La  faculté  que  possède  l'électricité  de  fournir  des  signaux 
.écrits  à  distance  sous  une  influence  mécanique  quelconque, 
qui  peut  même  être  extrêmement  faible,  la' promptitude 
d'action  de  ce  fluide  et  la  manière  facile  dont  on  peut  pro- 
voquer cette  action ,  ont  pu  être  utilisées  avantageusement 
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pour  les  observations  scientifiques,  soit  pour  remplacer 
Tobservateur  lui-même  et  lui  éviter  Tennui  d'une  atten- 
tion trop  soutenue,  soit  pour  permettre  Tappréciation 
d'intervalles  de  temps  infiniment  courts,  soit  pour  suppléer 
à  la  vue  dans  certaines  expériences  délicates  exigeant  une 
grande  précision.  Ce  sont  ces  applications  qui  vont  faire 
l'objet  de  ce  chapitre. 

CHUONOSCOPES  ET  CHRONOGRAPHES. 

Dans  une  foule  de  circonstances  particulières,  on  est  ap- 
pelé à  mesuser  un  intervalle  de  temps  excessivement  court, 
comme  un  millième  de  seconde  par  exemple.  Ainsi,  quand 
on  veut  constater  la  promptitude  d'inflammation  des  diffé- 
rentes espèces  de  poudres,  la  vitesse  des  projectiles  et  de 
corps  qui  ne  peuvent,  comme  la  lumière,  produire  par 
eux-mêmes  un  effet  physique  instantané  à  distance,  on  est 
forcé  d'employer  des  mécanismes  susceptibles  de  fournir 
une  mesure  de  temps  quelquefois  même  plus  petite  que  la 
fraction  de  seconde  que  nous  avons  indiquée.  On  comprend 
alors  que  la  plus  grande  difficulté  à  surmonter  n'est  pas 
l'appréciation  mécanique  de  ce  temps  infiniment  court, 
mais  le  point  de  départ  et  le  point  d'arrêt  de  l'observation, 
car  nos  organes  sont  bien  loin  d'être  assez  sensibles  pour 
une  pareille  appréciation.  L'électricité  est  venue  encore 
merveilleusement  à  Taide  de  la  mécanique,  pour  servir  d'or- 
gane sensible,  et  doter  les  corps  matériels  des  propriétés  au 
moyen  desquelles  la  vitesse  de  la  lumière  a  pu  être  consta- 
tée directement.  Ce  sont  ces  instruments  auxquels  on  a 
donné  le  nom  de  chronoscopes  et  chronographes  électri- 
ques. M.  Martin  de  Brettes,  ayant  étudié  d'une  manière  tout 
à  fait  complète  ces  sortes  d'appareils  dans  un  ouvrage  fort 
remarquable  édité  chez  M.  Correard,  je  renverrai,  pour  les 
détails,  le  lecteur  à  cet  ouvrage. 

Chronoscope  de  M.  Wheatstone,  —  M.  Wheatstone,  dont 
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nous  avons  si  souvent  parlé ,  paraît  être  encore  le  premier 
qui  ait  eu  l'idée  de  ce  genre  d'application  de  rélectricité.  Il 
aurait^  dit- il  ^  dans  une  réclamation  adressée  à  F  Académie 
des  sciences,  inventé  et  construit^  dès  iSkOy  un  appareil 
électro-magnétique  destiné  à  mesurer  la  vitesse  initiale  des 
projectiles.  Cet  appareil,  composé  d'un  mouvement  d'hor- 
logerie, portait  une  aiguille  qui  içarquait^  sur  un  cadran 
divisé,  rinstant  où  une  roue  d'écHiappement,  mise  en  mouve- 
ment par  un  poids,  était  arrêtée  par  une  ancre.  Cette  ancre^ 
selon  qu'elle  était  ou  non  sollicitée  par  un  électro- aimant, 
arrêtait  ou  rendait  libre  la  roue  d'échappement;  la  durée  do 
courant  était  mesurée  par  Tare  décrit. 

M.  Wheatstone  dit  que  son  appareil  pouvait  donner  un 
7  300  '*"'  de  seconde.  Néanmoins  il  est  permis  de  douter  de 
sa  précision  pour  mesurer  un  temps  si  court,  attendu  que 
le  mouvement  de  Taiguille  est  nécessairement  sacc^dé^  et 
que  l'arrêt  peut  se  faire  un  peu  avant  ou  après  le  passage 
d'une  dent  de  l'échappement,  sans  suivre  aucune  loi^  ce 
qui  empêche  de  prévoir  le  sens  et  la  grandeur  de  Terreiir. 
Quoi  qu'il  en  soit,  ce  système,  qui  a  été  le  point  de  départ 
de  beaucoup  d'autres  "plus  ou  moins  compliqués,  dont  nous 
allons  parler,  constituait,  dès  cette  époque,  une  invention 
de  la  plus  haute  importance,  et  dont  nous  avons  déjà  vu 
une  application  dans  les  systèmes  électriques  que  nous 
avons  décrits,  chapitre  II,  pour  enregistrer  les  différentes 
vitesses  des  convois  sur  les  chemins  de  fer.  Voici  comment 
M.  Wheatstone  avait  disposé  son  système  chronograpbique 
appliqué  à  la  mesure  de  la  vitesse  des  projectiles. 

Le  chronoscope  placé  à  une  station  A,  fig.  15,  PL  Vil, 
dans  le  voisinage  du  lieu  du  tir,  était  relié  d'un  côté  à  la 
pile  P,  de  l'autre  au  canon  C  et  à  une  cible  M  placée  suc- 
cessivement à  des  distances  différentes.  Un  fil /placé  devant 
la  bouche  du  canon,  faisait  partie  d'un  premier  circuit  com- 
plété par  le  chronoscope ,  et  un  conjoncteur  adapté  à  la 


AUX  OBSERVATIONS  SCIENTIFIQUES.  333 

cible  M  était  disposé  de  manière  à  opérer  la  fermeture  d'un 
second  circuit  passant  également  à  travers  le  chronoscope 
lorsque  la  cible  venait  à  être  frappée  par  le  boulet. 

Le  chronoscope  se  composait  d'un  mécanisme  d'horloge- 
rie établi  dans  une  boîte  C^  et  était  mis  en  mouvement  par 
un  poids  P.  Derrière  la  boîte  C  était  placé  un  électro-aimant 
dont  l'armature  une  fois  attirée  devait  embrayer  le  mou- 
vement d'horlogerie.  Au  moment  de  la  rupture  du  courant  à 
travers  cet  électro-aimant,  ce  mouvement  était  au  contraire 
dégagé  et  alors  deux  aiguiles  mobiles  autour  de  deux  cadrans 
étaient  mises  en  marche  ;  l'aiguille  du  cadran  £  indiquait 
des  dixièmes  de  seconde  et  celle  du  cadran  D  des  millièmes. 
Un  embrayeur  secondaire  empêchait  la  marche  des  aiguilles 
en  temps  ordinaire. 

La  disposition  du  fil  /  au  travers  de  la  bouche  du  canon 
était  très-simple;  il  était  tendu  à  travers  un  cadre  de  bois 
H  fixé  à  l'extrémité  du  canon,  de  manière  à  relier  deux  de 
ses  côtés.  Le  circuit  par  cette  disposition  se  trouvait  conve- 
nablement isolé. 

Au  moment  de  Texpérience  on  fermait  à  la  pile  le  cou- 
rant électrique  à  travers  le  premier  circuit,  c'est-à-dire 
celui  correspondant  au  fil  de  la  bouche  à  feu,  et  on  lâchait 
la  détente  du  chronoscope.  Celui-ci  ne  se  trouvait  pas  pour 
cela  mis  en  mouvement  puisque  cette  détente  était  rempla- 
cée par  celle  de  l'électro- aimant  alors  actif.  Mais  aussitôt 
que  le  feu  était  mis  à  la  pièce,  le  fil  /  était  coupé  par  le 
boulet  et  le  circuit  correspondant  étant  interrompu,  le  mou- 
vement du  chronoscope  se  trouvait  dégagé.  Les  aiguilles 
étaient  mises  en  marche  et  leur  mouvement  persistait  jus- 
qu'à ce  que  le  houlet,  en  rencontrant  la  cible  M,  eût  fait 
réagir  le  conjoncteur  sur  le  deuxième  circuit  qui  se  trou- 
vait dès  lors  complété.  Sous  Tinfluence  de  cette  nouvelle 
fermeture  du  courant ,  le  chronoscope  se  trouvait  de  nou- 
veau arrêté ,  et  Tare  décrit  par  les  aiguilles  indiquait  le 


334  APPLICATION   DE  L'ÉLECTRICITÉ 

temps  qu'avait  mis  le  projectile  à  parcourir  l'espace  com- 
pris entre  le  canon  et  la  cible. 

Tout  ingénieux  qu'il  était,  et  sans  parler  de  rinconvénient 
que  nous  avons  signalé  en  commençant,  ce  système  avait 
plusieurs  défauts  qui  frappèrent  iM.  Wheatstone  dès  les 
premiers  essais  qu'il  tenta,  et  qui  l'amenèrent  à  le  modiCer 
à  deux  reprises  diflférentes. 

D'abord  le  magnétisme  remanant  de  l'électro-aimaot  du 
chronoscope  empêchait  le  déclanchement  instantané  du 
mouvement  d'horlogerie  ;  en  second  lieu^  le  contact  fourni 
par  une  cible  si  brusquement  frappée  ne  pouvait  jamais  être 
assez  bon  pour  maintenir  les  aiguilles  du  chronoscope  dans 
la  position  où  les  avait  arrêtées  la  fermeture  secondaire  do 
courant.  Voici  comment  M.  Wheatstone  avait  remédié  à  ces 
deux  inconvénients.  Cest  lui-même  qui  parle  (Voir  les 
comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  séance  de  mai 
1845). 

«  J'avais  trouvé  par  expérience  que  lorsqu'une  pièce  de 
fer  doux  avait  été  attirée  par  un  électro-aimant,  et  que  le 
courant  venait  ensuite  à  cesser,  bien  que  le  fer  parût  re- 
tomber immédiatement,  son  contact  était  maintenu  pendant 
un  temps  qui  plusieurs  fois  équivalait  à  une  fraction  considé- 
rable de  seconde.  La  durée  de  cette  adhérence  augmentait 
avec  rénergie  des  courants  voltaïques  et  avec  la  faiblesse 
du  ressort  antagoniste.  Pour  la  réduire  à  un  minimum,  il 
était  nécessaire  d'employer  un  courant  trèsjfaible,  et  d'aug- 
menter la  résistance  du  circuit  jusqu'à  ce  que  la  force  d'at- 
traction de  l'aimant  fût  réduite  au  point  de  ne  surpasser 
que  d'une  très -faible  quantité  la  force  de  réaction  du  res- 
sort. Mais  alors  l'aimant  n'avait  plus  la  force  sufDsante  pour 
attirer  le  fer  lorsque  leprojectile  frappait  le  but.  Cependantje 
surmontai  cette  difficulté  de  la  manière  suivante  :  j'arrangeai 
les  (ils  métalliques  du  circuit  de  manière  qu'avant  que  le  bou- 
let ne  fût  lancé  par  le  canon,  le  courant  d'un  seul  élément 
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de  très -petite  dimension  et  réduit  au  degré  convenable 
au  moyen  d'un  rhéostat  aussi  interposé  dans  le  circuit , 
fût  le  seul  à  agir  sur  Télectro-aimant  ;  mais  lorsque  le  boulet 
arrivait  au  but  six  éléments  se  trouvaient  alors  interposés 
dans  le  circuit  et  agissaient  directement  sur  Taimant.  Sans 
doute  avec  ces  précautions  il  y  a  bien  encore  du  temps  de 
perdu  durant  l'attraction  de  Farmature  de  l'aimant  aussi 
bien  que  par  suite  de  son  adhérence  après  que  le  courant  a 
cessée  et  la  différence  de  ces  deux  erreurs  rendrait  des  ap- 
proximations telles  que  ^  ou  -*^-  de  seconde  tout  à  fait 
incertaines;  mais  ce  genre  d'erreurs  pourrait  être  facile- 
ment réduit  à  moins  de  ^  ou  de  jj^  de  seconde. 

«  Dans  mon  opinion,  continue  M.  Wheatstone,  un  chro- 
noscope  qui  divise  la  seconde  en  soixante  parties^  et  qu'on 
peut  prouver  ne  donner  jamais  lieu  à  une  erreur  dépassant 
une  seule  de  ces  divisions,  est  préférable  à  un  instrument 
offrant  des  divisions  plus  avancées  et  qui  donnerait  lieu  à 
des  erreurs  embrassant  bon  nombre  de  ces  divisions.  Guidé 
par  ces  expériences  je  fus  en  mesure  de  construire  un  chro- 
noscope  très-simple  et  très-efficace. -Un  échappement  très- 
simple  était  mis  en  mouvement  par  un  poids  suspendu  à 
l'extrémité  d*un  fil  enroulé  dans  une  hélice  creusée  sur  un 
cylindre  fixé  lui-même  sur  Taxe  d'une  roue  d'échappement. 
Sur  cet  axe  était  aussi  adaptée  une  aiguille  qui  avançait 
d'une  division  à  chaque  échappement.  Quand  il  était  néces- 
saire de  prolonger  le  temps  de  l'expérience,  la  roue  à 
échappement  et  le  cylindre  étaient  établis  sur  des  axrs  dif- 
férents et  leur  engrenage  s'opérait  au  moyen  d'une  roue  et 
d'un  pignon.  Dans  ce  cas  deux  aiguilles  étaient  employées. 
Au  moyen  de  cette  construction  on  évite  l'accélération  du 
mouvement  qui  aurait  lieu  s'il  n'y  avait  pas  eu  d'échappe- 
ment^ et  l'index  franchit  chaque  division  dans  un  môme 
temps.  Le  poids  était  disposé  de  manière  à  pouvoir  se  régler 
et  la  valeur  d'une  seule  division  était  obtenue  en  divisant  le 
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temps  de  la  chute  entière  par  le  nombre  des  divisions  fran- 
chies dans  cet  intervalle,  mais  des  méthodes  encore  plus 
exactes  peuvent  être  employées. 

ce  Au  moyen  de  cet  instrument  j'ai  mesuré  le  temps  mis 
par  une  balle  de  pistolet  à  parcourir  différentes  portées 
avec  des  charges  différentes  de  poudre  ;  la  répétition  de  ces 
expériences  donna  lieu  à  des  résultats  passablement  con- 
stants présentant  rarement  une  différence  plus  grande 
qu'une  division  du  chronoscope.  Je  mesurai  aussi  la  chute 
d'une  balle  tombant  de .  différentes  hauteurs  et  la  loi  des 
vitesses  accélérées  fut  obtenue  avec  une  rigueur  mathéma- 
tique. Avec  l'appareil  dont  je  me  suis  servi  pour  cette  der- 
nière expérience ,  je  pouvais  mesurer  la  chute  d'une  balle 
tombant  de  la  hauteur  d'un  pouce.  Je  me  propose  encore 
d'employer  cet  instrument  pour  mesurer  la  vitesse  du  son 
à  travers  l'air,  Tcau  et  des  massifs  de  rochers,  et  j'espère 
que  les  mesures  que  j'obtiendrai  auront  une  approximation 
qu'on  n'a  jamais  obtenue  jusqu'à  présent.  » 

Pour  éviter  les  inconvénients  de  la  fermeture  du  courant 
au  moment  du  choc  de  la  cible,  M. «Wheatstone  a  en 
recours  au  moyen  suivant,  qui,  conmie  je  Tai  déjà  dit,  ren- 
ferme en  lui  le  principe  des  télégraphes  à  double  transmis- 
sion des  dépêches  : 

c( Au  lieu  de  rompre  la  continuité  du  circuit  et  de  la 

reconstituer  ensuite,  dit  M.  Wheatstone,  l'électro -aimant 
du  chronoscope  peut  être  maintenu  en  équilibre  au  moyen  dt 
deux  courants  égaux  et  opposés;  en  interrompant  le  premit 
circuit  V équilibre  est  détruit;  et  en  interrompant  le  second^ 
le  courant  occasionné  par  la  destruction  de  l'équilibre  cesse. 
Le  second  circuit  est  rompu  par  le  projectile  en  traversant 
un  cadre  sur  lequel  est  tendu  un  fil  métallique  très-fin  dis 
posé  en  lignes  parallèles  et  très-serrées  formant  partie  di 
circuit.  Cette  disposition  fournit  les  moyens  d'employer  ui — ^ 
chronoscope  tout  à  fait  différent  du  premier^  dont  voici 
disposition  : 
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«Deux  pendules^  dont  l'un  à  demi -secondes  et  l'autre 
animé  d'un  mouvement  plus  accéléré^  sont  maintenus  cha- 
cun aux  extrémités  de  leurs  ai'cs  d'oscillation  par  un  élec- 
tro-aimant. Quand  le  projectile  s'échappe  de  la  bouche  à 
feu,  Tun  des  pendules  est  libéré,  et  quand  il  rompt  le  fil  mé- 
tallique du  cadre,  l'autre  pendule  se  trouve  déga^  à  son 
tour.  On  compte  alors  le  nombre  d'oscillations  d'un  des 
pendules  jusqu  à  ce  que  le  mouvement  des  deux  pendules 
coïncide,  et  d'après  ce  fait  on  détermine  aisément  le  temps 
qui  sépare  les  commencements  des  premières  oscillations 
des  deux  pendules. 

Chronograpke  de  MM-  B reguet  et  Konstantinoff,  —  En 
18^3-44,  M.  Breguet  construisit  pour  le  capitaine  russe 
KoDstantinofif,  qui  le  lui  avait  commandé,  un  chronographe 
mesurant  les  temps  correspondant  aux  divisions  successives 
de  la  trajectoire  des  projectiles.  Ce  chronographe  fut,  en  1845 , 
l'objet  d'une  discussion  assez  animée  entre  MM.  Wti^stone 
etrBreguet.  de  laquelle  il  est  résulté  que  la  première  idée 
des  chronoscopes  et  chronographes  électriques  afppartenait 
bien  à  M.  Wheatstone,  mais  que  c'était  au  capitaine  Kons- 
tantinoff que  revenait  l'idée  d'enregistrer  la  vitesse  des -pro- 
jectiles aux  différents  points  de  leur  trajectoire,  et  à  M.  Bre- 
guet que  devait  être  attribuée  la  disposition  de  l'instrument 
pour  résoudre  le  problème  posé  par  M.  Konstantinoff. 

Le  chronographe  de  MM.  Breguet  et  Konstantinoff*  se 
composait  d'un  cylindre  de  cuivre  ABCD  (fig.  8,  pi.  VIII), 
tournant  autour  de  son  axe,  et  dont  la  surface  était  divisée 
en  millimètres  par  des  génératrices.  Sur  ce  cylindre  venaient 
appuyer  deux  styles  E,  F,  portés  par  un  chariot  mobile  sur 
un  chemin  de  fer  parallèle  à  Taxe.  Ce  chariot  portait  trois 
électro-aimants  dont  deux  maintenaient  les  styles  éloignés 

i.  Voir  l'ouvrage  de  Tabbé  Moigno,  dans  lequel  se  trouvent  les  plans 
de  cet  appareil  et  les  Comptes- Fendus  de  V Académie  des  sciences,  du 
20  janvier  1845. 

II.  22 
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du.  cylindre  jusqu'à  l'interruption  du  courant;  le  troisième 
maintenait  le  chariot  jusqu^à  Tinstànt  du  départ.  Le  chariot 
était  mis  en  mouvement  par  un  échappement  G  à  ancre 
oscillant  entre  deux  électro-aimants^  lequel  laissait  à  chaque 
oscillation  échapper  la  dent  d'une  roue  autour  de  l'arbre 
de  laquelle  s'enroulait  le  fil  qui  tirait  le  chariot. 

Ënfin^  le  mouvement  d'horlogerie  qui  communiquait  an 
cylindre  une  vitesse  uniforme  de  deux  tours  par  seconde, 
réagissait  sur  un  commutateur  en  rapport  avec  les  électro- 
aimants de  l'échappement  à  ancre  du  chariot^  et  faisait  avan- 
cer celui-ci  d'une  dent  par  chaque  demi-tour  du  cylindre. 
Avec  cette  disposition^  chaque  millimètre  du  cylindre  re- 
présentait^ par  rapport  aux  styles  fixes^  une  fraction  de  se- 
conde dépendant  du  nombre  de  millimètres  contenus  dans 
la  circonférence  du  cylindre^  et  de  la  vitesse  de  celui-ci. 

£n  admettant  donc  que  chacun  des  styles  fût  en  con- 
nexion avec  un  circuit  spécial^  et  que  ces  circuits  fussent 
en  correspondance  avec  une  cible  particulière^  formant 
comme  un  treillis  composé  d'un  seul  fil  métallique  replié 
sur  lui-même,  on  conçoit  que  le  projectile,  en  perçant  ces 
cibles  et  en  interrompant  par  conséquent  les  deux  circuits, 
pouvait  réagir  sur  les  styles  en  les  forçant  d'abandonner  les 
électro-aimants  qui  les  maintenaient  à  distance  du  cylindre. 
Ces  styles  venaient  donc  tracer,  l'un  après  l'autre,  une  ligne 
sur  le  cylindre  en  mouvement,  et  la  différence  de  position 
de  ces  lignes,  à  l'égard  des  génératrices  servant  de  point  de 
départ,  pouvait  fournir  la  fraction  de  seconde  écoulée  entre 
le  percement  des  deux  cibles. 

Par  un  relais  additionnel  extrêmement  simple,  M.  Bre- 
guet  était  parvenu  à  n'egiployer  qu'un  seul  courant  pour 
les  différentes  cibles.  Pour  cela,  il  le  faisait  passer  successi- 
vement de  l'un  à  l'autre  circuit,  au  fur  et  à  mesure  que 
chacun  de  ces  circuits  se  trouvait  interrompu.  Cette  dispo- 
sition lui  fournissait,  en  outre,  le  moyen  de  n'employer 
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que  deux  styles  pour  un  nombre  quelconque  de  cibles,  et 
c'est  à  cet  effet  que  le  chariot  mobile  avait  dû  être  installé. 

Un  interrupteur,  ajouté  à  l'appareil,  a  permis  de  consta- 
ter le  degré  d'uniformité  du  mouvement  de  l'instrument,  et 
de  calculer  le  temps  employé  par  les  styles  à  s'abaisser, 
temps  qu'un-  grand  nombre  d'expériences  réitérées  a  fait 
estimer  à  douze  millièmes  de  seconde. 

Ce  système  fut  vivement  critiqué  par  M.  Wheatstone. 
Outre  qu'il  trouvait  préférable  de  déterminer  la  vitesse  des 
projectiles  aux  différents  points  de  leur  trajectoire  au  moyen 
de  décharges  successives,  ce  savant  prétendait  que  M.  Bre- 
guet  avait  inutilement  compliqué  son  appareil  et  que,  dans 
le  système  qu'il  avait  imaginé,  lui,  M.  Wheatstone,  lors  du 
voyage  de  M.  Konstantinoff  à  Londres,  il  n'employait  qu'un 
électro^imant  au  lieu  de  cinq.  Voici  quel  était  ce  système  : 

o  Un  cylindre,  dit  M.  Wheatstone,  exécute  un  mouve- 
ment de  rotation  autour  d'une  vis,  de  façon  à  avancer  d'un 
quart  de  pouce  par  révolution.  A  une  des  extrémités  du  cy- 
lindre est  adaptée  une  roue  dentée  d'un  diamètre  un  peu 
plus  grand  que  celui  du  cylindre  et  qui  s'engrène  avec  un 
pignon  dont  la  longueur  est  égale  à  la  portion  totale  d'axe 
que  doit  franchir  le  cylindre  dans  ses  révolutions  succes- 
sives. Ce  pignon  communique  avec  des  rouages  mis  en  mou- 
vement par  un  poids  suspendu  à  l'extrémité  d'un  fil]  qui 
tourne  autour  d'un  cylindre,  et  le  rouage  est  muni  d'un  ré- 
.gulateur  qui  égalise  le  mouvement.  Un  crayon,  adapté  à 
l'extrémité  d'un  petit  électro  aimant,  est  amené  en  contact 
avec  le  cylindre  et  y  trace  une  hélice  qui  est  interrompue 
chaque  fois  que  le  courant  cesse.  On  comprend  aisément, 
d'après  cette  disposition,  de  quelle  manière  le  commence- 
ment et  la  fin  du  mouvement  d*un  projectile  sont  indiqués 
par  cet  instrument.  Les  périodes  intermédiaires  sont  enre- 
gistrées de  la  manière  suivante  :  Aux  points  voulus  sur  la 
ligne  de  passage  du  projectile,  on  établit  des  cadres  formés 
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par  des  réseaux  en  (il  métallique  ;  le  projectile  rompt  les 
iils  métalliques  en  traversant  les  cadres;  on  emploie  antM 
de  batteries  voltaïques  qu'il  a  de  paires  de  cadres^  et  les 
Gis  de  ces  cadres  communiquent  avec  les  pôles  de  ces  batte- 
ries et  réiectro-aimant,  de  telle  façon  que  le  courant  élec- 
trique traverse  Thélice  métallique  de  cet  électro-aimant,  ou 
cesse  de  la  parcourir,  suivant  que  l'équilibre  est  alternati- 
vement détruit  ou  rétabli  par  la  rupture  successive  des  fils 
métalliques  des  cadres.  Pour  obtenir  ce  résultat,  il  est  né- 
cessaire que  la  résistance  des  différents  fils  métalliques  soit 
convenablement  proportionnée,  » 

Cette  critique  a  été,  à  son  tour,  controversée  par  M.  Bre- 
guet;  mais  je  n^entrerai  pas  davantage  dans  cette  discussion^ 
car  elle  n'aurait  rien  d'intéressant  pour  le  lecteur;  je  dirai 
seulement  que  ces  différents  systèmes  avaient  leur  bon  et 
leur  mauvais  côté,  mais  qu'ils  nécessitaient  évidemment  de 
nouveaux  perfectionnements  qu'on  a  cherché  à  leur  apporter 
depuis.  Toutefois  ce  problème,  d'après  le  général  Morin, 
ne  paraît  pas  être  encore,  même  aujourd'hui,  résolu  d'une 
manière  complètement  satisfaisante. 

Chronoscope  de  M.  Pouillet.  —  En  18i4,  M.  Pouillet  con- 
struisit un  chronoscope  fondé  sur  un  principe  tout  à  fait 
nouveau  et  très-curieux  en  lui-même,  c'est-à-dire  sur  les 
déviations  de  l'aiguille  d*un  galvanomètre  suivant  la  durée 
de  l'action  exercée  sur  elle  par  des  courants.  Mais  la  néces- 
sité d'une  graduation  particulière  du  galvanomètre  et  d'une 
constance  rigoureuse  dans  l'intensité  du  courant  pendant 
toute  la  durée  des  expériences  faisait  de  ce  chronoscope 
plutôt  un  appareil  théorique  qu'un  instrument  pratique. 
Quoi  qu'il  en  soit,  voici  en  quelques  mots  le  principe  de 
ce  système  chronoscopique  : 

«  On  conçoit,  dit  M,  Pouillet  S  que  si  une  aiguille  ai- 

1.  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  séance  du  23  décem- 
bre 1844. 
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mantée  est  .en  repos,  et  qu'un  courant  électrique  vienne  à 
agir  vivement  sur  elle  pendant  un  temps  très-court,  par 
exemple  un  dixième,  un  centième  ou  un  millième  de  se- 
conde, il  pourra  résulter  de  cette  impulsion  unique  et  pres- 
que subite  un  mouvement  de  déviation  lent  et  régulier  d'une 
amplitude  déterminée  et  parfaitement  appréciable.  Cette 
amplitude  doit  nécessairement  dépendre,  non-seulement  de 
rétablissement  de  l'aiguille,  c'est-à-dire  de  sa  masse  pondé- 
rable, de  sa  longueur,  de  son  moment  d'inertie,  de  la  quan- 
tité et  de  la  distribution  de  son  magnétisme  libre,  mais 
encore  de  l'intensité  du  courant  électrique  et  du  temps  pen- 
dant lequel  il  a  exercé  son  action.  Enfin,  les  oscillations  qui 
en  sont  la  suite  et  qui  sont  produites  par  la  force  du  magné- 
tisme terrestre  dépendent  elles-mêmes  de  cette  première 
impulsion.  Il  résulte  de  ces  différentes  relations  que  la  durée 
d'action  du  courant  électrique  peut  se  déduire  de  son  inten- 
sité, pourvu  que  les  conditions  relatives  à  l'aiguille  soient 
complètement  connues. 

a  S'il  arrive,  par  conséquent,  qu'un  courant  électrique 
puisse  agir  d'une  manière  régulière  et  identique  à  elle- 
même  pendant  un  instant  très-court,  tel,  par  exemple,  qu'un 
millième  ou  un  dix-millième  de  seconde;  et  sMl  arrive  en 
même  temps  qu'il  puisse,  par  cette  action  si  prompte,  pro- 
duire, sur  un  système  magnétique  convenable,  une  première 
impulsion,  une  déviation  promotrice  assez  lente  et  d'une 
amplitude  assez  étendue,  rien  ne  sera  plus  facile  que  de  dé- 
terminer avec  exactitude  des  intervalles  de  temps  qui  se 
comptent  par  millièmes  ou  par  dix-millièmes  de  seconde. 
Pour  obtenir  de  telles  mesures  au  moyen  des  aiguilles  ai- 
mantées, tout  se  réduit  donc  à  ces  deux  questions  essen- 
tielles :  Quelle  est  la  limite  nécessaire  à  un  courant  pour 
traverser  un  circuit  donné?  Quelle  est  la  limite  d'amplitude 
des  déviations  qu'il  peut  produire  sur  le  système  magnétique 
le  plus  impressionnable?  »  - ., 
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La  première  question  a  été  traitée  assez  longuement  aa 
commencement  de  cet  ouvrage  (page  37,  t«^  vol.)  pour  que 
nous  n'y  revenions  pas  ici.  Nous  dirons  seulement  que  cette 
durée  de  transmission  avait  été  estimée  par  M.  Pouillet 
à  77^  de  seconde. 

((La  seconde  question,  continue  M.  Pouillet,  n'est  pas 
résolue  par  la  première.  De  ce  que  le  courant  passe  intégra- 
lement dans  7V.-0  de  seconde,  et  de  ce  qu'il  maintient  en  équi- 
libre Taiguille  de  la  boussole  d'intensité,  par  son  retour  pé- 
riodique, à  des  intervalles  aussi  rapprochés,  il  n'en  réfiuite 
aucunement  qu'une  seule  de  ces  actions  doive  imprimer 
à  l'aiguille  une  déviation  sensible  et  observable.  Il  fallait 
donc  isoler  Tun  de  ces  chocs  pom*  en  connaître  l'effet;  j'y 
suis  parvenu  de  la  manière  suivante  : 

((  Sur  un  plateau  de  verre  de  84  centimètres  de  diamètre 
est  collée  une  bande  d'étain  d'un  millimètre  de  largeur, 
s'étendant  comme  un  rayon  de  la  circonférence  vers  le 
centre;  là,  elle  communique  à  une  bande  circulaire  plus 
large  qui  entoure  1  axe  de  rotation.  Supposons  que  le  pla- 
teau tourne  à  raison  d'un  tour  par  seconde,  et  que  les  deux 
extrémités  d'un  circuit  électrique  s'appuient  par  des  res- 
sorts, l'une  sur  la  bande  centrale  qu'il  touche  toujours , 
l'autre  sur  le  verre  du  plateau  près  de  la  circonférence;  aa 
moment  où  la  bande  d'un  millimètre  viendra  passer  sous  ce 
dernier,  il  y  aura  conununication  électrique,  et  la  durée 
du  courant  sera  justement  égale  à  la  durée  du  passage  de 
la  bande,  c'est-à-dire  à  -hz  de  seconde,  si  Ton  touche 
près  de  la  circonférence ,  à  t^,  si  l'on  touche  au  milieu 
du  rayon,  etc. 

((  Si  le  plateau  fait  deux  tours,  trois  tours,  quatre  tours 
par  seconde,  on  atteindra  ainsi  des  passages  d'une  durée 
deux,  trois  ou  quatre  fois  moindre. 

«  Or,  en  faisant  l'expérience,  j'ai  trouvé  qu'une  pile  ordi- 
naire de  Daniell,  à  six  éléments,  ayant  à  traverser  un  circuit 
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d'environ  M  mètres  de  fil  de  cuivre  de  1  millimètre^  donne 
nn  courant  assez  intense  pour  que  l'action  qu'il  exerce  pen- 
dant sTTo  de  seconde  imprime  une  déviation  de  12  degrés  à 
l'aiguille  d'un  galvanomètre  peu  sensible  ;  Taiguille  met  en- 
viron 10  secondes  à  parcourir  cet  arc,  de  telle  sorte  que 
l'action  rapide  des  fluides  électriques  et  magnétiques,  qui 
s'est  exercée  pendant  -^  de  seconde,  se  trouve  par  là 
transformée  en  un  mouvement  cinquante  mille  fois  plus 
lent,  lorsqu'il  passe  dans  là  matière  pondérable  de  l'ai- 
guille. 

a  Le  galvanomètre  de  M.  Melloni  a  une  sensibilité  qui  est 
maintenant  connue  de  tous  les  physiciens;  elle  est  variable 
dans  les  divers  appareils;  cependant  elle  peut  être  prise 
pour  terme  de  comparaison,  lorsqu'il  ne  s'agit  que  de  don- 
ner une  idée  approximative  des  effets  électriques.  L'un  de 
ces  instruments  donne  15  degrés  de  déviation,  lorsqu'on  fait 
agir  sur  lui,  pendant  r^  de  seconde,  le  courant  d'un  seul 
élément  de  Daniell,  dont  le  circuit  se  compose  d'environ 
iO  mètres  de  fil  de  cuivre  de  1  millimètre.  Ainsi,  avec  cet 
instrument,  l'on  peut  apprécier  sans  peine  la  dix-millième 
partie  d'une  seconde. 

c(  On  comprend  qu'il  y  a  ici  à  déterminer  les  lois  suivant 
lesquelles'  l'amplitude  de  la  déviation  varie  dans  le  même 
appareil,  avec  l'intensité  du  courant  et  la  durée  du  con- 
tact; ces  lois  peuvent  se  déduire  de  diverses  considérations 
théoriques;  cependant  il  sera  nécessaire  de  les  vérifier  par 
des  expériences  précises.  En  attendant,  je  me  suis  borné  à 
graduer  empiriquement  l'appareil  qui  m'a  servi ,  c'est-à- 
dire  à  dresser  une  table  des  déviations  qu'il  éprouve  sous 
rinfluence  d'un  courant  connu  agissant  pendant  un  temps 
déterminé.  Cette  graduation  une  fois  faite,  le  galvano- 
mètre devient,  en  quelque  sorte,  un  pendule  balistique  qui 
donne  le  temps  pendant  lequel  le  môme  courant  exerce 
son  action. 
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c(  Paimi  les  applications  que  j'en  ai  pa  faire  jusqu'à  pré- 
sent, je  citerai  seulement  celle  qui  est  relative  à  la  vitesse 
d'inflammation  de  la  poudre. 

a  L'e:xpérience  se  dispose  de  la  manière  suivante  :  les 
deux  extrémités  d'un  circuit  dans  lequel  se  trouvent  le  gal- 
vanomètre et  un  élément  de  Daniell^  viennent  s'adapter, 
l'une  à  la  capsule  mise  en  place  sur  la  cheminée^  et  Fautre 
au  chien  du  fusil  y  toute  la  batterie  étant  bien  isolée  du 
canon;  une  portion  du  fil  passe  devant  le  bout  du  canon, 
à  quelque  distance  de  manière  à  être  coupée  par  la  balle  à 
l'instant  où  elle  sort.  Voilà  tout  l'apparçil.  Lorsqu'on  tire, 
le  courant  passe  donc  pendant  tout  le  temps  qui  s'écoule, 
depuis  rinstant  où  le  chien  frappe  la  capsule^  jusqu'à  Tio- 
stant  où  la  balle  coupe  le  fil.  Les  déviations  produites  dans 
divei*ses  expériences  faites  avec  la  même  charge  de  poudre 
sont  parfaitement  concordantes;  les  observations  se  font 
avec  la  plus  grande  facilité^  et  avec  la  charge  dont  j'ai  fait 
usage,  les  valeurs  extrêmes  sont  -^  et  ^\-^  de  seconde,  pour 
le  temps  qui  s'écoule  entre  l'instant  où  la  capsule  est  frap- 
pée et  rinstant  ou  la  balle  sort  du  canon. 

«  En  variant  les  charges,  en  prenant  des  poudres  de  di- 
verses qualités  et  des  armes  différentes  à  canons  ordinaires 
ou  à  canons  rayés,  on  pourra  aisément  déterminer,  daus 
tous  les  cas,  le  temps  dont  il  s'agit. 

«  Pour  appliquer  le  même  principe  à  la  recherche  des 
vitesses  d'un  projectile  en  divers  points  de  sa  trajectoire,  il 
suffit  de  disposer  sur  la  route  un  système  de  fils  de  soie, 
et  plus  loin  un  système  de  fils  conducteurs;  de  telle  sorte 
qu'en  rompant  le  fil  de  soie,  le  projectile  établisse  la  com- 
munication électrique,  et  qu'en  rompant  le  fil  conducteur, 
il  la  supprime  ;  la  déviation  observée  donnera  le  temps  du 
passage,  seulement  il  faudra  tenir  compte  du  temps  néces- 
«iaire  au  détendement  du  ressort  qui  doit  établir  la  commu- 
nication à  rinstant  où  le  fil  de  soie  est  coupé;  le  temps  se 
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détermine  lui-même  très-facilement,  comme  on  peut  déter- 
miner aussi  le  temps  du  choc  des  corps  élastiques;  ce  temps 
est  très-court.  Dans  les  essais  que  j'ai  faits,  il  a  varié  de 

d^  r/ôô  «^  îcTôô  d^  seconde. 
Chronoscope  de  M.  Siemens.  —  M.  Siemens  dans  un 

aperçu  historique  des  nouveaux  procédés  servant  h  mesu- 
rer des  espaces  de  temps  fort  courts,  tels  que  ceux  qui 
séparent  les  positions  d'un  projectile  dans  les  différents 
points  de  sa  trajectoire ,  réclame,  au  nom  d'une  Commis- 
sion royale  d'officiers  d'artillerie  prussiens,  la  priorité  de 
la  conception  et  de  l'exécution  de  l'idée  d'employer,  dans 
ce  but,  les  effets  électro -magnétiques  d'un  courant  vol- 
taïque.  Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  prétentions  qui  n'ont  pu 
être  justifiées,  voici  comment  M.  Siemens  a  proposé  de 
résoudre  la  question. 

Quand  une  surface  polie  est  soumise  à  l'étincelle  élec- 
trique, on  trouve  que  chaque  étincelle  y  laisse  une  trace 
extrêmement  déliée,  mais  très -distincte,  en  forme  d'une 
petite  tache  dont  la  couleur  et  la  nature  varient  suivant  la 
nature  des  métaux  que  l'on  emploie.  Une  plaque  d'acier, 
par  exemple,  est  ce  qu*il  y  a  de  mieux  pour  constater  le 
phénomène.  Maintenant,  qu'on  imagine  un  cylindre  d'acier 
poli,  à  pourtour  divisé,  tournant  sur  son  axe  avec  une  vi- 
tesse appropriée,  et  une  pointe  métallique  établie  à  une 
distance  fort  petite  vis-à-vis  de  ce  cylindre ,  dont  la  marche 
sera  d'ailleurs  réglée  à  Taide  d'un  pendule  conique  *.  La 
pointe  et  le  cylindre  feront  partie  des  circuits  de  deux  bat- 
teries de  Leyde  qui  se  trouveront  interrompus  aux  deux 
points  de  la  course  du  projectile  entre  lesquels  il  s'agit  de 
mesurer  sa  vitesse.  Le  projectile,  en  traversant  la  première 
station  complète  le  circuit  de  la  première  batterie;  une 
étincelle  jaillit  entre  la  pointe  et  le  cylindre  d'acier  et  y 

1.  Nous  verrons  plus  tard  la  disposition  de  ce  transformateur  de  mou- 
vement. 


346  APPLICATION  DE  D*ÉLBCTR1CITÉ 

laisse  sa  marque.  Le  cylindre  continae  de  toarner^  et  le 
boulet^  en  complétant  le  second  circail,  donne  Kev  à  une 
seconde  marque  dont  la  distance  à  la  première^  évaluée 
en  degrés  de  la  circonférence  du  cylindre^  sert,  comme 
dans  les  autres  appareils  de  ce  genre,  à  déterminer  le  temps 
qui  s'est  écoulé  entre  les  deux  étincelles. 

Voici,  au  reste,  le  dispositif  à  Taide  duquel  le  boulet 
complète  le  circuit.  Un  certain  nombre  de  fils  métalfiques, 
régulièrement  espacés  entre  eux  et  isolés  Tun  de  l'autre, 
sont  tendus  sur  un  cadre  ^  et  ces  fils  conununiquent  alterna- 
tivement avec  les  deux  extrémités  du  drcuit  de  la  batterie, 
de  sorte  que  le  premier,  le  troisième^  le  cinquième,  etc., 
sont  en  rapport  avec  lune  de  ces  extrémités^  tandis  que 
Tautre  va  rejoindre  tous  les  fils  de  nombre  pair.  Le  boulet, 
en  traversant  le  cadre,  est  censé  fermer  le  circuit  en  établis- 
sant une  communication  métallique  eiatre  deux  de  ces  fils. 

Si  Ton  considère  que  la  durée  de  Fétincelle  électrique 
peut  être  considérée  comme  instantanée^  et  que  cette  étin- 
celle elle-même  n'est  pas  soumise  aux  mêmes  retards  que 
les  index  dépendant  de  Taction  magnétisante^  on  pourrait 
regarder  ce  système  chronographique  comme  le  plus  par- 
fait de  tous  ceux  que  nous  avons  jusqu'à  présent  décrits, 
mais  les  réactions  des  courants  d'air  sur  l'étincelle  élec- 
trique, la  difficulté  de  faire  réagir  Télectricité  statique  sur 
> des  circuits  un  peu  longs,  le  rendent  tout  à  fait  inappli- 
cable dans  la  pratique. 

En  1853  S  j*avais  eu  l'idée  de  faire  bénéficier  les  appa- 
reils chronographiques  des  avantages  que  présentait  le  sys- 
tème précédent,  sans  qu*on  eût  à  redouter  les  inconvénients 
dont  je  viens  de  parler,  et  pour  cela  j'avais  eu  recours  aa 
système  électro-chimique  de  Bain  que  je  substituais  au 


1.  Voir  le  1"  vol.  page  154,  de  mon  Traité  des  applicat'ons  de  /Vfrf- 
/r/c*7/''f1"wlit.).  / 
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système  éiectro-magnétique  dans  l'appareil  de  M.  Breguet^ 
mais  rincertîtude  du  point  exact  où  commence  et  où  finit 
Faction  chimique  dans  les  traces  laissées  sur  le  papier  pré- 
paré^ empêchaient  encore  ce  système  chronographique 
d'avoir  toute  la  précision  désirable.  Dernièrement,  M.  Mar- 
tin de  Buttes  a  repris  Tidée  de  M.  Siemens,  en  substituant 
aux  batteries  électriques  les  courants  dinduction  de  Tap- 
pareil  de  Ruhmkorff ,  mais  je  doute  qu'avec  ce  moyen  on 
puisse  éliminer  complètement  les  causes  d'erreurs  que 
nous  venons  de  signaler.  Nous  étudierons  plus  tard  ce 
système. 

Chronoscope  du  capitaine  Navez.  —  Le  chronoscope  du 
capitaine  Navez  ^  imaginé  en  18(t8^  est  celui  de  tous  les 
chroDOSCopes  et  chronographes  qui  a  fourni  les  résultats 
les  plus  satisfaisants  et  qui  a  été  le  plus  expérimenté.  C'est 
une  combinaison  du  pendule  balistique  employé  jusqu'à 
présent  par  l'artillerie  avec  le  chronoscope  électrique.  Il  est 
d'une  simplicité  extrême^  et  d'une  expérimentation  facile. 

Voici  comment  M.  Navez  résume  les  défauts  des  sys- 
tèmes chronographiques  dont  nous  avons  parlée  défauts 
dont  l'examen  mùri^  Ta  conduit  à  imaginer  son  appareil. 

lo  Tous  les  appareils  dans  la  composition  desquels  entrent 
des  électro-aimants^  ont  leurs  indications  dépendantes  des 
variations  dans  les  courants  électriques. 

2°  Tous  les  appareils  à  mouvement  d'horlogerie  ont 
l'exactitude  de  leurs  indications  très-limitée  par  suite  de 
remploi  de  roues  dentées. 

^  Les  appareils  à  pendille  ne  permettent  pas  de  mesu- 
rer des  temps  assez  petits  pour  que  l'on  puisse  en  faire 
usage  dans  les  expériences  de  balistique^  et  cela  parce  que 
le  pendule  au  commencement  de  son  oscillation ,  n'est  pas 
animé  d'une  vitesse  assez  grande. 

^     ii.°  Les  appareils  à  cylindre  tournant  sont  d'une  construc- 
tion difficile  et  coûteuse,  et  d'un  emploi  embarrassant. 
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50  La  méthode  fondée  sur  la  déviation  de  l'aigoille  d'un 
galvanomètre  ne  répond  pas  aux  besoins  des  polygones  de 
l*artillerie. 

60  Les  appareils  qui  eiigent  l'emploi  de  Téiectricité  de 
tension  sont  d'un  usage  difGcile  et  même  souvent  impos- 
sible par  suite  de  circonstances  atmosphériques  contraires. 

La  méthode  du  capitaine.  Navez  comporte  l'emploi  d'un 
pendule^  d'un  conjoncteur  et  d*un  disjoncteur,  lieux  piles 
h  courant  constant ,  des  fils  de  cuivre  destinés  à  conduire 
les  courants^  et  deux  cadres  sur  lesquels  on  tend  des 
fils  conducteurs^  complètent  le  dispositif  nécessaire  pour 
opérer. 

Un  pendule  £P  (fig.  2,  pi.  YIIl)  est  disposé  de  manière 
à  ce  que  sa  lentille  P,  dans  l'épaisseur  de  laquelle  est  en- 
castrée une  petite  pièce  de  fer  doux  n,  puisse  être  soutenue 
par  un  électro-aimant  Q  dans  une  position  initiale  déter- 
minée. L'axe  horizontal,  au  moyen  duquel  le  pendule 
est  suspendu ,  porte  un  manchon  muni  d'une  rondelle  de 
fer  doux  R,  sur  laquelle  est  fixée  une  aiguille  indica- 
trice   L 

Lorsque  le  pendule  oscille,  le  manchon,  la  rondelle  et 
l'aiguille  sont  entraînés  dans  son  mouvement;  un  petit 
ressort  bifurqué  rend  le  mouvement  du  manchon  solidaire 
de  celui  du  pendule.  Derrière  la  plaque  sur  laquelle  est 
monté  le  pendule,  se  trouve  un  fort  électro-aimant  dont 
les  deux  pôles  sont  en  regard,  et  très-rapprochés  de  la  ron- 
delle de  fer  doux  Lorsque  cet  électro-aimant  devient  ac- 
tif, il  attire  la  rondelle  de  fer  doux,  et  fixe  ainsi  l'aiguille 
indicatrice  sans  cependant  s'opposer  à  ce  que  le  pendule 
continue  son  oscillation. 

Le  conjoncteur  (fig.  3)  est  constitué  par  un  électro-aimant 
E,  qui  peut  être  mû  le  long  d'une  colonne  au  moyen  d'une 
vis  de  rappel  V.  —  Sous  cet  électro-aimant,  se  trouve  dis- 
p()S(M'  une  lame  en  acier  L,  dont  une  des  extrémités  est  fixe* 
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tandis  que  Tautre  reste  libre.  Quand  réieetro-aimant  Ë  est 
actif,  il  peut  soutenir  un  poids  cylindrique  P;  s*il  cesse 
d'être  actif,  ce  poids  tombe  sur  Teitrémité  libre  de  la  lame 
dacier^  fait  fléchir  cette  dernière,  et  complète  ainsi  un 
circuit  électrique  qui  rend  actif  le  grand  électro-aimant  du 
pendule^  et  fixe  la  rondelle  de  fer  doux  de  cet  instrument. 

Le  disjoncteur  (  fig.  k)  est  composé  de  quatre  lamettes 
de  cuivre  L,L,L'  L\  glissant  deux  à  deux,  Tune  sur  l'autre, 
à  frottement  doux.  Deux  des  lamettes  sont  fixes;  les  deux 
autres  sont  mobiles,  et  il  suffit  d*agir  sur  le  bouton  D  d'une 
détente,  pour  que  par  l'action  d'un  ressort,  il  y  ait  disjonc- 
tion entre  les  lamettes  fixes  et  les  lamettes  mobiles.  Par 
cette  disposition,  cet  instrun^ent  peut  donner  passage  à 
deux  courants  distincts  dans  les  circuits,  et  permet  d'opérer 
des  disjonctions  simultanées. 

Passons  à  l'emploi  de  l'appareil.  Il  s'agit  de  mesurer  le 
temps  que  met  un  projectile  à  fran(;hir  un  espace  X  (fig.  5) 
compris  entre  deux  fils  métalliques  qu'il  coupe  successive- 
.ment. 

Le  premier  fil  que  doit  couper  le  projectile  fait  partie 
d'un  circuit  électrique  donnant  passage  au  courant  qui  ac- 
tive réiectro  aimant  ayant  pour  fonction  de  maintenir  le 
pendule  dans  sa  position  initiale. 

Ce  même  courant  passe  aussi  par  deux  des  lamettes  du 
disjoncteur;  de  sorte  que  Ton  peut  mettre  le  pendule  en 
mouvement,  soit  en  faisant  jouer  le  disjoncteur,  soit  en 
l)risant,au  moyen  du  projectile,  le  fil  conducteur  tendu  sur 
le  cadre  le  plus  rapproché  de  la  bouche  à  feu.  Dans  Tun  ou 
Vautre  cas,  l'électro-aimant  qui  maintenait  le  pendule  cesse 
d'<^tre  actif. 

Le  second  fil  que  doit  couper  le  projectile,  fait  partie 
d'un  circuit  électrique  donnant  passage  à  un  courant  qui 
active  Télectro-aimant  du  conjoncteur ,  et  passe  aussi  par 
deux  des  lamettes  du  disjoncteur.  Quand  le  circuit  de  ce 
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courant  est  complet,  Télectro-aimant  du  conjoDcteur  est 
actif  et  l'on  peut  y  suspendre  le  poids  cylindrique.  La  chute 
de  ce  poids  sera  déterminée,  soit  lorsque  le  projectile 
coupera  le  fil  tendu  sur  le  cadre  le  plus  éloigné  de  la  bouche 
à  feu,  soit  lorsque  Ton  fera  jouer  le  disjoncteur. 

Les  lamettes  du  disjoncteur  sont  disposées  de  manière  à 
ce  que  les  circuits  des  deux  courants  dont  il  vient  d'être 
question  soient  rompus  simultanément,  lorsque  Ton  fait 
jouer  cet  instrument. 

La  figure  5  indique  la  direction  des  circuits  électriques; 
ils  sont  au  nombre  de  trois.  Une  des  piles  active  successi- 
vement rélectro-aimant  qui  maintient  le  pendule^  et  celui 
qui  agit  sur  la  rondelle  de  fer  doux;  ces  deux  électro- 
aimants ne  doivent  jamais  être  actifs  en  même  temps. 

Supposons  maintenant  que  tout  soit  disposé  pour  opé- 
rer; les  lamettes  mobiles  du  disjoncteur,  sont  en  contact 
avec  les  lamettes  fixes;  le  pendule  ramené  à  sa  position 
initiale  y  reste  retenu  par  Télectro-aimant;  le  poids  est 
suspendu  à  Taimant  temporaire  du  conjoncteur;  Taiguille 
du  pendule  est  ramenée  en  regard  de  la  division  0  du 
limbe  tracé  sur  la  plaque  de  laiton  ;  la  bouche  à  feu  est 
chargée. 

L'opérateur  agit  sur  la  détente  du  disjoncteur,  et  rompt 
ainsi  simultanément  les  deux  circuits  que  le  projectile  au- 
rait rompus  successivement,  si  on  avait  tiré  le  coup  de  ca- 
non; le  pendule  et  le  poids  du  conjoncteur  se  mettent  en 
mouvement;  le  poids  atteint  bientôt  la  lame  d'acier  da 
conjoncteur,  la  fait  fléchir  ,  et  complétant  ainsi  le  circuit 
du  courant  qui  doit  activer  le  grand  électro-aimant,  placé 
près  de  la  rondelle  de  fer  doux  du  pendule,  détermine 
l'arrêt  de  cette  rondelle,  ainsi  que  de  l'aiguille  qui  y  est 
fixée.  Le  pendule  n'est  pas  arrêté  brusquement  comme  la 
rondelle;  il  peut  continuer  son  oscillation.  L'opérateur  | 
prend  immédiatement  note  de  la  course  angulaire  de  Tai- 
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guille;  remet  les  lamettes  mobiles  du  disjoncteur  en  con- 
tact avec  les  lamettes  flxes ,  suspend  le  poids  cylindrique  à 
l'électro*aimant  du  conjoncteur^  et  ramène  le  pendule  dans 
sa  position  initiale^  Taiguille  correspond  au  0  du  limbe. 
Alor^il  commande  le  feu. 

Le  projectile,  en  coupant  successivement  les  deux  fils  qui 
conduisent  les  courants  dans  lesquels  Topération  faite  au 
moyen  du  disjoncteur  avait  produit  des  disjonctions  simul- 
tanéesy  détermine  le  jeu  des  différentes  parties  de  Tappa- 
reil.  Si  le  projectile  avait  coupé  les  deux  fils  en  même 
temps^  Taiguille  se  serait  arrêtée  à  la  même  division  du 
limbe  9  que  lors  de  Topération  faite  au  moyen  du  disjonc- 
teur; mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  Taiguille  a  parcouru  un  es- 
pace angulaire  plus  grand.  Si  nous  désignons  par  L  la 
course  angulaire  de  Taiguille^  résultant  de  l'opération  faite 
au  moyen  du  disjoncteur,  et  par  V  celle  déterminée  par  le 
tir,  nous  trouverons  toujours  L^>L,  et  la  différence  V — L, 
des  deux  courses  angulaires^  correspondra  exactement  au 
temps  employé  par  le  projectile  pour  franchir  l'espace  X 
compris  entre  les  deux  fils  qu'il  a  coupés  successivement. 
—  On  passe  des  arcs  aux  temps^  au  moyen  d'une  table  cal- 
culée d'avance ,  et  fondée  sur  la  considération  du  centre 
d'oscillation  de  la  masse  oscillante. 

Il  est  facile  de  comprendre  comment,  en  opérant  d'après 
la  méthode  que  nous  venons  d'exposer^  les  effets  de  beau- 
coup de  causes  d'inexactitude  dans  les  résultats  sont  neu- 
tralisés. Ces  causes  d'inexactitude  lOnt  agi  de  la  même 
manière  sur  les  résultats  des  deux  opérations  successives^ 
et  le  résultat  définitif^  qui  s'obtient  par  différence,  est  en- 
tièrement soustrait  à  leur  influence.  Citons  comme  exemple, 
les  causes  d'inexactitude  qui  proviendraient  de  variations 
dans  les  courants^  et ^  par  suite,  dans  les  effets  magné- 
tiques qu'ils  produisent. 

L'opérateur  disposant  de  la  hauteur  de  chute  du  poids 
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(lu  disjoncteur,  peut»  en  augmentant  ou  en  diminuant  cette 
hauteur ,  augmenter  ou  diminuer  la  course  angulaire  L  et 
placer  ainsi  à  son  gré,  Tare  (L^ — ^L)  dans  la  partie  de  la 
course  totale  du  pendule  qu'il  juge  conyenable.  Pour  em- 
ployer le  plus  avantageusement  l'appareil^  on  doit  faire  va- 
rier la  distance  qui  sépare  les  (ils  destinés  à  être  coupés  pai* 
le  projectile,  de  manière  à  ce  que  Tare  (L' — L)  comprenne 
une  grande  partie  de  l'oscillation. 

Voici  la  liste  d'une  partie  des  expériences  de  balistique  i 
l'exécution  desquelles  l'appareil  du  capitaine  Navez  a  été 
employé. 

En  Belgique,  1848.  Premier  essai  de  l'appareil.  — 
18i9.  Comparaison  de  deux  modes  de  chargement  des 
bouches  à  feu;  comparaison  de  l'appareil  électro- balis- 
tique, avec  le  pendule  balistique  ordinaire.  — 1850.  Com- 
paraison de  quatre  modes  de  chargement  des  bouches  i 
feu.,— 1851.  Recherches  de  l'influence  de  l'angle  de  tir  sur 
la  vitesse  initiale  des  projectiles  lancés  par  les  canons;  in- 
fluence de  la  densité  du  projectile  sur  sa  vitesse  initiale.  - 

1852.  Détermination  de  la  vitesse  initiale  des  projectiles 
tirés  à  charge  réglementaire,  pour  les  différentes  bouches 
à  feu  longues  de  l'artillerie  belge;  influence  de  l'allonge- 
ment de  la  charge  sur  la  vitesse  initiale  du  projectile.   - 

1853.  Influence  de  Tangle  de  tir,  sur  la  vitesse  initiale  des 
projectiles  lancés  par  les  mortiers;  recherches  des  vitesses 
initiales  des  bombes  et  obus  tirés  au  moyen  des  difiiérents 
mortiers  belges;  variation  des  vitesses  en  fonction  des 
charges.  —  1854.  Influence  du  vent  du  projectile,  sur  sa 
vitesse  initiale  ;  influence  de  la  longueur  de  la  bouche  à 
feu,  sur  la  vitesse  du  projectile;  influence  de  la  division  de 
la  charge,  telle  qu'on  la  pratique  pour  le  tir  de  Tobusier 
long  de  15  cent. ,  sur  la  régularité  et  la  grandeur  de  la  vi- 
tesse initiale  du  projectile.  —  1855.  Continuation  de  la  re- 
cherche des  données  nécessaires  pour  rétablissement  des 
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tables  de  tir;  comparaison  4e  la  force  vive  initiale  du  bou- 
let de  2^,  tiré  au  moyen  du  canon  de  place  belge^  avec 
celle  du  projectile  de  même  calibre  nominal,  tiré  au  moyen 
du  canon  suédois  système  Wahrendorff. 

En  Hollande ,  1853.  Expériences  sur  différentes  espèces 
de  poudre  ;  expériences  sur  des  projectiles  de  différentes 
densités  ;  vitesse  de  la  balle  ogivale.  — 1854.  Vitesses  ini- 
tiales des  projectiles  tirés  au  moyen  des  différentes  bouches 
à  feu  de  la  marine  ;  comparaison  de  la  balle  cylindro- 
ogivale  avec  la  balle  ordinaire,  sous  le  rapport  de  la  résis- 
tance de  Tair;  emploi  simultané  de  deux  appareils  électro- 
balistiques. 

Chronoscope  de  M.  Hipp,  —  Pour  éviter  les  inconvé7 
nients  du  chronoscope  de  M.  Wheatstone,  M.  Hipp  a  modi- 
fié ie  chronomètre  de  cet  appareil ,  en  le  construisant  de 
manière  à  ce  que  la  marche  n'en  soit  pas  changée^  que  les 
aiguilles  indicatrices  soient  en  mouvement  ou  en  repos  : 
aussitôt  que  le  circuit  est  ouvert^  une  roue  à  dents  de  ro- 
chet  disposée  comme  dans  les  clefs  de  montre  Breguet^  et 
en  relation  avec  le  système  moteur  des  aiguilles  vient  en- 
gager ses  dents  dans  celles  d'une  seconde  roue  mue  par 
Iliorloge,  de  sorte  que  les  aiguilles  du  compteur  sont  im- 
médiatement mises  en  jeu  pour  ne  s'arrêter  que  quand  le 
circuit  est  rétabli.  M.  Wheatstone  regarde  cet  appareil 
conune  très-exact. 

Chronoscope  à  pointage  de  M»  Breguet.  —  Quand  il  ne 
s^agit  que  d'apprécier  des  instants  très-courts  à  un  dixième 
ou  à  un  vingtième  de  seconde  près^  on  peut  se  servir  d*un 
chronoscope  beaucoup  plus  simple  que  nous  avons  repré- 
senté fig.  11,  p).  YIII.  11  consiste  principalement  dans  un 
compteur  ou  chronomètre  à  pointage  y  disposé  de  manière 
ciue  la  pression  exercée  sur  un  bouton  extérieur  A  se  trans- 
:Knette  instantanément  à  l'aiguille  qui  marque  alors  un  point 
noir  sur  le  cadran  aumoyen  d'encre  grasse  dont  elle  est  impré- 
II.  23 
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gnée.  De  cette  manière^  Tinstant  précis  de  la  pression  exer- 
cée sur  le  bouton  est  pointé  sur  le  cadran  * 

En  supposant  donc  qu^iin  semUable  compteur  soit  fixé 
sur  un  support,  et  qu-à  portée  du  bouton  A  soit  disposée  une 
queue  à  piston  CD  adaptée  à  une  armature  de  fer  doux^  on 
-comprendra  qu'un  étectro -aimant  M  disposé  convenable- 
ment pourra  attirer  cette  armature  au  moment  où  le  cir- 
cuit sera  fermé ,  et  par  ^intermédiaire  de  cette  demîèrt 
il  réagira  sur  le  compteur  à  pointage. 

&i  donc  réiectro-aimant  M  est  en  rapport  avec  deux  cir- 
cuits différents  correspondant^  l'un  au  fil  placé  devant  la 
bouche  du  canon^  Tautre  à  un  relais  disjoncteur  en  rapport 
avec  la  cible ^  il  arrivera  qu'au  moment  de  l'expérience,  le 
chronoscope  sera  arrêté  et  un  point  noir  indiquera  la  place 
de  cet  arrêt  ^  mais  aussitôt  que  le  fil  aura  été  coupé,  le 
chronoscope  étant  abandonné  à  luinnême  ^  marchera  jus- 
qu'à ce  que  le  relais  disjoncteur^  ayant  été  mis  en  dction  par 
suite  de  la  rupture  de  la  cible  ^  ait  provoqué  Timpressioi^ 
'tlun  nouveau  point  noir.  L'intervalle  des  deux  pointages 
donnera  donc^  en  faisant  toutefois  les  corrections  néces- 
saires, la  fraction  de  seconde  écoulée  entre  les  deux  rup- 
tures des  circuits. 

Sans  doute  dans  des  expériences  aussi  délicates  que 
celles  de  rartillerie,  ce  système  ne  serait  guère  admissible, 
mais  il  est  une  foule  d'autres  expériences  moins  précises 
auxquels  ce  système  chronographique  peut  être  appliqué 
d'une  manière  avantageuse. 

Chronographe  de  M.  Martin  de  Breties.  —  M.  Martin 
de  Brettes,  capitaine  d'artillerie ,  l'auteur  de  l'ouvrage  Sur 
les  chronographes  dont  nous  avons  déjà  parlé,  a  imaginé 
plusieurs  systèmes  ingénieux  de  chronographes  que  nous 
allons  maintenant  étudier. 

1.  M.  Breguet  construit  des  chronomètres  de  cette  sorte  (pii  permettent 
d'apprécier  mi  vingtième  de  seconde. 
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L'un  de  ces  chronographes  imaginé  en  iSVI,  et  qui  a 
valu  à  son  auteur  de  nombreuses  félicitations  de  la  part 
des  hommes  compétents^  offre  à  peu  près  la  même  disposi- 
tion que  celui  de  MM.  Breguet  et  Konstantinoff  dont  nous 
avons  déjà  parlé  précédemment.  Seulement  la  disposition 
des  styles  et  leur  jeu  sous  Tlnfluence  des  courants  diffère 
complètement  du  mécanisme  employé  dans  l'appareil 
russe.  Ainsi  le  chariot^  le  chemin  de  fer^  le  pendule  mo- 
teur, enfin  les  boîtes  et  leur  mécanisme  destiné  à  rétablir 
les  circuits  ont  été  supprimés.  A  leur  place  se  trouve  seule- 
ment une  série  de  styles  rangés  en  ligne  droite^  parallèle- 
ment à  Faxe  du  cylindre  enregistreur^  et  susceptibles,  étant 
mis  en  activité  par  des  électro-aimants  spéciaux  qui  leur 
correspondent^  non-seulement  de  fournir  des  traces  sur  le 
cylindre ,  mais  encore  de  réagir  les  uns  sur  les  autres  par 
Teffet  d'un  système  rhéotomique  qui  leur  correspond.  £n 
outre^,  un  chronoscope  à  pointage  supplémentaire,  permet 
d'apprécier  le  temps  écoulé  entre  les  chutes  de  ces  diffé- 
rents styles^  et  de  vérifier  quand  l'appareil  moteur  a  atteint 
le  degré  voulu  de  régularité  dans  son  mouvement. 

Cette  disposition  beaucoup  plus  simple  que  celle  adoptée 
dans  l'appareil  russe ,  est  aussi  plus  facile  d'exécution  d'a- 
près l'avis  même  de  M.  Breguet. 

Ce  chronographe  est  représenté  fig.  6,  pi.  VIII.  Le  cy- 
lindre enregistreur  est  en  C.  Sa  surface  est  divisée  en  1,000 
parties  égales  par  des  génératrices  équidistantes  de  O'^OOl. 
Il  est  monté  sur  un  axe  en  acier  tournant  sur  des  galets,  et 
reçoit  son  mouvement  d'un  mécanisme  d'horlogerie  à  deux 
mobiles,  qui  est  régularisé  par  un  volant  à  ailettes  hélicoï- 
dales. Un  conjoncteur  de  courant  est  établi  sur  Taxe  du 
premier  mobile  (celui  sur  lequel  réagit  le  poids)^  et  un  dis- 
joncteur de  courant  est  établi  sur  Taxe  même  du  cylindre 
enregistreur.  Tel  est^  sauf  quelques  détails  d'exécution  dans 
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lesquels  nous  n'entrerons  pas,  le  système  moteur  da  chro- 
nographe. 

Le  système  traçant  se  compose  : 

1»  D*ane  série  de  styles/,//',  etc.,  rangés  comme  nous 
Tavons  dit  sor  ane  ligne  parallèle  à  Taxe  da  cylindre,  él 
dont  un  seul  estjreprésenté  sur  la  figure,  les  autres  se 
trouvant  cachés.  Ces  styles  en  acier  ont  une  pointe  très-fine 
qui  peut  être  rapprochée  de  la  surface  du  cylindre  à  vo- 
lonté, au  moyen  d'une  vis  de  rappel.  Chaque  style  est  fixé 
à  une  palette  métallique  formant  Textrémité  supérieure 
d'un  levier  vertical  mobile,  autour  d'un  axe  horizontal  a, 
parallèle  à  celui  du  cylindre.  Le  levier  porte-style  a  son 
centre  de  gravité  placé  au-dessus  de  cet  axe  a  et  incliné  da 
côté  du  cylindre ,  de  sorte  qu'il  tombe  sur  ce  dernier  lors- 
qu'il est  abandonné  à  l'action  de  la  pesanteur. 

2°  D'une  série  d'électro-aimants  fixes  E,E'E^^,  etc.,  das- 
tinés  à  réagir  sur  les  styles,  par  Fintermédiaire  d'une  pan 
lette  de  fer  doux  fixée  sur  chacun  de  ces  derniers. 

3«  D'une  série  de  petits  leviers  coudés  /,  /',/'',  disposés  au- 
dessous  des  leviers  porte-style,  de  manière  que  la  queue 
de  ces  derniers  les  repousse  de  droite  à  gauche,  quand  les 
styles  tombent  sur  le  cylindre.  Il  arrive  alors  que  la  bran- 
che horizontale  de  ces  leviers  coudés  vient  toucher  une 
plaque  métallique  et  peut  établir  un  contact  électrique 
ayant  pour  effet  la  fermeture  d'un  circuit. 

Le  compteur  à  pointage  supplémentaire  placé  en  H  est 
conunandé  par  un  électro-aimant  dont  l'hélice  magnétisante 
est  composée  de  deux  fils.  Au-devant  de  ce  conipteur  se 
trouvent  disposés  d'autres  petits  électro-aimants,  ç,  c',  etc., 
agissant  sur  de  petits  leviers  bifurques  7,  ;',/' dont  les 
branches  peuvent  toucher  deux  plaques  métalliques  placées 
au-dessous  d'elles.  La  bobine  de  chacun  de  ces  petits  élec- 
tro-aimants est  aussi  à  double  hélice  et  parcourue ,  ainsi 
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que  celle  du  compteur  lui-même  par  des  courants  équi- 
librés. 

Les  dispositions  électriques  sont  tellement  combinées 
dans  cet  appareil ,  qu'au  moment  de  son  action ,  tous  les 
styles  /,  f,  etc.,  se  trouvent  éloignés  de  la  surface  du 
cylindre  C;  mais  si  Fun/ vient  à  tomber  sur  le  cylindre,  il 
se  trouve  relevé  aussitôt  après  la  chute  du  style  suivant  f 
par  reflfet  du  contact  opéré  par  le  levier  /.  D'un  autre  côté, 
un  courant  issu  d'une  seconde  pile  établit  une  relation  entre 
le  conjoncteur  et  le  disjoncteur  établis  sur  le  moteur  et 
réiectro-aimant  dtf  chronographe  à  pointage,  qui  lui-même 
est  en  rapport  par  l'intermédiaire  des  électro-aimants 
c,  c',  etc.,  avec  les  styles/,/,  etc.  Voici  maintenant  com- 
ment cet  appareil  fonctionne. 

Au  moment  de  l'expérience,  l'appareil  étënt  mis  en 
mouvement ,  le  conjoncteur  réagira  sur  le  chronoscope  à 
pointage  H,  et  lui  fera  tracer  un  point  noir  à  chaque  ré- 
volution de  l'axe  sur  lequel  il  est  fixé.  Quand  ces  marques 
se  succéderont  à  des  intervalles  de  temps  égaux  le  mouve- 
ment du  mécanisme  sera  devenu  uniforme,  et  on  pourra 
faire  jouer  les  styles. 

Ces  styles  à  mesure  que  les  différents  circuits  auxquels 
ils  correspondent  se  trouveront  coupés,  tomberont  succes- 
sivement sur  le  cylindre  et  imprimeront  une  trace,  mais  il 
n'y  aura  jamais  qu'une  trace  d'imprimée  à  la  fois,  car  la 
chute  de  l'un  ou  l'autre  de  ces  styles  a  pour  effet  secondaire 
l'enlèvement  de  celui  qui  le  précède.  Comme  le  courant  qui 
anime  les  électro-aimants  E,E',E",  etc.,  passe  en  même 
temps  par  les  électro-aimants  e,  e',  e'^,  et  équilibre  le  courant 
issu  d'une  autre  pile  qui  traverse  déjà  ces  derniers,  sa  rup- 
ture entraîne  la  mise  en  action  de  ceux-ci,  et  par  suite  leur 
réaction  sur  le  chronoscope  à  pointage,  qui  marque  un 
point  sur  le  cadran  en  même  temps  que  le  style  correspon- 
dant tombe  sur  le  cylindre.  L'arc  compris  entre  deux  points 
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consécutifs  ainsi  marqués^  donnera  donc  la  valeur  du  temps 
écoulé  entre  deux  chutes  de  styles,  que  ceux-ci  se  trouvent 
rangés  aux  deux  extrémités  de  la  série,  ou  qu'ils  soient 
placés  consécutivement  l'un  près  de  Fautre  ;  de  cette  ma- 
nière on  peut  aisément  totaliser  les  instants  des  chutes 
successives  des  styles,  ce  qui  est  un  avantage  pour  la  véri- 
fication des  indications  fouï*nies  par  ces  styles  sur  le  chro- 
nographe. 

Ces  indications,  conune  on  Ta  déjà  compris ,  consistent 
dans  une  série  de  courbes  circulaires  tracées  chacune  par 
un  style  particulier.  On  peut  se  servir  de  ces  courbes  de 
deux  manières,  soit  en  considérant  pour  chacune  d'elles 
Tare  de  cercle  réellement  tracé  par  le  style ,  soit  la  partie 
comprise  entre  les  génératrices  sur  lesquelles  se  trouvent 
les  points  de  chute  de  deux  styles  consécutifs.  Mais  remploi 
de  ces  deux  moyens  ne  peut  en  général  servir  à  calculer 
inmiédiatement  le  temps  écoulé  entre  les  interruptions  des 
circuits,  car  dans  des  appréciations  aussi  minutieuses,  le 
temps  de  la  chute  des  styles  et  celui  de  la  désaimanta- 
tion ne  sont  pas  négligeables,  et  contribuent  à  diminuer 
rétendue  de  la  courbe  tracée.  D'un  autre  côté,  le  temps 
employé  par  les  leviers  porte-style  pour  aller  toucher  les 
leviers  rhéotomiques  /,  entraine  rallongement  de  cette 
même  courbe.  De  sorte  que  ce  serait  dans  le  cas  particu- 
lier où  ces  deux  effets  se  neutraliseraient  que  la  courbe  re- 
présenterait exactement  le  temps  cherché.  Cela  aurait  lieu 
si  le  style  tombait  et  se  relevait  instantanément ,  quand  les 
circuits  correspondants  sont  interrompus ,  ce  qui  est  im- 
possible, ou  si  les  temps  de  chute  et  de  relèvement  étaient 
égaux ,  ce  qu'il  est  possible  d'obtenir,  encore  y  aurait-il 
toujours  rinflueuce  de  la  force  coercitive  qui  serait  à  dé- 
terminer. 

Pour  obtenir  la  valeur  des  corrections  à  introduire  dans 
les  formules,  M.  Martin  de  Brettes  propose  les  moyens 
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soivants^  :  d'abord ,  pour  la  détermination  du  temps  em* 
ployé  par  Tun  des  styles  à  tomber  sur  le  cylindre,  il  suffit 
de.  couper  le  circuit  correspondant  à  ce  style,  et  de  mettre 
une  des  extrémités  coupées  en  rapport  métalliqqe  avec  le 
disque  du  disjoncteur;  de  cette  manière ,  le  circuit  est 
fermé  pendant  tout  le  temps  de  la  rotation  du  cylindre  C^ 
SdUJf  Finstant  où  la  petite  partie  isolante  de  ce  disjonc- 
teior  rencontre  le  ressort  communicatenr.  Avant  d'opé- 
rer, on  doit  régler  la  résistance  du  nouveau  circuit ,  de 
mauière  à  être  1  \  même  qu'avant  lintroduction  du  dis- 
joncteur. 

Quand  le  disjoncteur  ainsi  disposé  tournera ,  il  arrivera . 
qu'au  moment  de  l'interruption  du  courant  par  ce  disjonc- 
teur, le  style  correspondant  tombera  sut*  le  cylindre  enre- 
gîstreur:pour  se  relever  immédiatement  après  le  passage 
de  la  partie  isolante  sous  le  frotteur.  Pour  que  le  point  de 
chute  du  style  sur  ce  cylindre  fût  sur  la  même  génératrice 
que.  Taréte  initiale  de  la  partie  isolante  du  disjoncteur,  il 
faudrait  que  le  temps  de  la  chute  du  style  fût  nul,  ce  qui 
est  impossible,  mais  la  différence  des  deux  génératrices 
menées  l'une  par  cette  arête  initiale  du  disjoncteur,  Tautre 
par  le  commencement  de  la  trace  laissée  par  le  style  sur  le 
cylindre,  pourra  donner  la  valeur  du  temps  de  cette  chute. 

On  détermine  de  la  même  manière  la  valeur  du  temps 
employé  par  Tua  des  styles  à  relever  celui  qui  le  précède. 
Il  devient  dès  lors  facile,  en  faisant  entrer  ces  valeurs^  dans 
les  formules,  d'obtenir  les  vitesses  cherchées. 

Pour  ne  pas  renouveler  à  chaque  expérience  la  déter-. 
mination  de  ces  valeurs,  M.  Martin  de  Brettes  en  fjitun 
tableau  définitif  correspondant  à  divers  nombres  de  tours 
de  cylindre  enregistreur,  en  les  rapportant  à  une  inten^ 
site  déterminée  de  courant,  de  sorte  qu'il  suffit  d'interpo- 
ser dans  les  circuits  sur  lesquels  on. doit  opérer,  une  rém^ 
tance  capable  de  ramener  les  courants  à  cette,  inteositéi. 
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pour  qu'on  puisse  se  passer  de  toute  expérience  prépara- 
toire. 

Dans  son  ouvrage,  M.  Martin  de  Brettes  décrit  avec 
détails  les,  moyens  de  constater  avec  cet  appareil  :  1°  la 
vitesse  initiale  des  projectiles;  2^  la  mesure  immédiate  de 
la  vitesse  de  ces  projectiles  en  un  point  quelconque  de  leur 
trajectoire;  3""  la  mesure  immédiate  de  la  vitesse  des  pro- 
jectiles en  plusieurs  points  de  leur  trajectoire  ;  4*»  la  vitesse 
maxima  des  éclats  ou  des  balles  d'obus.  Nous  ne  nous  ar- 
rêterons pas  à  l'explication  de  ces  moyens  qui  d'ailleurs 
se  devinent  aisément,  car  notre  but  n'est  pas  de  faire  ici 
un  traité  de  balistique. 

Autres  sy tentes  de  M,  Martin  de  Brettes  —  On  a  vu  que 
le  chronographe  précédent  pouvait  être  employé  pour  me- 
surer une  certaine  durée  quand  celle-ci  représentait  sur 
le  cylindre  un  arc  moindre  d'une  circonférence  entière. 
Quand  on  n'a  qu'une  seule  durée  à  mesurer,  on  peut  tou- 
jours la  représenter  par  un  arc  moindre  d'une  circonfé- 
rence en  donnant  au  cylindre  une  vitesse  de  rotation  con- 
venable, mais  lorsqu'il  s'agit  de  mesurer  plusieurs  durées 
successives,  et  très-différentes  les  unes  des  autres,  il  n'en 
est  plus  ainsi,  car  tandis  qu'un  petit  arc  de  cercle  suffira 
pour  représenter  un  de  ces  temps,  il  pourra  arriver  qu'il 
en  faille  un  plus  grand  qu'une  circonférence  entière  pour 
mesurer  un  autre  temps;  il  est  donc  nécessaire  de  modifier 
la  disposition  dé  l'appareil  traçant  du  chronographe  précé- 
dent pour  le  rendre  applicable  à  la  mesure  de  toutes  les 
vitesses. 

Dans  oe  but,  M.  Martin  de  Brettes  propose  de  fixer  tout 
le  système  traçant  sur  un  chariot  mobile  guidé  par  deux 
règles  en  fer  et  conduit  par  une  vis  sans  fin  à  la  manière 
des  écrous  mobiles.  Le  mouvement  de  cette  vis  serait  com- 
mandé par  un  fort  mouvement  d'horlogerie  à  ailettes  qui 
pourrait  être  accéléré  ou  retardé  à  volonté  pour  être  mis 
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en  rapport  avec  la  vitesse  du  mécanisme  moteur  du  chro- 
nographe.  Avec  cette  disposition^  les  traces  laissées  par  les 
styles  seraient  des  portions  d'hélice  qui  ne  pourraient  se 
superposer. 

.  Pour  éviter  le  calcul  des  temps  de  chute  des  styles  et  de 
leur  relèvement,  M.  Martin  de  Brettes  a  aussi  imaginé  une 
combinaison  particulière  des  styles  que  nous  devojis  men- 
tionner. 

Dans  cette  combinaison ,  les  leviers  porte-style  que  nous 
avons  étudiés  seraient  remplacés  par  d'autres,  dont  le 
centre  de  gravité  serait  placé  au-dessous  de  l'axe  de  rota- 
tion, mais  dont  les  palettes  de  fer  seraient  placées  à  leur 
partie  inférieure.  La  partie  supérieure  serait  munie  d'une 
vis  de  rappel,  destinée  à  mettre  le  style  à  une  distance 
convenable  du  cylindre,  mais  toujours  très-petite.  D'un 
autre  côté,  les  électro-aimants  au  lieu  d'être  à  simples  hé- 
lices ,  en  posséderaient  deux  à  travers  lesquelles  passe- 
raient deux  courants  de  sens  contraire  équilibrés.  Des  vis 
de  rappel  donneraient  le  moyen  d'amener  ces  électro- 
aimants à  une  distance  des  palettes  telle  que  l'action  élec- 
tro-magnétique pût  s'exercer  facilement.  Les  circuits  se- 
condaires établis  par  les  petits  leviers  coudés  à  mesure  que 
les  styles  tomberaient  sur  le  cylindre,  seraient  composés 
de  manière  que  leur  résistance  respective  fût  égale  à  celle 
du  drcuit  interrompu  qu'ils  devraient  remplacer.  Enfin  les 
communications  électriques  seraient  établies,  de  façon  à  ce 
que  les  courants  équilibrés,  après  avoir  parcouru  les  hé- 
lices de  chaque  électro- aimant  vinssent  aboutir  les  uns 
(ceux  d'ordre  pair)  aux  cibles,  les  autres  (ceux  d'ordre 
impair) ,  aux  pôles  de  la  pile. 

Le  jeu  de  cet  appareil  s'explique  facilement.  Quand  l'ex- 
périence commence  les  styles  sont  éloignés  du  cylindre, 
parce  que  les  courants  équilibrés  sont  tous  les  deux  fer- 
més, l'un  directement,  l'autre  par  l'intermédiaire  des  ci- 
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bles^  et  que  la  pesanteur  tend  à  écarter  ces  styles  du  cy« 
lindre.  Mais  lorsque  les  cibles  viennent  à  être  percées,  la 
neutralisation  magnétique  des  électro-aimants  cesse^  et  les. 
styles  sont  poussés  successivement  sur  le  cylindre  enregis- 
treur. Or^  dans  cette  réaction,  les  contacts  secondaires 
interviennent  et  il  en  résulte  que  la  cible  m  2,  par  exemple, 
après  avoir  fait  réagir  le  style  n»  2,  provoque  dans  Télec- 
tro-aimant  du  style  n»  i  ^  la  fermeture  du  courant^  que  la 
cible  n«  1  avait  rompu  après  avoir  été  percée  ;  ce  style  re- 
vient donc  à  sa  position  normale.  Les  fonctions  des  styles 
s'opèrent  ainsi  qu'on  le  voit  dans  ce  cas  conmie  dans  le  pre* 
mier  système  ;  seulement  c'est  Faction  attractive  de  Télectro- 
aimant  qu'on  utilise  au  lieu  de  son  inertie  magnétique^  ce 
qui  rend  les  retards  de  chute  du  style  presque  négligeables, 
ou  tout  au  moins  susceptibles  d'être  considérés  comme  une 
quantité  constante,  quantité  qu'on  pourrait  réduire^  en 
disposant  l'appareil  de  manière  que  les.styles  dans  leur  po* 
sition  normale  appuyassent  contre  le  cylindre^  et  ne  s'en 
éloignassent  qu'au  moment  de  Tinterruption  du  courant. 

M.  Martin  de  Rrettes  a  combiné  encore  plusieurs  autres 
systèmes  chronographiques  fondés  sur  des  principes  diffé- 
rents de  ceux  que  nous  venons  d'étudier.  C'est  ainsi  que 
dès  l'année  18^4^7,  il  avait  pensé  à  appliquer  l'électricité  au  , 
pendule  balistique  du  colonel  Parizot ,  pour  obtenir  le  dé* 
clanchement  et  l'aiTêt  de  ce  pendule  sous  l'influence  de  la 
rupture  de  deux  circuits.  Par  une  disposition  très-simple^ 
il  était  même  parvenu  à  éviter  l'influence  de  la  force  coer- 
citive  des  électro-aimants  en  faisant  réagir  ceux-ci  par  at- 
traction. Cette  disposition  consistait  à  soutenir  le  pendule 
et  son  levier  d'arrêt  par  des  crochets  d'encliquetage^  adap* 
tés  aux  armatures  de  ces  électro-aimants ,  et  à  munir  les 
bobines  de  ceux-ci  de  deux  hélices  traversées  par  des  coU" 
rants  équilibrés.  Pour  rendre  les  mesures  comparables^ 
M.  Martin  de  Brettes^  au  lieu  d'employer  un  limbe  égale- 
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ment  divisé^  se  servait  d*un  limbe  gradué  d'après  la  loi  des 
vitesses  acquises  pendant  Toscillation,  et  en  tenant  compte 
de  la  hauteur  de  chute  du  levier  arrêt. 

Par  une  autre  disposition  du  pendule  balistique,  M.  Mar- 
tin de  Brettes  est  parvenu  à  lui  faire  marquer  Tare  décrit 
depuis  le  commencement  de  son  mouvement,  jusqu'au  mo-* 
ment  de  la  réaction  secondaire  qui  devrait  rarrëter^  mais 
qui  par  le  fait  ne  l'arrête  que  très- imparfaitement.  Pour 
ol)tenir  ce  résultat,  M.  Martin  place  dans  la  lentille  du 
pendule^  le  pinceau  ou  style  qui  doit  fournir  la  trace  et  le 
mécanisme  électro-magnétique  qui  doit  le  faire  fonction- 
ner. Ce  mécanisme  consiste  dans  un  électro-aimant  à  hé- 
lices équilibrées  dont  Tarmature^  par  l'intermédiaire  d'une 
tige  contournée  en  conséquence^  porte  la  pointe  traçante. 
(Voir  fig.  7,  pi.  VIII.) 

Cet  électro-aimant  est  en  rapport  par  des  Ris  plongeant 
dans  des  godets  de  mercure  avec  les  cibles^  tandis  que 
Télectro-aimant  de  détente  du  pendule  peut  être  indépen- 
dant. Supposons,  par  exemple, qu'il  réagisse  au  moment  où 
on  met  le  feu  à  la  pièce  de  canon  :  il  arrivera  que  le  pen- 
dule sera  mis  en  mouvement  avant  que  la  première  cible 
n'ait  été  atteinte.  Or^  quand  le  circuit  en  rapport  avec  cette 
cible  aura  été  rompu ,  Télectro-aimant  renfermé  dans  le 
pendule  aura  son  équilibre  électrique  rompu  ^  et  fera  ap- 
puyer sur  le  limbe  la  pointe  traçante  ;  celle-ci  décrira  donc 
un  arc  de  cercle  qui  ne  sera  interrompu  que  quand  le 
deuxième  circuit  correspondant  à  la  deuxième  cible  aura 
été  rompu  à  son  tour.  Connaissant  de  grandeur  et  de  posi- 
tion Tare  décrit  pendant  un  certain  temps,  par  un  mobile 
partant  d'un  point  connu  on  pourra  calculer  exactement  ce 
temps,  soit  au  moyen  des  formules  que  donne  la  mécanique, 
soit  par  le  procédé  du  général  Poncelet,  etc.  Pour  corriger 
dans  ce  système  le  retard  d'action  dû  à  la  force  coercitive, 
lor^  de  rinterruption  du  deuxième  circuit  à  travers  Télectro- 
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aimant  du  pendule^  on  pourrait  interrompre  simultanément 
les  deux  courants  traversant  cet  électro-aimant  quand  le 
pendule  est  en  mouvement  au  bas  de  la  courbe  d*oscilla- 
tion;  alors;  ou  le  style  ne  fera  r4u'un  point,  ce  qui  indi- 
quera que  les  temps  de  chute  et  de  relèvement  du  style  sont 
égaux ,  et  par  conséquent  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  s^en  o^ 
cuper^  ou  bien  le  style  fera  une  marque  plus  ou  moins 
longue  et  sa  longueur  indiquera  la  diminution  à  faire  subir 
à  l'arc  décrit  pour  qu'il  représente  avec  exactitude  le  temps 
cherché. 

Pour  éviter  les  inconvénients  qui  résultent  de  la  force 
coercitive  des  électro-aimants ,  M.  Martin  de  Brettes  a 
voulu  remplacer  dans  les  appareils  que  nous  venons  de  dé- 
crir  les  électro-aimants  parles  bobines  magnétiques  ;  mais 
cette  substitution  ne  nous  parait  pas  complètement  heu- 
reuse,  attendu  que  la  force  électrique  nécessaire  pour  main- 
tenir suspendu  à  Fintérieur  d  une  hélice ,  un  cylindre  de 
fer,  fut-il  même  d'un  petit  volume,  est  beaucoup  plus  con- 
sidérable que  celle  dont  on  peut  disposer  dans  ces  sortes 
d'expériences  ;  nous  ne  parlerons  donc  pas  de  ces  noa- 
velles  dispositions  qui  du  reste,  n'ont  rien  de  particulier  en 
elles-mêmes. 

M.  Martin  de  Brettes  indique  encore  dans  son  ouvrage 
plusieurs  autres  systèmes  chronographiques  imaginés  par 
lui  dans  lesquels  il  a  utilisé  soit  l'instantanéité  des  courants 
d'induction,  soit  l'étincelle  qui  en  résulte.  Dans  le  premier 
cas  il  fait  réagir  ces  courants  d'induction  sur  l'électro- 
aimant  du  chronographe  à  pointage  de  M.  Breguet,  en 
employant  pour  les  provoquer  la  rupture  même  du  circuit 
dans  lequel  se  trouve  interposée  l'hélice  inductrice.  Le 
pointage  se  fait  donc  sous  Tinfluence  d'une  attraction  sans 
qu'il  y  ait  eu  pour  cela  combinaison  de  deux  courants  équi- 
librés. De  plus,  comme  la  durée  du  courant  d'induction  est 
instantanée,  l'appareil  devient  libre  aussitôt  que  le  point 
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noir  a  été  marqué,  ce  qui  permet  de  faire  réagir  sur  lui 
an  nombre  quelconque  de  circuits  mis  en  rapport  avec  des 
cibles  différentes.  Avec  ce  système  il  faut  donc  autant  de 
piles  et  de  doubles  hélices  dinduction  que  de  cibles,  en- 
core les  indications  fournies  ne  présenteraient-elles  pas 
une  grande  exactitude  en  raison  du  peu  de  vitesse  dont  est 
animée  Taiguille  traçante  de  ces  chronographes. 

Quand  il  utilise  l'étincelle  d'induction  de  la  machine  de 
Ruhmkorff  comme  organe  traçant^  M.  Martin  de  Brettes 
emploie  plusieurs  systèmes  de  relais  analogues^  quant  à 
Teffet,  à  ceux  du  capitaine  Navez,  c'est-à-dire  des  bobines 
magnétiques  dont  l'armature  en  tombant  sur  un  conjonc- 
teur  ferme  un  courant  électrique.  Ce  courant  électrique 
ainsi  fermé  traverse  Fhélice  inductrice  de  Tappareil  Ruhm- 
korff placé  à  la  station  d'observation.  Le  circuit  induit  de 
cet  appareil^st  en  rapport,  d'un  côté^  avec  un  cylindre 
métallique  auquel  est  imprimé  un  mouvement  de  rotation 
très-accéléré  et  connu,  et  sur  la  surface  duquel  est  appli- 
quée une  feuille  de  papier  ;  de  l'autre  avec  une  pointe  mé- 
tallique maintenue  à  une  très-petite  distance  de  cette  feuille 
de  papier.  Quand  le  courant  induit  est  créé,  une  étin- 
celle s'échange  entre  la  surface  du  cylindre  et  la  pointe 
métallique ,  et  cette  étincelle  traverse  la  feuille  de  papier. 
Or,  comme  ce  courant  est  créé  chaque  fois  qu'un  des  relais 
dont  nous  avons  parlé  laisse  tomber  son  armature,  et 
comme  d'ailleurs  ces  relais  correspondent  aux  différentes 
cibles,  il  en  résulte  qu'on  obtient  autant  de  trous  sur 
la  feuille  de  papier  qu'il  y  a  eu  de  cibles  traversées  par 
le  boulet.  Connaissant  la  hauteur  de  chute  des  armatures 
des  relais,  la  valeur  des  distances  séparant  ces  différents 
trous,  on  détermine  aisément  les  différentes  vitesses  du 
projectile. 

Je  ne  parlerai  pas  ici  des  modifications  que  M.  Martin  de 
Brettes  a  proposées  pour  les  appareils  de  MM.  Wheatstone, 
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Hîpp,  Pouîllet,  Breguet,  Konstantinoff  et  Navez,  car  cela 
m'entraînerait  beaucoup  trop  loin,  je  renverrai  lès  per- 
sonnes que  cette  question  intéresse  à  Touvrage  de  M.  Mar- 
tin de  Brettes,  et  je  terminerai  ce  chapitre  par  la  descrip- 
tion rapide  d*un  système  chronographique  expérimenté  en 
Suède  par  le  baron  Wrède . 

Dans  ce  système  chronographique  Tappareil  enregis- 
treur est,  comme  ceux  de  MM.  Wheatstone,  Hipp  et  Bre- 
guet, un  chronomètre  à  détente  dont  le  jeu  est  déterminé 
par  l'attraction  exercée  sur  une  palette  aimantée  par  un 
électro-aimant.  Au  moment  où  le  boulet  frappe  une  pre- 
mière cible,  un  conjoncteur  est  mis  enjeu  et  le  chrono- 
graphe  fonctionne. 

En  frappant  une  seconde  cible,  ce  même  boulet  pro- 
voque la  mise  en  action  d'un  commutateur  à  renverse- 
ment de  pôles  qui,  en  inversant  le  courant  tlans  Télectro- 
aimant  du  chronographe,  détermine  la  répulsion  de  son 
armature  et  par  suite  l'arrêt  de  l'appareil.  Avec  ce  sys- 
tème on  évite  donc  les  effets  du  magnétisme  rémanent. 

Machines  d*Atwood  électro- magnétiques.  —  M.  Wheat- 
stone,  comme  on  Ta  vu  page  336,  à  l'article  de  son  chro- 
noscope,  est  le  premier  qui  ait  songé  à  appliquer  l'électro- 
magnétisme  à  la  vérification  des  lois  de  la  chute  des  corps. 
Son  appareil  consistait  dans  une  longue  colonne  sur  laquelle 
pouvait  glisser,  au  moyen  d'un  anneau,  un  support  hori- 
zontal FG,  fig.  9,  pi.  VIII,  à  l'extrémité  duquel  se  trouvait 
placé  le  mobile  K.  Ce  support  pouvait  être  fixé  en  tel  ou  tel 
point  de  la  colonne  au  moyen  d'une  vis  de  pression,  et  la 
position  exacte  de  ce  point  était  indiquée  par  une  échelle 
gravée  sur  cette  colonne.  Le  mobile  K  était  suspendu  à  un^ 
ressort /qui,  en  unissant  métalliquement  les  deux  points  ^ 
et  ^,  fermait  le  courant  à  travers  le  chronoscope;  mais,  aus — 
sitôt  qu'on  poussait  ce  ressort,  le  mobile  tombait  et  le  cou — 
rant  se  trouvait  rompu;  alors  les  aiguilles  du  chronoscope 
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étaient  mises  en  mouvement  et  ne  s'arrêtaient  que  lorsque 
le  mobile  K,  en  tombant  sur  un  conjoncteur  B,  rétablissait 
le  courant  à  travers  l'appareil  ;  la  fonction  de  ce  conjonc- 
teur était  d*ailleurs  assurée  au  moyen  d'on  petit  enclique- 
tage  mn. 

En  plaçant  le  support  FG  à  différentes  hauteurs^  on  pou- 
vait étudier  les  lois  d'accélération  de  la  pesanteur  suivant 
les  hauteurs. 

Depuis  rétablissement  de  cet  appareil  par  M.  Hipp,  plu- 
sieurs constructeurs  se  sont  occupés  d'en  appliquer  le  prin- 
cipe aux  machines  d'Atwood  qu'ils  avaient  à  construire;  les 
uns  en  laissant  subsister  tous  les  rouages  de  la  machine  et 
n'employant  réiectricité  que  pour  mettre  en  action  le  chro- 
nomètre, ce  qui  est  parfaitement  inutile;  les  autres,  avec 
beaucoup  plus  d'intelligence^  en  supprimant  tous  les  rouages 
et  en  changeant  le  support  d'arrêt  du  mobile  en  un  support 
conjoncteur.  L'appareil  de  MM.  Breton  frères,  que  nous 
avons  représenté  Og.  10,  pi.  VIII,  est  un  des  plus  perfec- 
tionnés dans  ce  genre. 

Chronographes  compteurs. — Dès  l'année  1840,  M.  Wheat- 
stone  avait  appliqué  son  chronoscope  à  la  mesure  de  la  vitesse 
de  rotation  des  axes  des  moteurs.  M.  Breguet  lui-même 
en  avait  fait  autant  de  son  chronographe ,  et,  dans  la  note 
que  ce  dernier  envoya  à  l'Académie,  en  1845,  il  signale 
cette  application  de  l'électricité  comme  pouvant  être  très- 
utile.  Voici  ce  qull  dit  à  cet  égard  : 

a  Cet  instrument  pourra,  ce  qui  nous  semble,  être  em- 
ployé avec  avantage  dans  les  usines,  car,  au  moyen  de  con- 
ducteurs partant  du  cabinet  du  directeur  et  communiquant, 
soit  au  volant,  soit  au  cylindre  d'une  machine  à  vapeur,  on 
pourra,  à  chaque  instant  de  la  journée  et  sans  se  déranger, 
connaître  la  vitesse  de  Tun  ou  de  l'autre.  Cet  instrument 
pourrait  encore  servir  utilement  dans  les  observations  que 
Ton  peut  faire  sur  la  vitesse  des  roues  hydrauliques,  suivant 
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la  nature  des  opérations  que  Ton  fait  eiécuter  aux  outils 
qu'elles  conduisent.  » 

On  pourrait  également  appliquer  le  système  des  chro- 
noscopes  à  la  mesure  de  la  vitesse  des  voitures  et  à  Findica- 
tion  du  chemin  qu'elles  parcourent;  j'avais  mème^  il  y  a 
quelques  années^  imaginé  un  système  de  chronographe  dans 
ce  but  *  ;  mais  il  est  plus  simple  et  préférable  d^employer  le 
système  que  nous  avons  décrit  dans  le  chapitre  11^  sous  le 
nom  de  régulateur  de  vitesse.  Car  on  n'a  pas  de  pile  à  trans- 
porter, ce  qui  est  un  immense  avantage.  » 

ENREGISTREURS   ET  APPAREILS  MÉTÉOROLOGIQUES. 

S'il  est  une  science  qui  puisse  recevoir  de  TapplicatioD 
des  moyens  physiques  et  mécaniques  un  secours  précieux 
et  de  tous  les  instants^  c'est  bien  certainement  la  météonn 
logie.  Depuis  longtemps^  en  effet,  l'annotation  des  observa- 
tions météorologiques  exerce  la  patience  et  le  zèle  des  sa- 
vants, et  pourtant,  bien  que  leurs  travaux  aient  fourni  de 
précieux  renseignements,  d'importantes  révélations  sur  cer- 
tains phénomènes  atmosphériques,  ces  travaux  ne  pourront 
être  concluants  qu'autant  que  les  observations  seront  multi- 
pliées et  faites  simultanément  sur  les  différents  points  da 
globe.  Or,  le  zèle  nécessaire  pour  ces  sortes  de  travaux  est 
bien  rare  à  rencontrer,  «t  Ton  peut  comprendre  dès  lors 
combien  serait  utile  l'emploi  d'instruments  qui  pourraient 
annoter  eux-mêmes,  d'une  manière  continue,  les  différentes 
influences  atmosphériques,  instruments  que  l'on  pourrait 
placer  en  tels  ou  tels  points  du  globe  que  l'on  croirait  im- 
portants pour  ces  sortes  d'observations,  sans  qu'il  soit  besoia 
de  la  présence  d'un  homme  dont  le  zèle  pourrait  répondra 
de  l'exactitude. 

Pour  ces  sortes  d'instruments,  l'électricité  a  pu  foumicr 

1.  V.oir  la  première  édition,  page  156. 
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an  secours  merveilleux^  et,  dès  184^,  M.  Wheatstone  avait 
déjà  conçu  son  thermomètre-télégraphe  qui,  exécuté  sur  une 
plus  grande  échelle,  fut  appelé  enregistreur-météorologique ^ 
et  établi  à  Kiew  quelques  années  plus  tant.  Au  moyen  de 
cet  instrument,  toutes  les  indications  relatives  au  baromètre, 
au  thermomètre  et  au  psychromètre  se  trouvent  inscrites  de 
cinq  en  cinq  minutes,  et  cela,  à  quelque  distance  que  1  on 
soit  de  ces  instruments,  qu'ils  aient  été  emportés  dans  Tes- 
pace  par  un  ballon  captif  ou  qu'on  les  ait  enfouis  en  terre. 
Thermomètre  télégraphe  de  M.  Wheatstone. —  Le  thermo- 
mètre télégraphe  destiné  à  être  enlevé  par  un  ballon,  pèse, 
avec  la  boîte  qui  le  contient,  un  peu  plus  de  quatre  livres. 
Son  mécanisme  se  compose  principalement  d'une  petite 
horloge  qui  fait  descendre  et  monter,  r.^gulièrement  en  cinq 
minutes,  un  engrenage  vertical  ;  cet  engrenage  porte  un  fil 
fin  de  platine  qui  se  meut  dans  le  tube  du  thermomètre,  de 
manière  à  comprendre  dans  sa  course  toute  l'échelle  ther- 
mométrique.  Deux  fils  fins  de  cuivre,  recouverts  de  soie  et 
d^une  longueur  suffisante  pour  unir  le  ballon  à  la  terre, 
dans  sa  plus  grande  élévation ,  sont  fixés  à  l'instrument,  de 
teQe  manière  que  l'extrémité  de  l'un  des  fils  plonge  dans  le 
mercure  du  thermomètre,  et  que  Fextrémité  de  l'autre  soit 
en  contact  avec  les  rouages  de  Thorloge,  lesquels  commu- 
niquent métalliquement  avec  le  fil  de  platine.  L'extrémité 
inférieure  de  chacun  de  ces  deux  fils  est  attachée  à  un  pôle 
de  la  pile,  et  un  galvanomètre  sensible  se  trouve  interposé 
dans  le  circuit.  Si  Ton  a  disposé  le  galvanomètre  de  ma- 
nière que  Taiguille  marque  le  zéro,  quand  le  courant  est 
interrompu,  il  conservera  cette  même  disposition  tant  que 
le  fil  de  platine  ne  sera  pas  en  contact  avec  le  mercure  du 
tube,  mais  Taiguille  déviera  aussitôt  que  le  contact  aura  lieu 
et  restera  déviée  jusqu'à  ce  que  ce  contact  soit  de  nouveau 
rompu  par  l'ascension  de  l'engrenage  qui  porte  le  fil. 
L'instrument  étant  ainsi  disposé,  et  le  mouvement  d'hor 
n.  24 
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logerie  réglé  d'après  un  chronomètre-type  qui  restera  à 
terre,  supposez  qu'après  avoir  observé  la  déviation  de  Tai- 
guiile  du  galvanomètre,  vous  ayez  constaté  sur  le  chrono- 
mètre le  moment  où  le  courant  se  trouve  rompu,  vous  saurez 
qu'alors  commence  la  course  ascensionnelle  du  fil  de  platine; 
par  conséquent ,  si  la  température  reste  la  même,  le  cou- 
rant sera  de  nouveau  rétabli  dans  cinq  minutes;  mais  si,  aa 
contraire,  la  température  change,  cette  fermeture  du  cou- 
rant aura  lieu  avant  ou  après  les  cinq  minutes.  Connaissant 
la  relation  qui  existe  entre  une  seconde  ou  une  demi- 
seconde  et  rétendue  de  chaque  degré  du  thermomètre,  on 
peut  facilement  calculer,  d'après  le  temps  écoulé  entre  les 
fermetures  consécutives  du  courant,  les  différents  degrés  de 
température  indiqués  par  le  thermomètre. 

On  conçoit  que  le  même  mécanisme  peut  être  appliqué 
au  baromètre  et  au  psychromètre,  pourvu  qu'ils  soient  sus- 
pendus en  équilibre  dans  le  ballon. 

L'appareil  tel  qu'il  vient  d'être  décrit  n'enregistre  pas, 
comme  on  le  voit,  les  observations,  et  pourtant,  en  théorie, 
la  chose  serait  facile,  car  il  suffirait  de  remplacer  le  galva- 
nomètre par  un  électro-aimant  muni  d'un  crayon  qui  trace- 
rait, sur  un  cylindre  tournant  régulièrement,  un  trait  à 
chaque  fermeture  du  courant.  Mais,  pour  qu'un  électro- 
aimant puisse  agir  lorsqu'il  est  interposé  dans  un  circuit 
considérable,  il  faut  des  fils  conducteurs  un  peu  gros,  une 
pile  énergique;  or,  il  importait,  pour  ne  pas  charger  le 
ballon,  d'agir  avec  des  fils  très-fins.  De  plus,  il  fallait  em- 
ployer une  pile  très-faible  pour  ne  pas  provoquer  une 
étincelle  qui  aurait  pu  causer  quelques  trépidations  de  la 
part  de  la  surface  du  mercure  du  thermomètre;  force  a 
donc  été  d'employer  dans  ce  cas  le  galvanomètre. 

Enregistreur  météorologique  de  Wheatstone,  —  L'annota- 
tion des  indications  thermométriques,  barométriques  et 
psychrométriques  a  été  réalisée  dans  l'enregistreur  météo- 


AUX  OBSERVATIONS  SCIENTIFIQUES.  371 

rologique  établi  à  Kiew  et  que  nous  avons  représenté  en 
principe  dans  la  flg.  12,  PI.  VIII. 

Bien  que  fondé  sur  le  même  principe  que  Tinstrument 
précédent,  il  en  diffère  pourtant  en  ce. que  Tenregistrement 
des  observations  se  produit  au  moment  où  le  (il  sort  du 
mercure  et  où,  par  conséquent,  le  courant  se  trouve  rompu. 
En  cet  instant,  en  effet,  Félectro-aimant  M  dont  nous  avons 
admis  la  présence ,  quand  il  s'agissait  de  produire  une  an- 
notation écrite  de  la  part  de  l'appareil  précédent,  se  trouve 
inactif  et  laisse  tomber  son  armature  A  contre  un  levier  de 
détente  BCD qui  laisse  libre  un  mouvement  d'horlogerie.  A 
ce  mouvement  d'horlogerie  indépendant  de  celui  P  qui  pro- 
voque, au  moyen  des  poulies  a,  6,  c,  l'ascension  et  la  descente 
des  fils  dans  les  instruments,  correspond  un  levier  à  mar- 
teau EF,  comme  celui  d'une  sonnerie,  qui  se  trouve  disposé 
de  manière  à  frapper  les  extrémités  de  deux  étoiles  flexibles 
GH,G'H'  dont  les  rayons  portent  des  caractères  en  relief. 
Ces  caractères  ainsi  frappés,  peuvent  laisser  leur  empreinte 
sur  un  cylindre  0  revêtu  d'une  feuille  de  papier,  lequel  est 
mis  en  rapport  de  mouvement  avec  le  mécanisme  d'horlo- 
gerie du  marteau,  à  la  manière  des  télégraphes  imprimeurs. 

Les  étoiles  flexibles  (voir  fig.  13),  appelées  roues  des 
types,  dont  le  mouvement  (  provenant  de  Thorloge  P  )  s'ac- 
corde parfaitement  avec  l'ascension  et  la  descente  des  Qls 
qui  plongent  dans  le  mercure  des  instruments,  sont  telle- 
ment disposées  que  quand  l'une,  GH,  munie  de  quinze 
rayons  portant  chacun  une  lettre,  a  fait  un  tour  sur  elle- 
même  en  trente  secondes,  l'autre  roue  qui  n'a  que  douze 
rayons  correspondant  aux  dix  chiffres  et  au  point  de  repère. 
n'a  accompli  qu'un  douzième  de  sa  révolution.  Il  en  résulte 
que  cette  dernière  fait  sa  révolution  entière  en  six  minutes, 


1.  Ces  étoiles  sont  vues  de  champ  sur  la  figure  ;  et  comme  elles  sout 
toutes  les  deux  placées  dans  le  même  plan,  on  n'en  voit  qu'une. 
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précisément  Fintervalle  compris  entre  une  ascension  et  une 
descente  du  fil^  car  une  minute  a  été  calculée  pour  la  des- 
cente du  Gl  ou  son  replacement  à  son  point  de  départ. 

On  comprend,  d'après  cela,  que  plus  la  colonne  de  mer- 
cure sera  élevée  dans  les  tubes  des  instruments,  plus  la 
détente  du  mécanisme  imprimeur  mettra  de  temps  avant 
d'agir,  et  plus,  par  conséquent,  il  y  aura  de  rayons  des 
roues  des  types  qui  auront  échappé  au  coup  de  marteaa. 
Connaissant  donc  la  valeur  en  fractions  de  millimètres,  re- 
présentée par  chacun  des  caractères  des  deux  roues,  on 
peut  connaître,  par  l'inspection  de  leurs  traces,  les  diverses 
oscillations  des  colonnes  mercurielles. 

Comme  chaque  rayon  de  la  roue  des  types  qui  fait  son 
tour  en  trente  secondes,  met  deux  secondes  pour  arriver  à 
la  place  qu'elle  doit  occuper  pour  être  susceptible  de  rec^ 
voir  le  choc  du  marteau  imprimeur,  et  que,  pendant  cet 
intervalle  très-court,  il  pourrait  arriver  que  le  fll  quitterait 
le  mercure,  M.  Wheatstone  a  adapté  à  son  instrument  le 
rhéotome  que  nous  avons  décrit  page  295  (l""  vol.).  Au 
moyen  de  ce  rhéotome,  l'action  du  courant  est  prolongée, 
après  que  le  fil  a  quitté  le  mercure,  toutes  les  fois  que  cet 
effet  a  lieu  pendant  un  changement  de  rayon  de  la  roue 
des  types. 

Pour  donner  à  l'armature  de  l'électro-aimant  du  méca- 
nisme imprimeur  une  chute  considérable,  sans  perdre  les 
bénéfices  de  l'attraction  à  petite  distance,  M.  Wheatstone  a 
imaginé  un  petit  mécanisme  complémentaire  fort  ingénieuv 
et  qui  pourrait  être  employé  dans  beaucoup  d'autres  ca:^- 
C'est  une  petite  roue  K  placée  sous  l'armature  elle-même  r» 
et  qui  est  mise  en  rotation  par  le  mouvement  d'horlogeri* 
correspondant.  A  cet  effet,  elle  est  munie  d'une  petite  cht? 
ville  J  qui,  en  rencontrant  cette  armature,  la  relève  griT" 
duellement  et  la  rapproche  de  l'aimant  pendant  la  minu  t^ 
inactive.  Après  l'avoir  élevée  à  son  maximum  et  l'avez  • 
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abandonnée  à  Tattraction  de  Taimant,  elle  passe  outre  pour 
laisser  phice  à  une  nouvelle  chute  lorsqu'elle  devra  tomber 
au  moment  de  l'observation. 

On  pourrait  croire,  d'après  la  description  précédente,  que 
chaque  instrument  météorologique  exigerait  des  roues  à 
types  et  un  appareil  à  percussion  séparés;  mais  un  commu- 
tateur bien  simple  a  permis  à  M.  Wheatstonc  de  faire  enre- 
gistrer les  indications  de  tous  les  instruments  par  le  même 
appareil.  C'est  un  cercle  R  de  dix  secteurs  en  cuivre,  isolés 
les  uns  des  autres  par  dix  séparations  en  ivoire;  trois  de 
ces  secteurs  métalliques  sont  isolément  en  communication 
métallique  avec  un  des  instruments,  et  un  index  à  deux 
branches  peut  réunir  successivement  ces  secteurs  avec  leurs 
opposés  qui  sont  en  communication  directe  avec  l'autre 
branche  du  courant,  c'est-à-dire  celle  qui  passe  par  l'élec- 
tro-aimant  de  détente.  L'index  étant  relié  au  mouvement 
d'horlogerie  et  accomplissant  une  révolution  autour  de  son 
centre  en  une  heure,  chaque  secteur  se  trouve  donc  possé- 
der le  courant  pendant  six  minutes,  et  c'est  précisément  le 
temps  d'une  ascension  et  d'une  descente  du  fil  métallique 
dans  les  tubes  des  instruments.  Or,  comme  les  trois  secteurs 
se  suivent,  chacun  des  trois  instruments  a  alternativement 
ses  indications  transcrites  de  vingt-quatre  en  vingt-quatre 
minutes  ^ 

Anémomètres  électriques,  —  De  tous  les  instruments  de 
la  météorologie,  le  plus  ingrat,  le  plus  inconstant  dans  ses 
indications,  et  celui  qui  exige  le  plus  de  dévouement  de  la 
part  de  l'observateur,  est  sans  contredit  l'anémomètre. 
Pourtant  une  étude  suivie  des  vents  et  de  nombreuses  séries 
d'observations  faites  simultanément,  dans  un  grand  nombre 
d'endroits,  non  -  seulement  enrichirait  la  science  d'une 
branche  féconde  en  phénomènes  de  tous  genres,  mais  pour- 

1.  Voir,  i»our  les  détails,  Touvrage  de  M.  l'ablté  Moigiio. 
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rait  venir  en  aide  à  Tagriculture,  à  rhorticulture,  à  la 
botanique^  etc.;  car  des  vents  dépendent  les  variations  acci- 
dentelles de  la  température  et,  par  suite,  la  plupart  des 
phénomènes  atmosphériques. 

On  a  bien  cherché,  à  plusieurs  reprises,  le  moyen  d'ob- 
tenir des  observations  continues,  à  Taide  de  certains  méca- 
nismes plus  ou  moins  compliqués,  et,  pour  mon  compte 
personnel ,  j'en  avais  fait  construire  un  à  clepsydre  qui, 
pendant  un  an,  m'a  fourni  des  indications  fort  importantes; 
mais  je  me  suis  assuré  par  l'expérience  que,  bien  que  les 
indications  fournies  par  cet  instrument  fussent  consignées 
pour  un  intervalle  de  vingt-quatre  heures  entre  chaque  ob- 
servation, le  relevé  de  ces  indications  et  les  apprêts  néces- 
saires  pour  en  obtenir  de  ^  nouvelles  exigent  un  si  grand 
zèle  de  la  part  de  l'observateur,  que  peu  de  personnes  en 
sont  susceptibles.  D'ailleurs,  la  position  élevée  qu'on  est 
obligé  de  donner  à  l'instrument  et  la  nécessité  de  l'aborder 
facilement,  conditions  qui,  dans  la  plupart  des  cas,  ne  peu- 
vent être  remplies  qu'en  le  plaçant  sur  une  tour  ou  sur  une 
terrasse  belvédère,  rendent  son  emploi  assez  difficile  et  son 
observation  très -gênante  et  très-pénible,  surtout  par  les 
mauvais  temps.  Je  me  suis  mis  alors  à  rechercher  s'il  n'y 
aurait  pas  moyen  d'obtenir  dans  mon  cabinet  et,  par  llnter- 
médiaire  seul  de  l'électricité,  les  indications  de  mon  ané- 
momètre, et  voici  comment  j'ai  résolu  le  problème  dans 
mon  anémographe  électrique  *  : 

Supposez  qu'un  anémomètre,  dont  nous  allons  indiquera 
l'instant  la  disposition,  soit  placé  au  sonmiet  d'un  toit,  d'une 
tour  ou  d'une  montagne  même,  que  des  fils  métalliques, 
combinés  en  conséquence,  unissent  cet  instrument  à  un 
autre  appareil  que  j'appellerai  récepteur,  qui  sera  placé  dans 
le  cabinet  de  l'observateur,  on  pourra  comprendre  déjà 

1.  Construit  en  mai  185i 
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qu'un  courant  électrique  passant  à  propos  par  ces  Qls  et  les 
deux  appareils^  pourra,  à  l'aide  de  certains  mécanismes 
adaptés  à  l'anémomètre,  se  trouver  interrompu  .ou  rétabli 
suivant  la  vitesse  et  la  direction  du  vent.  Or,  ces  interrup- 
tions pouvant  faire  agir  des  organes  sensibles  électro-ma- 
gnétiques placés  sur  Tappareil  récepteur,  il  suffit  d'adapter 
à  celui-ci  un  mécanisme  marquant  le  temps,  pour  obtenir 
des  indications  continues  inscrites  sous  Tinfluence  du  vent, 
par  le  seul  intermédiaire  de  l'électricité.  Tel  est  le  principe 
de  mon  anémographe  électrique  qui ,  en  raison  des  rensei- 
gnements qu  il  doit  fournir,  se  compose  de  trois  systèmes 
ayant  des  fonctions  différentes  à  remplir  :  !<>  t anémomètre 
proprement  dit,  2°  Vappareil  récepteur,  3°  les  calculateurs. 

Anémomètre.  —  Un  anémomètre  se  compose,  comme  tout 
le  monde  le  sait ,  d'une  girouette  accompagnée  d'un  mou- 
linet de  Woltmann,  le  tout  monté  sur  un  axe  mobile;  mais 
comme,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  cet  appareil  doit  four- 
nir la  durée  des  différents  vents,  la  vitesse  movenne  de 
chacun  d'eux  pendant  la  journée  et  la  vitesse  moyenne  du 
vent  aux  différentes  heures  du  jour.  Cette  girouette  doit 
agir,  1°  sur  un  commutateur  azimutal;  2°  sur  un  système 
rhéotomique  disposé  de  telle  manière  que,  suivant  sa  di- 
rection et  pendant  le  temps  qu'il  reste  dans  cette  direction, 
le  moulinet  puisse  laisser  un  indice  des  tours  qu'il  accomplit; 
3"  enfin  sur  un  compteur  intermédiaire  entre  le  moulinet  et 
le  compteur  de  l'appareil  récepteur. 

Le  commutateur  azimutal  se  compose  d'une  circonfé- 
rence métallique  appliquée  sur  le  plancher  A  B,  fig.  1,  pi.  IX, 
du  bâti  de  l'appareil  et  divisée  en  huit  secteurs  isolés  mé- 
talliquement  les  uns  des  autres.  Sur  cette  circonférence 
appuie  sans  cesse  un  frotteur  à  piston  C  D,  porté  par  l'axe 
de  la  girouette  qui  établit  sans  cesse ,  entre  cet  axe  et  les 
secteurs,  un  rapport  métallique  tros-intimc.  Si  donc  chacun 
de  ces  secteurs  est  relié  par  un  i'I  spécial  avec  l'appareil 


376  APPLICATION   DE   L'ÉLECTRICITÉ 

récepteur  de  manière  à  être  en  rapport  avec  un  même  pôle 
de  la  pile  et ,  si  d'un  autre  côté  la  crapaudine  sur  laquelle 
pivote  Taxe  de  la  girouette  est  en  communication  directe 
avec  l'autre  pôle  de  cette  même  pile,  il  arrive  forcément 
qu'un  courant  se  trouve  toujours  fermé  à  travers  Tun  ou 
l'autre  des  secteurs ,  suivant  la  direction  du  frotteur  C I), 
c'est-à-dire  suivant  la  direction  du  vent.  La  fig.  2  peut  don- 
ner une  idée  de  ce  commutateur  :  l,  I,  I,  I  sont  les  secteurs 
auxquels  aboutissent  les  fils  qui  relient  l'anémomètre  à  l'ap- 
pareil récepteur;  P  est  le  frotteur  à  piston  qui  est  sollicité 
toujours  à  appuyer  sur  la  circonférence  métallique  par  on 
ressort  à  boudin ,  comme  nous  l'avons  expliqué  page  252; 
!«'  vol. 

Le  système  rhéotomique  pour  l'indication  des  tours  que 
le  moulinet  accomplit  suivant  chaque  direction  du  vent,  est 
exactement  semblable  au  commutateur  précédent.  C'est 
également  un  frotteur  CD' fig.  1  qui,  en  se  portant  tour  à 
tour  sur  l'un  ou  l'autre  des  secteurs  d'une  circonférence 
métallique  divisée  fixée  sur  le  second  plancher  EF  de  l'a- 
némomèlre,  permet  à  un  courant  spécial,  dirigé  sur  le  mou- 
linet, de  faire  enregistrer  les  différents  tours  qu'il  accomplit, 
sur  tel  ou  tel  compteur  de  l'appareil  récepteur.  Seulement, 
pour  éviter  le  mélange  des  courants,  le  frotteur  Ç/W  est 
isolé  de  l'axe  de  la  girouette  par  un  manchon  de  bois,  et 
c'est  un  ressort  R  qui  lui  amène  le  courant. 

Le  moulinet  anémométrique  se  compose  de  quatre  ailes 
de  moulin  à  vent  montées  sur  un  axe  horizontal  G  H  dis- 
posé dans  le  môme  plan  que  la  palette  de  la  girouette;  par 
conséquent,  il  suit  tous  les  mouvements  de  celle-ci  et  se 
trouve  toujours  onenté  de  manière  à  faire  face  au  vent. 
L'axe  de  ce  moulinet  porte  une  roue  K  qui  engrène  avec 
une  autre  L  de  même  diamètre,  au  moyen  d'une  chaîne, 
de  sorte  que  le  moulinet  est  dégagé  de  tout  obstacle  à  l'ac- 
tion du  veut,  et  son  mouvement  se  trouve  transporté  sur 
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Taxe  LQ  qui  commande  le  compteur  intermédiaire  à  Tinté- 
rieur  de  Tappareil.  Celui-ci  peut  d'ailleurs  être  mis  parfai- 
tement  à  Tabri,  au  moyen  d'un  toit  mobile  abc  fixé  en  b 
sur  Taxe  de  la  girouette. 

L'axe  Q  L  porte  une  vis  sans  fin  qui  engrène  avec  une 
roue  I  -de  soixante  dents,  armée  sur  Tune  de  ses  faces  de 
quatre  chevilles ,.  et  sur  Tautre  d'un  butoir  de  platine.  A 
portée  de  ces  chevilles  et  de  ce  butoir  se  trouvent  deux 
lames  de  ressort  isolées  rr\  l'une  qui  est  en  rapport  avec 
une  bague  J  également  isolée  et  fixée  sur  Taxe  de  la  girouette, 
l'autre  qui  communique  avec  le  frotteur  C'D^ 

Avec  cette  disposition,  il  arrive  que  le  courant  transmis  à 
l'axe  de  la  girouette  peut  se  trouver  complété  par  la  ren- 
contre des  chevilles  et  (lu  butoir  avec  les  ressorts  qui  leur 
correspondent,  si  les  secteurs  de  la  circonférence  EF  et  la 
bague  J  sont  mis  en  rapport  avec  la  pile.  Or,  ce  courant 
ainsi  fermé  peut  réagir  sur  des  compteurs  interposés  dans 
les  circuits  allant  aux  secteurs  et  à  la  bague  J. 

Le  circuit  en  rapport  avec  la  bague  J  correspondra  à  l'ap- 
pareil destiné  à  enregistrer  la  vitesse  diurne  du  vent;  par 
conséquent,  il  ne  sera  traversé  par  le  courant  que  tous  les 
soixante  tours  du  moulinet. 

Les  huit  autres  circuits  correspondant  au  système  rhéo- 
tomique  et  aux  appareils  qui  doivent  enregistrer  la  vitesse 
du  vent  dans  chacune  de  ses  directions  ne  seront  affectés 
qu'isolément,  suivant  la  direction  de  la  girouette,  et  le  cou- 
rant les  traversera  tous  les  quinze  tours  du  moulinet. 

Pour  éviter  les  erreurs  qui  pourraient  résulter  des  varia- 
tions brusques  et  insignifiantes  du  vent,  un  système  de  pa- 
lettes MM,  plongeant  dans  une  bassine  circulaire  remplie 
d'eau,  a  été  ihé  en  P  sur  Taxe  de  la  girouette.  De  cette 
manière,  celle-ci  n'est  sensible  qu'aux  déplacements  im- 
poi'tants  des  courants  d'air.  Cette  condition  de  l'instrument 
est  indispensable,  car,  sans  elle,  il  arriverait  que  tel  nombre 
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de  tours  de  moulinet  accompli  dans  telle  direction  du  vent 
pourrait  être  enregistré  sur  un  compteur  n'appartenant  pas 
à  ce  vent.  Aussi  faut -il  que  la  dimension  des  plaques  MM 
soit  calculée  de  manière  à  retarder  le  mouvement  de  la  gi- 
rouette d  une  quantité  en  rapport  avec  le  temps  moyen 
employé  par  le  moulinet  à  accomplir  quinze  tours  sur  lui- 
môme  \ 

Appareil  récepteur.  —  Cet  appareil  se  compose  de  quatre 
systèmes  parfaitement  distincts  les  uns  des  autres  :  l""  d'un 
système  pour  Tenregistrement  des  vents  dans  l'ordre  de 
leur  succession,  et  avec  leur  durée  partielle;  2»  d'un  système 
au  n)oyen  duquel  on  peut  voir  immédiatement  la  somme 
totale  des  instants  pendant  lesquels  chaque  vent  a  soufiBé; 
3°  d'un  système  de  compteurs  pour  l'enregistrement  des 
tours  accomplis  par  le  moulinet  suivant  chaque  direction 
de  vent;  4°  d'un  compteur  pour  Tindication  des  tours  ac- 
complis par  le  moulinet  aux  différentes  heures  du  jour. 

Nous  avons  vu  que  Tanémomètre,  par  son  commutateur 
azimutal ,  pouvait ,  suivant  l'influence  du  vent ,  distribuer 
successivement  le  courant  électrique  dans  huit  circuits  dif- 
férents ayant  un  fil  commun  pour  le  retour  à  la  pile.  Il  ne 
s'agit,  par  conséquent,  pour  obtenir  des  indications  en  rap- 
port avec  les  fermetures  temporaires  de  ces  différents  cir- 
cuits, que  d'interposer,  dans  les  huit  fils  qui  unissent  l'ané- 
momètre à  l'appareil  récepteur,  un  organe  sensible  à  l'action 
électrique.  Cet  organe  sensible  aurait  pu  être  une  aiguille 
de  fer  agissant  sur  du  papier  recouvert  de  cyanure  de  po- 
tassium; mais,  pour  plusieurs  motifs  qu'il  est  facile  de  de- 
viner, j'ai  dû  choisir  de  préférence  les  électro-aimants. 

J'ai  donc  disposé  parallèlement  les  uns  à  côté  des  autres 

1.  Au  moyen  d'un  systcme  mécanique  que  j'ai  décrit  dans  ma  pre- 
niiôre  édition,  cotte  précaution  n'est  pas  indispensable  ;  mais  rexpérience 
a  démontré  que  ce  système  n*était  applicable  que  pour  les  anémomètres 
sans  transmission  électrique^ 
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huit  électro-aimants,  en  ayant  soin  d'interposer  leur  fil  con- 
ducteur dans  le  circuit  auquel  ils  devaient  correspondre, 
et^  pour  relier  au  temps  les  indications  fournies  par  ces 
organes  sensibles^  je  les  ai  échelonnés  devant  un  cylindre 
mû  d'une  vitesse  uniforme  par  un  mouvement  d  horlogerie. 
De  cette  manière  leur  armature ,  en  s'abaissant  sous  Tin- 
fluence  du  courant  électrique,  pouvait  entraîner  un  crayon 
et  faire  laisser  à  celui-ci,  sur  le  cylindre,  une  trace  d'autant 
plus  longue  que  la  fermeture  du  courant  avait  duré  plus 
longtemps. 

Le  cylindre,  qui  devient  alors  l'appareil  récepteur  pro- 
prement dit,  est  relié  au  mouvement  d'horlogerie  (qui  n'est 
autre  qu'une  horloge  ordinaire),  de  telle  manière  qu'il 
exécute  une  révolution  sur  lui-même  en  12  heures.  Mais, 
en  même  temps  que  s'accomplit  ce  mouvement,  une  vis  sans 
fin,  dont  l'axe  de  ce  cylindre  est  muni,  le  fait  avancer  d'une 
quantité  constante,  deux  millimètres  environ  par  révolution. 
On  comprend  aisément  qu'avec  cette  disposition,  chacun 
des  crayons  des  électro-aimants  appuyant  constamment  sur 
le  papier  dont  le  cylindre  doit  être  revêtu,  y  décrira  une 
hélice  dont  les  spires  seront  distantes  de  deux  millimètres 
les  unes  des  autres,  et  en  nombre  égal  à  celui  des  tours  du 
cylindre,  c'est>-à-dire  à  celui  des  demi-journées  pendant  les- 
quelles aura  duré  le  mouvement.  De  plus,  comme  on  peut 
tracer  à  l'avance,  à  la  surface  du  cylindre  et  parallèlement 
à  son  axe,  douze  droites  équidistantes,  on  connaîtra  à  quelle 
heure  de  la  journée  correspond  une  impression  donnée  des 
crayons,  par  la  seule  inspection  de  l'espace  où  elle  se  trouve 
marquée.  Des  divisiops  intermédiaires  donneraient  encore 
plus  d'exactitude  à  l'observation. 

Ainsi,  suivant  que  le  courant  circule  plus  ou  moins  long- 
temps dans  tel  ou  tel  électro-aimant,  un  trait  est  laissé  sur 
le  cylindre,  et  la  longueur  de  ce  trait,  ainsi  que  sa  position, 
indique  non-seulement  la  durée  et  la  nature  du  vent  qui  a 
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agi  sur  le  commutateur^  mais  encore  le  moment  de  la  jour- 
née où  il  a  soufflé. 

Dans  la  figure  3,  les  armatures  des  huit  électro- aimants 
sont  figurées  en  000;  elles  sont  à  bascule  et  disposées  au- 
dessus  du  cylindre  récepteur  T,  de  manière  à  ce  que  les 
crayons  le  touchent  selon  sa  génératrice,  dans  le  plan  ver- 
tical, comme  on  peut  le  voir  dans  la  figure  4  qui  représente 
Fun  de  ces  électro-aimants  vu  de  profil. 

Le  cylindre  récepteur  est  figuré  en  T,  fig.  3;  il  est  tra- 
versé par  un  axe  de  fer  terminé  par  une  roue  B,  qui  le  relie 
au  mouvement  de  Thorloge  M.  Cet  axe  pivote  d'un  côté 
sur  un  coussinet,  de  Tautre  sur  un  trou  taraudé  dans  lequel 
est  engagée  la  vis  sans  fin  V,  qui  sert  au  mouvement  de 
translation. 

Au  moyen  du  système  précédent,  on  peut  suivre  en  quel- 
que sorte  la  marche  du  vent,  heure  par  heure,  minute  par 
minute  ;  mais  pour  les  récapitulations  mensuelles,  si  néces- 
saires pour  le  calcul  des  moyennes  météorologiques,  un  tel 
mode  de  notation  entraîne  tant  de  travail,  à  cause  des  va- 
riations du  vent,  qu'on  serait  bien  vite  découragé,  si,  à 
Taide  de  compteurs  spéciaux ,  cette  récapitulation  n'était 
faite  elle-même  par  Tinstrument.  Aussi,  le  mécanisme  que 
nous  allons  décrire  peut-il  être  regardé  comme  un  complé- 
ment du  premier,  bien  qu'on  puisse,  néanmoins,  en  faire  un 
appareil  tout  à  fait  indépendant.  Cette  partie  de  Tappareil 
récepteur  n'a  pas  d'autre  mécanisme  transmetteur  que  celui 
qui  agit  sur  les  électro-aimants  portant  les  crayons.  Il  est 
complètement  lié  aux  mouvements  de  ceux-ci ,  bien  qu'il 
forme  sur  l'appareil  récepteur  un  mécanisme  indépendant 
NPQR. 

Ce  mécanisme  consiste  dans  un  arbre  horizontal  X  sur 
lequel  sont  montées  huit  roues  d'angle  dont  l'écartement 
représente  exactement  l'intervalle  qui  sépare  les  électro- 
aimants les  uns  des  autres.  Cet  arbre  est  placé  à  Topposite 
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du  cylindre  récepteur  et  parallèlement  à  lui ,  c'est-à-dire 
derrière  les  électro-aimants.  Il  t*eçoit  son  mouvement  de 
rotation  de  Fhorloge,  par  l'intermédiaire  d'une  chaîne  de 
Yaucanson,  dont  les  roues  sont  tellement  disposées  et  com- 
binées, qu'il  accomplit  un  tour  sur  lui-même  toutes  les  deui 
heures.  Au-dessus  de  ces  roues  d'angle  et  s'engrenant  avec 
elles  à  angle  droite  se  trouvent  huit  autres  roues  d'angle  ho- 
rizontales a  y  Gg.  h,  d'un  diamètre  deux  fois  plus  petite  et 
dont  Taxe  creux  pivote  sur  une  platine  fixée  au  bâti  du 
mécanisme.  Ces  roues,  qui  font  un  tour  en  une  heure,  sont 
toutes  constamment  engrenées  et  marchent  avec  l'horloge. 

A  une  certaine  hauteur,  au-dessus  de  chacune  de  ces 
roues  que  nous  appellerons  roues  motrices,  est  disposée  une 
minuterie  de  pendule  dont  le  pivoC  de  la  roue  des  minutes 
(la  chaussée)  traverse  Taxe  creux  de  la  roue  motrice,  ainsi 
que  la  platine  qui  la  supporte,  et  vient  s'appuyer  au-dessous 
de  cette  platine  sur  une  lame  de  ressort  très-flexible. 

Cette  roue  des  minutes  (  la  chaussée  )  porte  au-dessous 
d'elle  un  ressort  arqué  dont  les  extrémités  sont  distantes  à 
peine  d'un  demi -millimètre  de  la  surface  horizontale  de  la 
roue  motrice,  en  temps  ordinaire,  mais  qui  viennent  ap- 
puyer sur  elle  quand  le  pivot  de  la  roue  des  minutes  se 
trouve  abaissé  sur  le  ressort  qui  lui  sert  de  support.  Alors 
la  minuterie  participe  au  mouvement  de  la  roue  motrice,  et 
se  trouve  engrenée  jusqu'à  ce  que  la  pression  qui  a  fait 
abaisser  le  pivot  de  la  roue  des  minutes  ait  cessé. 

Un  cadran  de  montre  et  des  aiguilles  étant  adaptés  à 
chaque  minuterie ,  on  comprend  que  la  durée  de  la  pres- 
sion, qui  a  pour  efiFet  son  engrènement,  peut  être  facilement 
constatée,  et  que,  si  ces  pressions  sont  alternatives,  leur 
durée  totale  ou  la  somme  de  leurs  durées  partielles  sera  ex- 
primée par  le  nombre  d'heures  et  de  minutes  marqué  sur 
le  cadran. 

Pour  obtenir  la  somme  totale  des  persistances  du  vent 
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dans  une  même  direction,  il  ne  s'agira  donc  que  de  faire 
réagir  Télectro-aimant  correspondant  à  cette  direction  sur 
celle  de  ces  minuteries  qui  sera  à  sa  portée. 

Pour  cela  j'ai  fait  l'armature  de  ces  électro-aimants  à 
bascule,  et  en  l'un  des  points  h  (0  du  bras  de  la  bascule  op- 
posé à  celui  qui  porte  le  crayon,  j'ai  articulé  une  tige  mé- 
tallique à  vis  de  rallonge,  descendant  verticalement.  Cette 
tige  est  ensuite  articulée  à  l'extrémité  d'un  levier  bascu- 
lant cd  dont  le  bras  libre  va  appuyer  sur  lie  pivot  de  l'ai- 
guille des  minutes  du  compteur  correspondant.  Ainsi  dispo- 
sée, Tarmature  de  l'électro-aimant,  en  s'abaissant ,  soulève 
la  tige  articulée,  et  celle-ci,  en  soulevant  à  son  tour  le 
levier-bascule,  lui  fait  engi'ener  la  minuterie.  Tant  que  le 
courant  circule  dans  l'électro-aimant,  l'engrènement  sub- 
siste; mais  aussitôt  qu'il  est  rompu,  la  minuterie  devient 
libre. 

Dans  la  figure  4 ,  Télectro-aîmant  est  indiqué  en  A ,  son 
armature  en  EB,  la  tige  à  vis  de  rallonge  en  D,  le  levier  à 
bascule  en  cd,  la  minuterie  en  L,  les  aiguilles  en  K,  et  les 
roues  motrices  en  ^  et  en  a. 

Le  troisième  système  de  l'appareil  récepteur  comprend 
les  compteurs  en  rapport  avec  les  vitesses  des  différents 
vents  (voir  les  fig.  5  et  3).  Ils  consistent  dans  huit  électro- 
aimants spéciaux  à  une  seule  bobine,  qui  portent  sur  leur 
branche  sans  bobine  une  platine  en  cuivre  sur  laquelle  sont 
disposées  une  roue  à  rochet  de  cent  dents  avec  ses  crochets 
d'encliquetage,  et  une  autre  roue  à  dents  droites,  égale- 
ment de  cent  dents,  engrenant  avec  un  pignon  que  porte 
la  roue  à  rochet.  L'armature  de  ces  électro-aimants  porte 
les  cliquets  d'impulsion  et  d'arrêt  de  telle  manière,  que 
chaque  fois  qu'elle  s'abaisse  elle  fait  sauter  une  dent  du 
rochet.  Deux  flèches  de  repère  sont  fixées  sur  la  platine,  et 
les  divisions  sont  gravées  et  numérotées  de  dix  en  dix  sur 
les  roues  elles-mêmes.  Ainsi  disposés,  les  compteurs  sont 
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placés  verticalement  les  uns  vis-à-vis  des  autres  au  nombre 
de  quatre  de  chaque  côté ,  et  rangés  de  manière  que  les 
ressorts  antagonistes  des  armatures  et  les  vis  de  rappel 
pour  le  règlement  de  leur  écart  soient  placés  sur  un  bâti 
de  cuivre  commun. 

Le  quatrième  système,  celui  en  rapport  avec  les  indica- 
tions de  la  vitesse  du  vent  aux  différentes  heures  de  la 
journée,  est  le  plus  simple  de  tous;  il  consiste  uniquement 
dans  un  électro-aimant  faisant  agir  un  crayon  sur  une  partie 
du  cylindre  récepteur  à  lui  réservée.  Cet  électro-aimant  est 
placé  horizontalement  et  transversalement  à  Textrémité 
du  cylindre;  conséquemment,  les  traits  fournis  par  le  crayon 
que  porte  son  armature  sont  dans  le  sens  de  la  généra- 
trice de  ce  cytindre.  Autant  de  fois  que  le  moulinet  de 
Tanémomètre  aura  fermé  le  courant  en  rapport  avec  cet 
électro-aimant  9  autant  de  traits  seront  tracés  sur  le  cy- 
lindre, et  ces  traits  seront  distincts,  puisque  dans  l'intervalle 
des  fermetures  du  courant  le  cylindre  aura  tourné  sur  lui- 
même.  Plus  le  vent  sera  fort,  plus  les  traits  seront  rappro- 
chés, et  si  Ton  connaît  la  relation  qui  existe  entre  un  kilo- 
mètre et  le  nombre  de  tours  du  moulinet  que  comporte 
chaque  fermeture  du  courant,  il  suffira  de  compter  les  traits 
marqués  dans  chaque  intervalle  d'une  heure ,  pour  suivre 
les  variations  diurnes  de  la  vitesse  du  vent. 

Cependant  comme,  dans  les  vents  un  peu  forts,  les  traits 
ainsi  marqués  sur  le  cylindre  pourraient  être  tellement  rap- 
prochés qu'ils  se  confondraient,  j'ai  été  obligé  d'établir 
un  compteur  spécial  pour  les  grands  vents;  ce  compteur, 
d'ailleurs,  permet  un  compte  plus  facile  et  plus  prompt  de 
tous  les  traits  correspondants  à  une  vitesse  moindre.  Cette 
partie  de  Tappareil,  placée  entre  les  branches  de  l'électro- 
aimant  des  vitesses,  consiste  dans  une  roue  à  rochet  de  cin- 
quante dents  R,  sur  laquelle  agit  un  cliquet  H,  fixé  à  Tar- 
mature  de  Vélectro-aimant ,  et  qui  porte  en  l'un  des  points 
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de  sa  circonféi'ence  un  doigt  E,  disposé  de  (elle  façon,  qa'ï 
chaque  révolution  de  la  roue  un  petit  levier  coudé  BPC, 
portant  un  crayon,  se  trouve  mis  en  jeu.  Comme  ce  dernier  i 
crayon  correspond  au  crayon  A  des  petites  vitesses,  on 
comprend  que  les  traits  laissés  par  lui  correspondent  à  tous 
les  cinquante  traits  laissés  par  l'autre  crayon,  et  que,  pour 
un  même  intervalle  de  traits,  on  peut  avoir  riadicalioii 
d'une  vitesse  cinquante  fois  plus  grande. 


Malgré  sa  complication,  l'appareil,  tel  qu'il  vient  d'être 
décrit,  forme  un  très-joli  meuble,  qui  peut  servir  en  même 
temps  d'horloge  et  même  de  régulateur  pour  des  comp- 
teurs éli'ctro-chronométriques.  De  plus,  un  réveil  a  été 
ajouté  à  l'horloge  pour  prévenir,  en  cas  d'oubli,  du  moment 
où  l'on  doit  relever  les  observations.  H  suffit  alors  de  reti- 
rer la  feuille  de  papier  de  dessus  le  cylindre,  den  remellw 
une  autre,  de  noter  les  indications  des  compteurs,  et  de 
remonter  les  mécanismes  pour  remettre  l'appareil  en  élat 
de  fournir  une  nouvelle  série  d'observations.  Une  pile  de 
Daniell  de  dis^  éléments  suffit  pour  faire  marcher  ce  qua- 
druple appareil ,  et  la  dépense  de  son  entretien  ne  s'élève 
pas  à  12  francs  par  an. 


AUX  OèSERVATïONS  SCIENTIFIQUES.  385 

Dans  ranémographe  qui  a  été  établi  à  l'Observatoire, 
les  mécanismes  sont  combinés  de  manière  à  ce  que  Ten- 
registrement  des  crayons  s'effectue  pendant  huit  jours  con- 
sécutifs, et  que  le  relevé  des  indications  des  compteurs  se 
fasse  toutes  les  douze  heures,  par  exemple  à  9  heures  du 
soir  et  à  9  heures  du  matin.  Mais  Ton  comprend  facile- 
ment qu'en  compliquant  les  mécanismes  et  en  augmentant 
les  dimensions  de  l'appareil ,  on  pourrait  reculer  aussi 
longtemps  qu'on  le  voudrait  les  époques  du  relevé  des  ob- 
servations. Cependant  il  vaut  mieux ,  en  général ,  que  ce 
relevé  se  fasse  à  des  périodes  de  temps  assez  rapprochées 
pour  empêcher  les  erreurs  de  s'accumuler. 

Pour  terminer  avec  l'anémographe,  il  me  reste  à  parler 
de  certains  accessoires,  sur  lesquels  l'expérience  m*a  fourni 
de  nombreux  enseignements  :  je  veux  parler  des  fils  con- 
ducteurs et  de  l'établissement  du  cii*cuit. 

L'appareil ,  tel  que  nous  venons  de  le  décrire,  exige  18 
fils.  Or,  s'il  fallait  s'occuper  de  chacun  d'eux  en  particulier 
pour  leur  isolement  et  leur  introduction  dans  le  cabinet  de 
l'observateur,  le  travail  serait  gigantesque  et  ne  fournirait 
rien  de  bon  comme  résultat.  Il  faut  donc  nécessairement 
les  réunir  et  en  faire  un  câble  du  plus  petit  volume  pos- 
sible :  tel  est  le  problème  à  résoudre,  et  ce  n'est  pas  chose 
aussi  facile  qu'on  peut  le  croire  tout  d'abord.  La  première 
idée  qui  vient  à  Fesprit  est  de  prendre  18  fils  recouverts  de 
coton  et  de  les  envelopper  d'une  couche  épaisse  de  gutta- 
percha,  mais  la  gutta-percha  se  fend  à  l'air  et  coûte  fort 
cher;  les  enveloppes  goudronnées  sont  fort  mauvaises,  et 
celles  en  caoutchouc  hors  de  prix.  Il  m'est  venu  alors  à 
l'idée  d'introduire  mon  câble  dans  un  tuyau  de  plomb, 
pensant  que  de  cette  manière  il  serait  parfaitement  à 
l'abri.  Ce  procédé  m'a  très-bien  réussi,  grâce  à  l'habileté  de 
M.  Herkemann,  qui  est  parvenu,  en  faisant  passer  le  câble 
et  son  enveloppe  dans  une  filière,  à  rendre  la  couche  de 
n.  25 
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plomb  complètement  adhérente  au  câble.  Ainsi  préparés, 
les  18  fils,  ou  plutôt  les  20  fils,  car  il  y  en  a  2  de  rechange, 
n'en  forment  qu'un  de  la  grosseur  ordinaire  des  fils  télé- 
graphiques. On  a  de  plus  l'avantage  que  l'enveloppe  elle- 
même  peut  servir  de  conducteur  et  faire  ainsi  un  troisième 
fil  de  rechange.  Le  prix  d'ailleurs  du  câble  ainsi  établi 
n'est  guère  plus  cher  qu'avec  une  enveloppe  de  gutta-per- 
cha.  Quant  au  circuit,  l'expérience  m'a  démontré  qu'H  va- 
lait mieux  diviser  la  pile  de  iO  éléments  en  deux  piles  dis- 
tinctes de  5  éléments  chacune  :  l'une  est  en  rapport  avec 
les  deux  systèmes  pour  l'enregistrement  de  la  durée  et  de 
la  direction  du  vent;  l'autre  correspond  aux  compteurs  de 
la  vitesse  du  vent.  Sans  doute,  en  prenant  des  dérivations, 
on  pourrait  faire  marcher  tous  les  appareils  avec  la  même 
pile,  mais  les  piles  de  Daniell  fournissent  si  peu  d'électri- 
cité que  les  dérivations  les  épuisent  promptement. 

Bien  que  les  données  anémométriques  fournies  par  l'ap- 
pareil, tel  que  nous  l'avons  décrit^  soient  les  plus  nécessaires 
à  connaître,  il  en  est  encore  une  dont  on  ne  s'est  jamais 
préoccupé,  et  qu'il  serait  pourtant  bien  important  d'étu- 
dier :  c'est  l'inclinaison  du  vent  aux  diflerentes  heures 
de  la  journée,  et  suivant  sa  direction.  Voici  un  appareil 
que  je  proposerais  dans  ce  but,  et  qui  pourrait  parfaite- 
ment s'adapter  aux  précédents.  C'est  une  palette  métal- 
lique, qui  serait  placée  perpendiculairement  au  plan  de  la 
girouette^  et  qui  serait  mobile  autour  d'un  axe  horizontal 
sur  lequel  elle  serait  maintenue  en  équilibre.  Cet  axe , 
toutefois,  devrait  être  isolé  métalliquement  de  la  girouette, 
et  la  palette  elle-même  ne  devrait  la  toucher  que  par  un 
appendice  qui  servirait  de  commutateur.  Le  vent,  en  souf- 
flant^ dirigerait  la  palette  suivant  son  inclinaison ,  et  l'ap- 
pendice, en  décrivant  un  arc  de  cercle,  pourrait  réagir  sur 
trois  plaques  conductrices  isolées,  correspondant  aux  trois 
principaux  azimuts  de  l'inclinaison  du  vent;  car  il  pourrait 
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établir  un  courant  électrique  à  travers  Tune  ou  l'autre 
d'entre  elles ,  ou  plutôt  dans  Fun  ou  l'autre  des  circuits 
auxquels  appartiendraient  ces  plaques.  Il  suffirait  donc  de 
trois  éleclro- aimants  armés  de  crayons,  pour  marquer 
sur  le  cylindre  récepteur  les  différentes  inclinaisons  du 
vent. 

Comme  complément  à  Tanémographe  que  nous  avons  dé- 
crit ,  je  lui  ai  adapté  un  pluviomètre  anémométrique  ,  qui 
donne  la  quantité  de  pluie  tombée  sous  Tinfluence  de  chaque 
vent.  Il  consiste  dans  une  bassine  circulaire  de  zinc ,  divi- 
sée suivant  le  rayon,  en  8  compartiments.  Un  entonnoir  » 
soudé  sur  Taxe  de  la  girouette ,  et  dont  le  tube  de  déverse- 
ment est  situé  sur  le  côté ,  reçoit  la  pluie  par  l'intermé- 
diaire d'un  pluviomètre  ordinaire  placé  à  côté  de  Tanémo* 
mètre,'  et  la  distribue  dans  Tune  ou  Tautre  des  huit  cases, 
suivant  la  direction  de  la  girouette.  Connaissant  le  rapport 
de  la  capacité  de  ces  compartiments  à  la  surface  du  plu- 
viomètre on  peut  facilement  déterminer,  par  une  échelle 
graduée  que  Ton  plonge  dans  chaque  case,  la  hauteur  d*eau 
en  millimètres,  tombée  sous  Tinfluence  de  chaque  vent  en 
particulier. 

Anémographe  à  trois  fils.  —  Quand  la  distance  de  l'ané- 
momètre à  l'appareil  enregistreur  n'est  pas  grande,  comme 
par  exemple  celle  d'un  toit  ou  d'une  terrasse,  à  l'une  quel- 
conque des  pièces  de  l'intérieur  d'une  maison ,  Tanémo- 
graphe  que  nous  venons  de  décrire,  n'a  rien  qui  puisse 
empêcher  son  application,  car  la  dépense  des  fils  conduc- 
teurs n'est  jamais  bien  considérable;  mais  si  l'on  veut  ob- 
server la  marche  des  vents  à  distance,  par  exemple  d'une 
vallée  au  sommet  d'une  montagne ,  on  se  trouve  dans  la 
nécessité  d'économiser  les  fils,  et  dans  ce  cas  on  peut  avoir 
recours  à  l'appareil  suivant  qui  est  plus  simple ,  mais  aussi 
moins  sûr  que  le  précédent. 

Dans  cet  appareil ,  le  commutateur  azimutal  a  la  forme 
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que  nous  avons  décrite  page  260  (1*'  toI.);  il  a  poitr  effet 
défaire  réagir  la  girooette  sor  deox  circoits  Afférents, 
suivant  qa*elle  toome  dans  nn  sens  on  dans  Kaotre.  Qaant 
an  mécanisme  en  rapport  avec  la  vitesse  du  vent,  il  est 
absolument  le  même  que  ceini  de  Fanémomètre  précédent, 
moins  le  second  commutateur  azimutal  qui  est  supprimé. 
Ayant  décrit  longuement  dans  notre  premier  volume  le 
jea  du  commutateur  que  nous  venons  dindiquer,  nous  ne 
reviendrons  pas  davantage  sur  cette  question.  Je  rappellerai 
seulement  ici^  qu'il  a  pour  effets  non-senlement  de  réagir 
sur  deux  circuits  différents^  suivant  le  sens  de  rotation 
de  la  girouette ,  mais  encore  d'interrompre  le  courant  ath 
tant  de  fois  qu'on  le  désire  à  travers  ces  deux  circuits.  Nous 
allons  voir  maintenant  comment  ces  deux  circuits  différents 
peuvent  réagir  pour  distribuer  le  courant  sur  les  électro- 
aimants des  crayons^  suivant  les  différents  azimuts  du  vent. 
Supposez,  en  face  l'un  de  l'autre,  2  électro-aimants  dont 
les  armatures^  munies  d'un  cliquet,  puissent  réagir  en  sens 
inverse  sur  une  roue  à  rochet  horizontale  placée  entre  leurs 
pAles.  Admettez  que  cette  roue  à  rochet  n'ait  que  8  dents 
et  porte  un  frotteur  à  piston,  appuyant  de  haut  en  bas. 
On  comprendra  qu'au  moyen  de  leviers  coudés,  réagissant 
d'une  armature  sur  l'autre  et  sur  des  leviers  d'encKque- 
tage,  chaque  mouvement  de  l'armature  de  l'un  des  électro- 
aimants fera  avancer  la  roue  d'un  huitième  de  sa  circonfé- 
rence, tandis  que  l'autre  électro- aimant,  réagissant  après, 
la  fera  rétrograder  d'autant  de  fois  nn  huitième  de  sa  cir- 
conférence qu'il  y  aura  eu  de  mouvements  de  la  part  de 
son  armature.  De  plus,  si  le  frotteur  à  piston  dont  est  armé 
la  roue,  est  en  rapport  avec  l'un  des  pôles  d'une  pile  sup- 
plémentaire et  rencontre,  à  chaque  mouvement  de  cette 
roue,  une  petite  plaque  métallique  communiquant  avec  un 
des  électro-aimants  indicateurs  de  l'appareil  primitif,  il 
arrivera  que,  suivant  le  mouvement  de  la  roue  à  rochet 
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dans  un  sens  ou  dans  l'autre ,  ce  sera  Tun  ou  l'autre  des 
huit  crayons  qui  deviendra  actif.  Par  conséquent ,  en 
interposant  les  deux  électro- aimants  moteurs  de  la  roue 
i  rochet  dans  les  deux  circuits  correspondants  au  com- 
mutateur de  Tanémomètre,  et  orientant  les  deux  appareils^ 
c'est-à-dire  la  girouette  et  la  roue  à  rochet  du  méca- 
nisme récepteur,  chaque  changement  de  vent  pourra  être 
accusé  par  la  circulation  du  courant  dans  tel  ou  tel  électro- 
aimant  de  l'anémographe  précédent.  Tel  est  le  mécanisme 
additionnel  au  moyen  duquel  on  peut  économiser  huit  Gis 
conducteurs. 

Avec  ce  système ,  on  pourrait,  par  un  mécanisme  très- 
simple,  mais  dont  les  indications  seraient  peut-être  moins 
sûres,  éviter  les  huit  électro-aimants  de  Tanémographe  à 
onze  fils ,  et  réduire ,  par  conséquent ,  leur  nombre  à  trois 
seulement. 

Il  suffirait,  pour  cela,  d'adapter  à  la  roue  à  rochet  du 
mécanisme  additionnel  dont  je  viens  de  parler,  une  poulie 
qui  serait  montée  sur  le  même  axe  qu'elle.  Cet  axe  pivote- 
rait entre  deux  pointes  d'acier,  et  sa  poulie  serait  en  cor- 
respondance avec  une  autre  poulie  du  môme  diamètre, 
montée  également  sur  un  axe  vertical.  La  distance  des 
deux  axes  serait  précisément  égale  au  développement  de 
la  circonférence  de  ces  poulies,  et,  au-dessous  de  ce  sys- 
tème, tournerait  le  grand  cylindre  aux  indications,  qui  se- 
rait construit  de  la  même  manière  que  pour  l'anémographe 
à  onze  fils;  seulement,  la  feuille  de  papier  s'enroulant  sur 
un  second  cylindre  placé  de  côté,  et  un  peu  au-dessous  du 
premier,  formerait  comme  une  nappe  légèrement  inclinée 
au-dessous  de  ce  système  de  poulies. 

Une  courroie ,  portant  trois  petits  cylindres  verticaux  , 
dans  lesquels  pourraient  glisser  jusqu'à  une  certaine  limite 
des  crayons,  relierait  les  deux  poulies;  et,  comme  la  dis- 
tance des  centres  de  ces  poulies  serait  égale  au  dévelop- 
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peinent  de  leur  circonférence ,  chaque  dent  de  la  roue  à 
rochet  du  mécanisme  récepteur  qui  s'échapperait  ferait 
prendre  successivement  aux  crayons  de  la  courroie  une 
position  déterminée  qui  serait  un  huitième  de  la  tangente 
commune  ou  de  la  partie  droite  de  la  courroie.  En  prenant 
donc  celle  de  ces  deux  tangentes  qui  se  trouve  au-dessus 
de  la  génératrice  du  cylindre  aux  indications,  comme  étant 
la  ligne  suivant  laquelle  doivent  se  faire  ces  indications^ 
on  pourrait  juger  de  la  nature  du  vent  qui  a  régné  par  la 
hauteur  de  la  trace  au  crayon  laissée  sur  le  cylindre ,  et 
apprécier  sa  durée  par  la  longueur  de  la  trace  elle-même. 
De  plus,  comme  la  longueur  totale  de  la  courroie  repré- 
sente trois  fois  la  longueur  de  la  tangente  commune  y  un 
crayon  devra  toujours  succéder  à  l'autre  dans  le  champ 
des  indications,  quel  que  soit  le  sens  dans  lequel  s'accomplit 
le  mouvement  des  poulies  ou  de  la  roue  à  rochet.  La  dis- 
position inclinée  de  la  feuille  de  papier  est  forcée  par  la 
nécessité  dans  laquelle  on  se  trouve  d'éviter  les  marques 
du  crayon  au  moment  de  leur  retour  du  côté  opposé  au 
champ  de  l'indication ,  et  les  soubresauts  qui  résulteraient 
d'une  solution  brusque  de  continuité.  La  figure  ci- à  côté, 
page  391,  peut  donner  une  idée  de  cet  appareil,  sauf  qu'au 
lieu  d'une  seule  roue  à  rochet  il  y  en  a  deux. 

Anémoscopes  électriques  de  M.  Th.  Du  MonceL  — Le  prix 
considérable  des  anémographes  électriques  dont  il  vient 
d'être  question,  et  plus  encore  leur  volume,  m'ont  fait 
chercher  depuis  longtemps  un  instrument  beaucoup  plus 
portatif,  qui  fût  en  quelque  sorte  un  diminutif  de  ceux  que 
j'avais  fait  construire.  D'ailleurs,  pour  une  foule  de  per- 
sonnes peu  versées  dans  la  science  météorologique,  l'an- 
notation écrite  des  variations  de  direction  et  d'intensité  du 
vent  est  superflue.  Ce  qu'en  général  on  désire  connaître, 
et  cela  comme  pronostic  du  beau  çt  du  mauvais  temps^ 
c'est  la  direction  et  l'intensité  du  vent  à  un  moment  donné. 
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Or,  il  arrive  souveot  qu'on  n'a  pas  de  girouette  devfint  les 
yeus,  et,  quand  bien  même  on  en  aurait  une,  elle  ne  pour- 
rait fournir  aucun  renseignement  quand  il  fait  nuit.  C'est 
pourtant  le  soir  que  ces  indications  seraient  souvent  le  plus 
utiles.  Dans  le  but  de  satisfaire  à  ces  exigences,  on  avait 
construit  des  girouettes  à  engrenages  qui ,  par  l'intermé- 
diaire d'une  longue  tige  de  fer  traversant  le  toit  de  la  mai- 
son, donnaient  leurs  indications  sur  un  plan  vertical  ou 
horizontal.  Mais  l'installation  de  semblables  appareils, 
outre  la  grande  dépense  qu'elle  entraînait,  nécessitait  un 
local  tout  particulier.  Aussi  leur  usage  n'a-t-il  pu  s'étendre, 
et  nous  sommes,  la  plupart  du  temps,  obligés  de  nous  pri- 
ver de  la  plus  importante  des  indications  météorologiques 
pour  le  beau  et  le  mauvais  temps. 


Mon  anémoscope  résont  complètement  la  question  :  c'est 
Un  tout  petit  instrument  qu'on  peut  suspendre  partout  où 
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Ton  veut,  comme  un  médaillon,  et  dont  le  prix  rentre  daiis 
celui  des  baromètres,  thermomètres,  etc. 

Il  consiste,  comme  on  le  comprend  aisément ,  dans  deux 
instruments  distincts  :  une  girouette  et  un  indicateur  qui 
peuvent  être  simples  ou  composés,  suivant  qu'on  désire  avoir 
à  la  fois  la  direction  et  Tintensité  du  vent,  ou  sa  direction 
seule.  Dans  le  premier  cas,  l'indicateur  se  compose  de  deux 
petits  cadrans  argentés,  sur  chacun  desquels  se  meut  l'ai- 
guille indicatrice.  Dans  le  second  cas,  il  n'y  a  qu'un  seul 
cadran. 

L'un  des  cadrans  de  l'appareil  composé  porte  gravées  les 
indications  des  seize  vents  dans  leur  position  azimutale. 
L'autre  cadran  n'a  que  quatre  indications;  mais  elles  sont 
séparées  l'une  de  l'autre  par  un  angle  de  45*»,  et  se  rap- 
portent au  vent  modéré  y  au  vent  fort,  au  vent  très-fort  y  et 
enfin  à  la  tempête. 

L'organe  sensible  qui  fait  agir  les  aiguilles  indicatrices 
(  lesquelles  sont  aimantées)  est  un  petit  électro-aimant  droit, . 
formé  par  une  pointe  de  fer  entourée  de  fil  fin,  qui  se  trouve 
enfoncée  sur  une  planche  au-dessous  de  chaque  division  du 
cadran,  et  dans  l'étendue  de  la  demi-circonférence  seule- 
ment. L'un  des  bouts  du  fil  de  chacun  de  ces  petits  électro- 
aimants va  à  la  girouette  ;  l'autre  aboutit  à  un  bouton  d'at- 
tache, qui  est  commun  à  tous  les  électro-aimants.  D'après 
cela,  on  conçoit  que,  si  la  girouette  porte  un  commutateur, 
et  que  ce  commutateur  transmette  le  courant  dans  l'un  ou 
l'autre  des  fils  des  électro-aimants,  suivant  la  direction  du 
vent,  ces  électro- aimants,  qui  se  trouvent  tous  avoir  le 
mOme  pôle  d'un  même  côté,  réagissent  successivement  sur 
le  môme  pôle  de  l'aiguille  aimantée,  et  lui  font  fournir  les 

indications  voulues  sur  toute  la  demi-circonférence  où  ils 

* 

se  trouvent  échelonnés.  Mais  si,  après  être  sortie  de  cette 
demi-circonférence,  la  girouette  fait  agir  son  commutateur 
de  manière  à  renverser  le  courant,  les  électro- aimants 
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changent  de  pôles,  et  leurs  rédctions  se  manifestent  sur  le 
pôle  opposé  de  Taiguille  indicatrice^  qui  se  trouve  alors  à 
portée  des  premiers  électro-aimants  de  la  série.  Ainsi,  en 
n'employant  que  huit  éleCtro-aimants  et  huit  fils ,  on  peut 
avoir,  par  cette  disposition,  seize  indications  de  vents.  On 
pourrait  même ,  en  remplaçant  les  électro-aimants  par  des 
fils  disposés  galvanométriquement ,  réduire  à  quatre  le 
nombre  des  fils  et  des  organes  sensibles  pour  ces  seize  in- 
dications :  l'inconvénient  qui  existerait  alors  serait  une 
oscillation  trop  longue  de  Faiguille  au  moment  de.Ia  per- 
mutation des  vents.  Il  faudrait  toutefois,  dans  ce  cas,  que 
Taiguille  fût  rendue  asiatique ,  et  qu'elle  fût  montée  sur 
pointes.  Dans  l'autre  système ,  au  contraire ,  elle  peut  être 
montée  sur  pivot,  comme  les  aiguilles  d'inclinaison,  ce  qui 
est  un  avantage ,  puisqu'alors  on  peut  suspendre  l'appareil 
verticalement  contre  un  mur. 

Le  cadran  pour  les  indications  de  Tintensité  du  vent  est 
construit  exactement  de  la  même  manière,  seulement  le 
courant  n'y  est  pas  renversé. 

Il  me  reste  a  décrire  l'appareil  qui  fait  agir  ainsi  les  ai- 
guilles, suivant  l'influence  du  vent,  par  Tintermédiaire  du 
courant  voltaïque. 

Il  se  compose  d'une  girouette  montée  sur  un  axe  mobile, 
d'un  commutateur  circulaire  à  renversement  de  pôles,  d'un 
anémomètre  à  plaque  et  d'un  commutateur  pour  cet  ané- 
momètre. 

Le  commutateur  à  renversement  de  pôles  est  celui  que 
nous  avons  décrit  page  274.  (1"  vol.  ). 

L'anémomètre  à  plaque  consiste  dans  une  plaque  de  zinc 
articulée  sur  l'axe  de  la  girouette ,  au-dessus  de  la  palette. 
Cette  plaque  porte  au-dessus  de  son  point  d'articulation 
une  petite  tige  en  laiton  terminée  par  un  contre-poids,  pour 
lui  faire  équilibre;  c'est  à  l'aide  de  ce  petit  contre-poids 
qu'on  règle  l'instrument.  En  outre  de  cette  tige,  la  plaque 
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porte  un  petit  ressort  terminé  par  one  lame  de  platine,  et 
cette  lame  vient  frotter  constamment  contre  un  petit  arc 
de  cercle  en  bois^  sur  lequel  sont  fixées  quatre  plaques  de 
platine.  Chacune  de  ces  plaques  correspond  à  un  fil^  et  ces 
fils  passent  par  l'intérieur  du  tube  qui  sert  d'axe  à  la  gi- 
rouette^ pour  aboutir,  dans  l'appareil ,  à  quatre  viroles  de 
cuivre  fixées  sur  l'axe  lui-même^  par  Tintermédiaire  d'un 
tambour  en  bois.  Quatre  frotteurs  fixes  appuient  sur  ces 
viroles,  et  ces  frotteurs  correspondent  aux  électro-aimants 
de  l'indicateur  d'intensité  du  vent. 

Le  courant  entre  par  la  crapaudine  sur  laquelle  pivote 
Taxe  de  la  girouette.  De  là  il  passe  à  la  plaque  et  à  l'aiguille 
à  ressort  qu'elle  porte,  et  comme  les  fils  des  quatre  électro- 
aimants  de  l'indicateur  sont  en  rapport  direct  avec  la  pile, 
le  courant  est  fermé  dans  l'un  ou  l'autre  de  ces  électro- 
aimants,  suivant  que  l'aiguille  appuie  sur  l'une  ou  sur  l'autre 
des  quatre  plaques  de  platine  de  Tare  interrupteur. 

Anémographe  de  M.  Jules  Salleron.  —  L'anémographe 
de  M.  Jules  Salleron*  n'est  qu'un  diminutif  de  mon  grand 
anémographe.  Toutefois,  la  disposition  de  Tanémoroètre 
proprement  dit  présente  quelques  heureux  perfectionne- 
ments sur  lesquels  nous  croyons  devoir  insister.  Ces  per- 
fectionnements sont,  d'une  part,  la  substitution  de  mou- 
linets à  la  girouette ,  et ,  d'autre  part ,  la  substitution  da 
tourniquet  à  tasses  du  D**  Robinson  au  moulinet  de  Woit- 
mann  pour  l'enregistrement  de  la  vitesse  du  vent.  Au  moyen 
de  Tun  de  ces  systèmes,  les  petites  variations  insignifiantes 
et  brusques  qui  sont  si  fréquentes  dans  la  direction  da 
vent ,  et  que  j'ai  corrigées  dans  mon  système  par  l'appareil 
hydraulique  décrit  précédemment ,  se  trouvent  complète- 
ment neutralisées ,  et  ne  contribuent  qu'à  infléchir  plus  ou 
moins  la  résultante  qui  représente  la  direction  du  vent. 

1.  Ck)nstruiten  mars  1856 
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D'un  antre  cAté,  au  moyen  du  tourniquet  du  IV  Robiagoo, 
les  vitesses  constatées  sont  réellement  comparables ,  ce  qui 
a'a  pas  toujours  lieu  dans  les  indications  du  moulinet  de 
Woltmann. 


FIg.    T. 

Voici  du  reste  comment  M.  Salleron  décrit  son  instru- 
ment: 
a  l'ai  adopté ,  dit-il ,  dans  la  construction  de  cet  instru- 
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ment;  quelques  dispositions  peu  connues  encore  eu  Frame 
et  qui,  employées  déjà  en  Angleterre,  y  ont  rendu  de 
grands  services. 

((  L'appareil  figuré  ci -dessus,  page  325,  se  compose  de 
deux  parties  bien  distinctes  : 

(c  I.  L'anémomètre  proprement  dit  (  fig.  7-1),  qui  doit  être 
posé  sur  le  toit  ou  sur  une  terrasse  à  découvert.  (Dans  h 
figure,  on  a  supprimé,  pour  faciliter  la  démonstration,  h 
cloche  en  zinc  qui  recouvre  tout  le  mécanisme  et  le  garantit 
de  la  pluie  et  des  intempéries  de  Tair.) 

«  IL  L'appareil  enregistreur  (  fig.  7-2),  qui  doit  inscrire  sur 
une  feuille  de  papier  les  indications  de  Tanémomètre.  Du 
câble  composé  de  dix  fils  de  cuivre  isolés  dans  de  la  gatta- 
percha  relie  ensemble  les  deux  appareils  qui  peuvent  être 
distants  Tun  de  l'autre  autant  qu'il  le  faudra. 

«  L  Anémomètre  proprement  dit.  —  1°  Pour  obtenir  tfonc 
manière  précise  la  direction  du  vent,  j*ai  mis  à  profit nne 
nouvelle  disposition  qui  m'a  été  communiquée  par  M.  Piazii 
Smyth ,  le  savant  directeur  de  l'Observatoire  d'Edimbourg. 

(i  Voici  en  quoi  elle  consiste  : 

«  Au  centre  du  cercle  A  tourne  un  axe  vertical.  Cet  axe 
entraîne  avec  lui  deux  supports  horizontaux  aux  extrémités 
desquels  sont  deux  collets  B,B^  dans  lesquels  tourne  libre- 
ment une  vis  tangente  C  qui  engrène  avec  le  cercle  A  denté 
sur  toute  sa  circonférence.  Aux  extrémités  de  la  vis  tan- 
gente, sont  calées  deux  grandes  roues  à  ailes  D,  ly  dont 
les  palettes,  suivant  la  direction  des  rayons,  sont  inclinées 
de  4-5  degrés  sur  le  plan  de  la  roue.  Qu'on  s'imagine  ces 
deux  roues,  parallèles  entre  elles ,  placées  dans  un  courant 
d'air;  le  vent,  en  soufflant  sur  les  palettes,  fera  tourner 
les  roues;  les  roues  entraîneront  la  vis  tangente  C;  la  vis 
tangente,  engrenant  avec  le  cercle  A  qui  est  immobile, 
fera  tourner  tout  le  système  jusqu'à  ce  que  les  roues  se 
soient  placées  dans  une  direction  parallèle  à  celle  du  vent; 
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direction  qui,  en  effet,  est  la  seule  où  le  vent  n'ait  pins 
d'action  sur  les  ailes,  puisqu'alors  il  frappe  sur  le  champ 
des  palettes.  Faisons  changer  la  direction  du  vent,  les  roues 
se  mettront  à  tourner  de  nouveau  et  viendront  d'elles- 
mêmes  se  replacer  parallèlement  au  courant  d'air. 
-  «  Comme  on  le  voit,  ce  système  offre  de  grands  avan- 
tages, puisqu'il  peut,  si  les  dimensions  des  roues  sont  suffi- 
santes, enregistrer  les  moindres  courants  d'air,  de  même 
que  les  vents  les  plus  violents,  sans  aucune  oscillation  ni 
mouvement  contraire.' 

«  La  direction  des  roues  se  trouve  enregistrée  par  le 
moyen  de  l'électricité,  de  la  même  manière  à  peu  près  que 
dans  le  premier  anémomètre  électrique  de  M.  Du  Moncel. 
t'axe  vertical,  qui  tourne  avec  les  ailes,  entraîne  une  rou- 
lette frottant  sur  un  cercle  partagé  en  huit  segments.  Ces 
huit  segments  correspondent  aux  huit  aires  de  vents  prin- 
cipales; huit  fils  de  cuivre  isolés  conduisent  l'électricité 
dans  l'enregistreur. 

a  II  importe  de  remarquer  que  bien  que  le  cercle  ne  soit 
partagé  qu'en  huit  parties,  l'appareil  n'en  enregistre  pas 
moins  la  direction  dans  les  huit  autres  aires  intermédiaires; 
parce  que ,  quand  la  roulette  se  trouve  toucher  deux  seg- 
ments à  la  fois,  l'électricité  en  passant  dans  deux  fils  im- 
prime une  trace  particulière  qui  permet  de  reconnaître  les 
points  intermédiaires. 

a  2»  Pour  mesurer  la  vitesse  du  vent,  j'ai  adopté  le  nou- 
veau moulinet  à  ailes  hémisphériques  du  ]>  Robinson.  Cet 
appareil  se  compose  d'un  axe  vertical  F  qui  porte  quatre 
rayons  horizontaux  à  l'extrémité  desquels  sont  soudées 
quatre  demi-sphères  creuses  a,  a^  a^^,  a^^\  Chaque  portion 
convexe  d'une  des  sphères  regarde  la  partie  concave  d'une 
autre.  Quand  ce  moulinet  se  trouve  exposé  dans  un  courant 
d'air,  le  vent  rencontre  toujours  deux  demi -sphères  con- 
voies et  deux  autres  concaves  ;  comme  il  a  plus  d'action  sur 


398  APPLICATION  DE   L  ÉLECTRICITÉ 

les  surfaces  concaves  que  sur  les  surfaces  convexes ,  il  im- 
prime à  tout  le  système  un  mouvement  de  rotation. 

«  M.  Robinson  a  démontré  que  le  nombre  des  tours  de 
ce  moulinet  est  toujours  proportionnel  à  la  vitesse  du  vent; 
en  d'autres  termes ,  que  le  chemin  parcouru  par  Taxe  des 
sphères  est  toujours  une  fraction  constante  du  chemin  par- 
couru par  le  vent^  quelle  que  soit  sa  vitesse.  De  plus^  quand 
dans  cet  anémomètre  les  sphères  ont  un  diamètre  suffisant 
et  sont  fixées  à  l'extrémité  de  rayons  assez  longs  pour  que 
les  frottements  de  l'axe  soient  une  fraction  très -petite  de 
l'action  du  vent  sur  les  sphères  ^  le  nombre  3  représente 
assez  exactement  le  rapport  qui  existe  entré  le  chemin 
parcouru  par  les  ailes  et  i^elui  parcouru  par  le  vent. 

a  Ainsi ,  en  multipliant  par  3  la  longueur  de  la  circonfé- 
rence du  cercle  parcouru  par  Taxe  des  demi -sphères^  on 
trouve  le  chemin  parcouru  par  4e  vent  pour  chaque  tour  da 
moulinet.  Dans  l'instrument  que  je  décris,  cette  circon- 
férence est  de  1^^,333,  qui  multiplié  par  3^  donne  k  mètres 
pour  chaque  tour  des  ailes. 

«  L'axe  F  du  moulinet  porte  une  vis  tangente  qui  engrène 
sur  une  roue  dentée  de  250  dents^  de  sorte  que  chaque 
tour  complet  de  la  roue  équivaut  à  1  kilomètre.  Un  contact 
électrique  fixé  sur  la  roue  et  un  petit  ressort  isolé  qui  vient 
le  toucher  à  chaque  révolution,  envoient  dans  Tenregistreur 
le  courant  de  la  pile. 

G  IL  Appareil  enregistreur  •  (^^.7-2).  —  Il  se  compose  es- 
sentiellement d'un  cylindre  de  cuivre  A,  tournant  sur  son 
axe;  une  pendule  B  lui  imprime  un  mouvement  de  rotation 
d'un  tour  complet  en  vingt-quatre  heures;  sur  ce  cylindre  est 
enroulée  une  feuile  de  papier  préparée  au  cyano-ferrure 
de  potassium^  suivant  le  procédé  que  M.  Pouget-Maison- 

1.  Dans  la  notice  que  j'ai  publiée  dans  les  Comptes  rendus  d«  TAca- 
démie  des  Sciences  en  mai  1852^  j'indique  le  système  d'enregistrement 
au  moyen  du  papier  préparé  au  cyano-ferrure  de  potassium.    T.  D.  M. 


AUX  OBSERVATIONS  SCIENTIFIQUES.  399 

neuve  a  présenté  à  llnstitut  au  mois  de  juillet  dernier. 
Cette  feuille  est  en  outre  divisée  en  vingt-quatre  parties, 
(jui  représentent  des  heures  et  en  lignes  perpendiculaires 
correspondant  aux  huit  vents  principaux  de  la  rose.  Neuf 
ressorts  frotteurs  en  acier  appuient  sur  la  surface  du  pa- 
pier. Chacun  de  ces  ressorts  est  en  communication  avec  un 
des  fils  du  câble  qui  descend  de  Tanémomètre;  huit  de  ces 
fils  communiquent  aux  huit  segments  de  la  direction  du 
vent,  le  neuvième  au  moulinet  des  vitesses. 

a  Le  cylindre  de  cuivre  étant  en  communication  avec  un 
des  pôles  de  la  pile  P,  tandis  que  le  second  pôle  est  relié 
avec  l'anémomètre,  il  arrive  que  le  cyano-ferrure  de  potas- 
sium se  trouve  décomposé  sous  le  style  dans  lequel  passe 
le  courant  et  imprime  sur  le  papier  une  ligne  de  bleu  de 
Prusse. 

«  Il  arrive  de  même  que  le  style  des  vitesses  imprime  des 
points  bleus  qui  correspondent  chacun  à  1  kilomètre  de 
chemin  parcouru  par  le  vent. 

a  Disons  encore  que  quand  la  roulette  de  la  direction  se 
trouve  toucher  deux  segments  à  la  fois ,  les  deux  styles 
correspondants  tracent  chacun  une  ligne  bleue  qui  repré- 
sente évidemment  les  directions  intermédiaires  aux  huit 
vents  principaux. 

<(  Comme  ces  lignes  et  ces  points  se  trouvent  tracés  sur 
les  lignes  horaires,  on  en  peut  conclure  les  moments  de  la 
journée  et  le  temps  pendant  lequel  le  vent  a  persévéré 
dans  la  même  direction,  ainsi  que  la  vitesse  avec  laquelle 
il  s'est  mû.  » 

Anémographe  électrique  de  M.  Wheatstone.^-^  Lors  de  son 
dernier  voyage  à  Paris,  mon  illustre  ami  M.  Wheatstone 
m'a  exposé  le  principe  d'un  système  d'anémographe  élec- 
trique d*un  genre  tout  à  fait  nouveau  et  très-ingénieux. 
Cet  appareil  n'ayant  jamais  été  exécuté,  je  ne  pourrais 
affirmer  s'il  est  susceptible  d'application  ;  mais  en  le  com- 
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binant,  comme  je  vais  Undiquer,  à  mon  système  d'enre- 
gistrement anémographique ,  il  aurait  l'avantage  d'être 
d'une  grande  simplicité  et  d'une  exécution  facile. 

Qu'on  suppose  suspendue  sous  un  toit  de  forme  parabo- 
lique CBD,  flg.  U,  PI.  VIlï,  et  à  l'extrémité  d'un  fil  mé- 
tallique, une  sphère  creuse  A;  cette  sphère  pourra  être 
poussée  d'un  côté  ou  de  l'autre ,  suivant  la  direction  du 
vent,  et  son  écart  de  la  verticale  sera  d'autant  plus  grand 
que  rintensité  du  vent  sera  plus  considérable.  Si  le  toit 
CB  D  présente  une  courbure  convenable,  le  fil  A  B  du  pen- 
dule pourra,  à  chaque  écart  de  la  sphère  A,  se  coller  sur 
les  parois  internes  de  ce  toit  et  y  adhérer  sur  une  étendue 
d'autant  plus  grande  que  l'écart  de  ce  pendule  aura  été 
plus  grand  ou  que  le  vent  aura  été  plus  fort. 

Supposons  donc  que  sous  cette  espèce  de  toit  CED 
soient  appliqués  cinq  ou  six  cercles  métalliques  horizon- 
taux ab,  cd,  efy  gh,  etc.,  dont  l'un  gk,  le  plus  rapproché 
du  sommet  du  cône,  sera  divisé  en  huit  ou  seize  parties 
égales  orientées  suivant  les  huit  ou  seize  principaux  azimuts 
de  la  rose  des  vents,  il  arrivera  que,  si  une  liaison  électrique 
réunit  ces  cinq  ou  six  cercles  et  ces  huit  ou  seize  parties  de 
cercle  à  des  organes  électriques  enregistreurs,  un  courant 
électrique  pourra  être  fermé  par  le  fil  AB  à  travers  Fun  ou 
l'autre  de  ces  organes,  et  même  à  travers  plusieurs  d'entre 
eux,  et  cette  fermeture  de  courant  sera  faite  sous  l'in- 
fluence du  vent,  puisque  c'est  lui  qui  aura  poussé  le  fil 
contre  ces  cercles.  Celui  des  organes  électriques  qui  sera 
en  rapport  avec  la  partie  du  cercle  gh^  touchée  par  le  fil 
A  B,  enregistrera  donc  la  direction  du  vent,  et  ceux  de  ces 
mêmes  organes  (en  rapport  avec  les  autres  cercles  ab,  ed, 
efCD,  etc.)  qui  posséderont  le  courant  électrique  corres- 
pondant indiqueront  par  leur  nombre  et  leur  position  le 
degré  d'intensité  du  vent. 

Baroniétographe  de  M,  Liais,  —  Depuis  longtemps  les 
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instruments  météorologiques  donnant  des  maxima  et  des 
minima  ont  été  regardés  comme  fort  importants  et  d'un 
emploi  indispensable  par  les  observateurs;  aussi  a-t-on cher- 
ché à  en  construire  de  diflFérents  systèmes.  Tout  le  monde 
connaît  les  thermométrographes  à  branches  recourbées  et 
les  thermomètres  à  déversement  de  M.  Walferdin  ;  mais  ce 
qu^l  importe  le  plus  de  connaître^  quand  on  veut  avoir  des 
observations  bien  faites,  c'est  Theure  de  ces  maxima  et 
minima ,  car  cette  indication  facilite  l'interpolation  dans  le  . 
cas  où  les  observations  horaires  manquent,  et  comble  la 
lacune  que  laisse  l'absence  d'observations  pendant  la  nuit. 
On  a  bien  imaginé  des  instruments  à  indications  conti- 
nues tels  que  ceux  que  nous  avons  décrits  précédemment 
et  ceux  fondés  sur  les  effets  de  la  photographie  employés 
à  Tobservatoire  de  Greenwich,  mais  ces  appareils  sont  très- 
chers,  très-compliqués,  et  nécessitent,  dans  le  cas  où  Ton 
emploie  les  moyens  photographiques,  l'entretien  d'une  vive 
lumière.  En  ramenant  le  problème  à  la  construction  d'in- 
struments à  maxima  et  à  minima  ^  on  fait  dispai*aitre  la 
complication. 

Le  barométrographe  proposé  par  M.  Liais  consiste  dans 
un  baromètre  à  siphon  sur  lequel  réagit  un  double  mou- 
vement d'horlpgerie  dont  nous  allons  voir  à  Tinstant  les 
fonctions.  Le  mercure  qui  remplit  ce  baromètre  est,  par 
l'intermédiaire  d'un  fil  de  platine  /,  fig.  15,  PI.  VIII,  en 
communication  avec  Tun  des  pôles  d'une  pile  de  Daniell 
faible ,  et  l'autre  pôle  de  cette  même  pile  est  en  rapport 
avec  deux  fils  de  platine  abcd,  ef,  qui  plongent  dans  le 
mercure^  mais  qui  se  trouvent  sollicités  l'un,  e/,  à  s'élever, 
l'autre,  abcd  k  s'abaisser,  par  les  mouvements  d'horloge- 
rie >I,  M'  dont  nous  avons  parlé.  Ces  fils  sont  d'ailleurs 
maintenus  dans  une  position  fixe  par  des  guides. 

Deux  électro- aimants  A,  A'  interposés  dans  chaque  cir- 
cuit encombrent  à  l'état  normal  les  mouvements  M  et  M'  : 
n.  26 
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l'un  A ,  par  Teffet  de  l'interruption  du  courant ,  Tautre  A' 
par  FefiFet  de  la  fermeture  de  ce  même  courant.  Pour  obte- 
nir ce  double  résultat^  il  suffit^  dans  le  premier  cas^  que 
l'armature  de  l'électro-aimant  A  étant  abaissée,  butte  contre 
Tune  des  ailettes  du  mouvement  M,  et^  dans  le  second^  que 
Tarmature  de  Télectro- aimant  A^  réagisse  sur  les  ailettes 
du  mouvement  M',  par  Tintermédiaire  d'une  queue  g.  Des 
ressorts  placés  devant  ces  armatures  provoquent  la  ferme- 
ture d'un  CQurant  à  travers  un  appareil  chronométrique, 
à  chaque  mouvement  opéré  par  elles. 

L'appareil  chronométriqûe  en  rapport  avec  le  baromé- 
trographe ,  consiste  dans  un  double  cadran  d'horloge  com- 
mandé par  un  mouvement  d'horlogerie^  et  des  deux  côtés 
duquel  se  trouve  répété  l'appareil  rhéotomique  que  nous 
avons  décrit  page  293  (  !•'  vol.  ).  Il  est  représenté  fig.  8, 
PI.  V  du  même  volume.  Ce  cadran  double^  fixé  sur  les  joues 
de  la  roue  S  T^  fait  un  tour  sur  lui  -  même  en  12  heures, 
ainsi  que  Taiguille  H  G  qui  se  meut  devant  lui ,  et  qui ,  par 
conséquent^  le  suit  dans  son  mouvement^  tant  que  l'électro- 
aimant  M  n'est  pas  mis  en  action.  L'aiguille  du  second 
mécanisme  rhéotomique^  qui  est  placée  de  l'autre  côté  de 
la  roue  T  S  et  qui  reçoit  son  mouvement  de  l'axe  SU,  fait 
également  un  tour  sur  elle-même  en  12  heures  et  peut  être 
déclanchée  comme  l'aiguille  GH,  puisque  les  deux  mécd- 
nismes  rhéotomiques  placés  à  gauche  et  à  droite  de  la  roue 
ST  sont  exactement  semblables.  Voici  maintenant  comment 
fonctionne  cet  appareil. 

Quand  le  mercure  du  baromètre  monte  dans  la  branche 
BC,  fig.  15,  PI.  VIII,  un  courant  électrique  est  fermée 
travers  l'électro-aimant  A,  et  le  mécanisme  M  est  dégagé 
jusqu'à  ce  que  la  pointe  de  platine  e/ait  abandonné  la  sur^ 
face  du  mercure  ;  mais  cette  fermeture  de  courant  à  travers 
l'électro-aimant  M  entraîne  la  fermeture  d'un  autre  courant 
à  travers  l'électro-aimant  M ,  fig.  8,  PI.  V  (1"  vol.).  Celui-ci 
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ouvre  la  boîte  d'engrenage  Q,  et  le  contre-poids  P  enti*aine 
raiguille  G  H  jusqu'au  repère  J.  Alors  le  courant  se  trou- 
vant interrompu  par  le  rhéotome  à  travers  Télectro-aimant 
M ,  la  boite  d'engrenage  Q  se  trouve  immédiatement  fer- 
mée^ et  raiguille  G  H  recommence  à  suivre  de  nouveau  le 
cadran  mfobile  ST^  mais  la  position  de  cette  aiguille  sur  ce 
cadran  indique  précisément  Theure  à  laquelle  s'est  fait  le 
déclanchagë ,  et  y  par  conséquent  ^  Tascension  du  mercure 
dans  la  branche  B  du  baromètre. 

Pour  une  nouvelle  ascension  du  mercure^  il  y  aura  donc 
un  nouveau  déclanchagë;  par  suite  un  changement  de 
rheure  indiquée  par  Taiguille  G  H,  et  ces  fonctions  électro- 
mécaniques se  renouvelleront  jusqu'à  ce  que  le  mercure 
ait  atteint  son  maximum  de  hauteur.  Or^  comme  l'aiguille 
indicatrice  G  H  reste  toujours  à  l'heure  correspondante  à 
la  dernière  réaction  électrique ,  elle  accuse  par  là  l'heure 
du  maximum  barométrique  dans  la  branche  BC  du  baro- 
mètre^ et^  par  conséquent^  l'heure  du  minimum  diurne  de 
la  pression  barométrique.  La  position  de  la  pointe  de  platine 
ainsi  soulevée  donne  la  hauteur  exacte  de  ce  minimum. 

Le  mécanisme  indiquant  les  maxima  de  la  pression  baro- 
métrique fonctionnant  exactement  de  la  même  manière  que 
celui  que  nous  venons  de  décrire  y  je  n'en  parlerai  pas 
davantage.  Je  dirai  seulement  que  y  tel  que  nous  venons 
d'en  indiquer  la  construction,  cet  appareil  n'est  pas  exacte- 
ment celui  de  M.  Liais  ;  j'ai  dû  le  modifier  considérable- 
ment pour  le  rendre  plus  simple  et  d'une  exécution  facile. 
On  peut  voir  dans  ma  première  édition  la  description  du 
système  primitif. 

Pour  que  les  maxima  et  minima  barométriques  absolus 
répondent  toujours  aux  positions  extrêmes  de  la  colonne 
mercurielle^  il  faut  que  la  température  reste  sensiblement 
constante  dans  l'intervalle  de  deux  observations.  On  ob- 
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tient  ce  résultat,  dit  M.  Liais,  en  renfermant  Tinstrument 
dans  une  série  d'enveloppes  peu  conductrices. 

En  appliquant  une  disposition  analogue  au  thermomètre, 
on  obtient  un  thermomètre  à  maxima,  donnant  l'heure  da 
maximum  de  la  température.  Pour  le  thermomètre  à  rai- 
nîma,  il  y  a  une  disposition  à  prendre  pour  que  lé  courant 
ne  passe  pas  d'une  manière  continue  dans  la  colonne,  ce 
qui  fausserait  les  indications  par  Télévation  de  la  tempéra- 
ture à  laquelle  il  donnerait  lieu  ;  ce  n'est  pas  alors  dans  le 
tube  thermométrique  que  plonge  la  pointe  de  platine  : 
elle  est  supportée  par  un  flotteur  adapté  au  thermomètre 
comme  celui  de  Tappareil  transmetteur  de  mon  régula- 
teur solaire ,  que  nous  avons  décrit  page  257.  Cette 
pointe  se  recourbe  pour  plonger  dans  un  tube  plein  de 
mercure,  dont  Tun  des  mouvements  d'horlogerie  M' M', 
règle  la  descente  comme  nous  l'avons  indiqué ,  et  qui  est 
en  communication  avec  la  pile.'  Les  autres  dispositions  sont 
semblables  à  celles  du  thermomètre  à  maxima.  On  a  donc 
ainsi  un  thermomètre  à  minima  à  mercure,  ce  qu'on  avait 
cherché  en  vain  depuis  longtemps  à  obtenir,  et  de  pins, 
l'heure  de  l'observation  est  marquée. 

Quant  au  psychrométrographe,  comme  les  vrais  maxima 
et  minima,  ne  dépendent  ni  du  minimum ,  ni  du  maxi- 
mum de  diflFérence  des  indications  des  deux  thermomètres, 
M.  Liais  emploie  un  hygromètre  à  cheveu  auxiliaire  pour  • 
indiquer  l'instant  des  maxima  et  minima  que  ce  dernier 
instrument,  inexact  d'ailleurs,  quant  à  la  valeur  absolue  de 
l'humidité,  indique  cependant  avec  exactitude,  par  le  mi- 
nimum et  le  maximum  de  l'allongement  du  cheveu.  Le 
cheveu  supporte  une  pointe  métallique  plongeant  dans 
une  capsule  pleine  de  mercure,  et  une  disposition  ana- 
logue aux  précédçntes,  indique  les  instants  du  maxi- 
mum et  du  minimum.  De  plus,  chaque  fois  qu'un  courant 


AUX  OBSERVATIONS  SCIENTIFIQUES.  40B 

s'établit^  des  index  marquent  la  hauteur  des  deux  thermo- 
mètres composant  le  psychromètre,  et  leur  dernière  posi- 
tion, qui  est  celle  que  Ton  observe,  marque  le  maximum 
et  le  minimum  d'humidité.. 

Application  de  rélectricité  à  la  lecture  des  indications 
barométriques,  —  On  sait  que  dans  les  baromètres  à  cu- 
vette, le  niveau  du  mercure  étant  sans  cesse  variable  dans 
la  cuvette,  par  suite  de  l'ascension  ou  de  rabaissement  de 
la  colonne  barométrique^  le  point  de  repère  de  la  gradua- 
tion de  la  tige  se  trouve  sans  cesse  déplacé,  et  par  consé- 
quent les*  hauteurs  indiquées  par  l'échelle  se  trouvent 
inexactes.  Dans  le  baromètre  Fortin ,  on  a  suppléé  à  ce 
défaut  par  une  vis  adaptée  sous  la  cuvette,  que  Ton  serre 
ou  que  Ton  desserre  de  manière  à  ramener,  toujours  avant 
l'observation,  le  niveau  du  mercure  dans  cette  cuvette  à 
une  hauteur  fixe.  Cette  hauteur  fixe  correspond  à  Textré- 
mité  d'une  pointe  qui  est  le  repère  de  la  graduation. 

Pour  ramener  le  niveau  du  mercure  précisément  à  la 
hauteur  du  repère,  on  manœuvre  comme  je  Tai  déjà  dit  la 
vis  de  la  cuvette,  jusqu'à  ce  que  la  pointe  d'ivoire  touche 
son  image  refléchie  dans  le  mercure;  mais,  outre  que  cette 
opération  est  difficile  à  bien  faire,  il  arrive  qu'au  bout  d'un 
certain  temps,  la  surface  du  mercure  du  baromètre  se 
couvre  de  poussière,  et  il  est  alors  mathématiquement  im- 
possible  de  s'assurer  du  moment  précis  où  le  mercure  est 
arrivé  à  la  ligne  de  niveau.  Depuis  que  je  fais  des  observa- 
tions météorologiques,  cette  opération  a  toujours  été  pour 
moi  la  plus  longue  et  la  plus  ennuyeuse.  J'ai  donc  cherché 
à  éviter  cet  inconvénient,  en  faisant  venir  à  mon  aide 
Faction  électro-magnétique,  et  ce  moyen  m'a  parfaitement 
réussi  comme  on  va  pouvoir  en  juger. 

Au  lieu  de  faire  en  ivoire  la  pointe  servant  de  repère,  je 
la  fais  en  platine ,  et  au  lieu  de  la  fixer  sur  la  monture 
même  du  baromètre ,  je  lui  fais  traverser  une  rondelle 
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d'ivoire  incrustée  dans  cette  garniture.  Un  bouton  d'at- 
tache met  enl:'apport  cette  pointe  avec  le  pôle  positif  d'une 
pile  de  Daniell^  tandis  que  le  pôle  négatif  communique 
avec  le  mercure  par  un  fil  de  platine  plongeant  toujours 
dans  le  mercure  de  la  cuvette.  Sur  l'un  des  deux  fils  qui 
relient  ainsi  le  baromètre  à  la  pile,  j'interpose  un  interrup- 
teur de  courant  et  un  appareil  électrique  susceptible  d'in- 
diquer la  présence  des  courants,  un  galvanomètre,  par 
exemple,  ou  mieux,  une  sonnerie  électrique  de  M.  Mirand. 
Au  moment  de  l'expérience,  je  tourne  l'interrupteur; 
alors  de  deux  choses  l'une ,  ou  le  mercure  sera  au-dessus 
du  repère  par  suite  de  l'abaissem^ent  de  la  colonne  baromé- 
trique, ou  il  sera  au-dessous  par  l'effet  contraire.  Dans  le 
premier  cas,  la  sonnerie  se  mettra  à  tinter,  et  je  serai 
prévenu  par  là  que  je  devrai  desserrer  la  vis  de  la  cu- 
vette, ce  que  je  ferai  jusqu'à  ce  que  la  sonnerie  ait  cessé 
son  mouvement.  Dans  le  second  cas,  je  devrai,  au  con- 
traire, serrer  la  vis  jusqu'à  ce  qu  ^  la  sonnerie  ait  com- 
mencé à  tinter.  On  voit  que  par  ce  système,  il  n'est  même 
pas  besoin  de  regarder  ce  que  l'on  fait  et  que  l'opération 
se  conduit  mécaniquement. 

Dans  les  instruments  à  l'aide  desquels  les  observations 
sont  inscrites  d'une  manière  continue  par  l'impression 
photographique  de  la  lumière,  le  système  précédent, 
combiné  mécaniquement  pour  remplir  une  fonction  auto- 
matique, devient  de  la  plus  haute  importance,  car  c'est  par 
ce  moyen  seulement,  que  ce  genre  d'observations  peut 
être  rigoureux  et  comparable  aux  observations  ordinaires. 
Voici  donc  par  quel  mécanisme  on  pourra  obtenir  que  le 
niveau  du  mercure  soit  toujours  ramené  au  point  d'affleu- 
rement du  repère. 

Qu'on  suppose  la  tête  de  la  cuvette  munie  d'une  roue 
d'un  grand  diamètre  et  commandée  par  deux  engrenages 
distincts  auxquels  seront  appliqués  deux  de  mes  mécanismes 
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à  remontoir;  on  comprendra  facilement  que  le  courant 
circulant  à  travers  Tun  ou  Tautre  de  ces  mécanismes 
pourra  faire  tourner  la  vis  dans  l'un  ou  Tautre  sens,  et  par 
conséquent,  la  serrer  ou  la  desserrer.  Par  conséquent,  si  le 
baromètre  porte  une  pointe  de  platine  comme  nous  Tavons 
vu  précédemment  en  guise  de  pointe  de  repère,  on  pourra 
obtenir  par  Tintermédiaire  d'un  relais,  que  l'absence  de 
continuité  dans  le  courant  fermé  par  le  mercure  du  baro- 
mètre ait  action  sur  le  mécanisme  à  remontoir  comman- 
dant le  serrage*  de  vis,  et  que  la  fermeture  du  courant 
mette  en  activité  le  mécanisme  du  desserrage.  Le  niveau 
du  mercure,  ne  pouvant  donc  ni  remonter  au-dessus  de  la 
pointe  ni  s'abaisser,  devra  nécessairement  rester  toujours 
le  même. 

M.  Masson  a  appliqué  le  principe  électrique  du  baro- 
mètre précédent,  à  la  mesure  exacte  (à  un  centième  de 
millimètre  près),  de  la  hauteur  de  la  colonne  barométrique. 
Pour  cela  il  soude  à  l'extrémité  du  tube  barométrique  un 
fil  de  platine  qui  occupe  une  partie  de  la  chambre  vide  du 
baromètre,  et  se  trouve  au-dessus  des  plus  grandes  hauteurs 
barométriques  que  l'on  ait  à  observer.  La  pointe  de  ce  fil 
de  platine  qui  doit  être  rigide,  est  destinée  à  servir  de  point 
de  repère.  Une  autre  pointe  du  méine  métal  est  adaptée 
au-dessus  de  la  cuvette  du  baromètre  comme  nous  l'avons 
indiqué  précédemment,  mais  elle  se  trouve  soudée  à  la  par- 
tie inférieure  d'une  vis  micrométrique  de  1  millimètre  de 
hauteur  de  pas,  et  dont  la  partie  supérieure  est  terminée 
par  un  disque  divisé  en  100  parties.  Ce  disque,  comme 
celui  des  sphéromètres ,  se  meut  devant  une  échelle  gra- 
duée gravée  sur  le  tube  de  verre  du  baromètre ,  de  sorte 
qu'on  peut  apprécier  facilement  à  un  centième  de  milli- 
mètre près  la  hauteur  dont  on  élève  ou  dont  on  abaisse  la 
vis  micrométrique.  Un  circuit  électrique  établi  à  travers 
cette  vis,  le  mercure  du  baromètre,  la  pointe  de  platine  du 
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haut  du  tube  et  une  sonnerie  électrique,  permet  d'appré- 
cier rinstant  précis  où  il  est  complété.  Voici  maintenant 
comment  on  se  sert  de  cet  instrument,  représenté  flg.  16, 
PI.  VIIÏ. 

Au  moment  de  l'observation ,  on  commence  par  faire 
plonger  le  fil  de  platine  de  la*  vis  micrométrique  dans  le 
mercure  de  la  cuvette,  puis  on  serre  la  vis  de  cette  cuvette, 
de  manière  à  élever  le  mercure  dans  le  tube  barométrique 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  atteint  la  pointe  de  platine  servant  de 
repère,  ce  dont  on  est  prévenu  par  le  tintement  de  la  son- 
nerie; quand  cette  opération  est  faite,  on  détourne  la  vis 
micrométrique  et  on  Télève  le  long  de  l'échelle  graduée 
jusqu'à  ce  que  la  sonnerie  électrique  qui  a  été  mise  en 
marche  s'arrête.  On  sait  alors  que  la  pointe  de  platine  qui 
termine  cette  vis  vient  de  quitter  la  surface  du  mercure 
de  la  cuvette,  et  l'on  possède  ainsi  un  point  de  repère  qui 
peut  indiquer  exactement  la  hauteur  de  la  colonne  baro- 
métrique. En  effet,  la  graduation  de  ce  baromètre,  au  lieu 
d'être  faite  à  partir  du  niveau  du  mercure  de  la  cuvette 
comme  dans  les  baromètres  Fortin,  peut  commencer  à  par- 
tir de  la  pointe  de  platine  servant  de  repère ,  ou  même 
d'un  point  plus  éloigné,  pourvu  qu'il  soit  fixe.  Si  donc  on 
place  ce  point  de  départ  de  la  graduation  à  une  distance  de 
la  pointe  de  platine  égale  à  la  hauteur  de  la  vis  micromé- 
trique, il  arrivera  forcéfnent  que  la  position  du  micro- 
mètre sur  réchelle  graduée,  indiquera  exactement  la  hau- 
teur de  la  colonne  barométrique. 

Maréographe  électrique, — Depuis  longtemps  on  a  installé 
dans  certains  ports,  des  instruments  enregistreurs  appelés 
maréographes,  destinés  à  tracer  aux  différents  instants  du 
jour  la  hauteur  des  marées,  qui  varie,  comme  on  le  sait, 
non-seulement  avec  le  mouvement  de  la  lune,  mais  encore 
suivant  les  localités.  Toutefois  les  indications  de  ces  instru- 
ments ne  pouvant  être  faites  qu'à  l'intérieur  des  ports,  ne 
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représentent  pas  exactement  les  différentes  phases  de  crois- 
sance et  de  décroissance  des  marées,  à  cause  d'une  foule 

• 

de  circonstances  accidentelles  qui  interviennent.  Par  la 
même  raison^  les  différentes  hauteurs  des  vagues  qui  sont 
si  intéressantes  à  connaître ,  non-seulement  au  point  de 
vue  des  travaux  d'endiguement,  mais  encore  sous  celui  de 
la  physique  du  globe,  ne  peuvent  être  également  enregis- 
trées. Ces  considérations  m'ont  fait  chercher  à  établir  un 
système  de  raaréographe  électrique  dans  lequel  les  indica- 
tions pU)S"nt  être  fournies  à  distance,  et  par  conséquent 
venir  de  la  pleine  mer.  Voici  comment  j'ai  disposé  cet  in- 
strument, qui  peut  être  du  reste  utilisé  à  beaucoup  d'au- 
tres usages  comme  nous  le  verrons  par  la  suite. 

Appareil  transmetleur.  —  L'appareil  transmetteur  de 
cet  appareil ,  est  adapté  à  la  partie  supérieure  d'un  long 
mât  implanté  solidement  sur  un  rocher  ou  un  banc  de 
sable^  à  une  distance  sufGsante  de  la  côte  pour  que  les  indi- 
cations que  l'on  cherche  à  obtenir  ne  soient  pas  masquées. 
11  se  compose  1°  d'un  mécanisme  mesureur 5  2»  de  deux 
systèmes  de  boites  mobiles  sur  des  crémaillères  placées  la- 
téralement le  long  du  mât  ;  3»  de  deux  séries  de  plaques 
d'environ  10  centimètres  de  longueur  appliquées  les  unes 
à  la  suite  des  autres,  sur  toute  la  partie  du  mât  qui  n'e^ 
jamais  immergée  et  qui  doit  toujours  dépasser  les  plus 
hautes  mers^  d'environ  30  pieds. 

Le  mécanisme  mesureur  est  placé  à  la  sommité  du  mât 
Sur  une  espèce  de  chapiteau  que  nous  avons  représenté  en 
A,  flg.  6,  PI.  X,  il  est  constitué  essentiellement  par  une 
roue  à  rochet  R,  flg.  7,  de  250  à  300  dents,  sur  laquelle 
réagit  un  électro-aimant  M,  et  qui  porte  normalement  à 
son  plan  deux  frotteurs  à  piston  A  et  B. 

Au-dessous  de  cette  roue  et  disposées  circulairement, 
suivant  les  traces  laissées  par  les  frotteurs  sur  la  planche 
support,  se  trouvent  deux  séries  concentriques  de  pointes 
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métalliques  affleurant  la  surface  du  bois,  et  constituant  in- 
terrupteur. Ces  pointes  représentent  les  extrémités  de  tiges 
métalliques  qui  traversent  la  planche,  et  qui  sont  en  rapport 
avec  différentes  parties  de  Tappareil.  La  moitié  de  Tune  de 
ces  deux  séries,  constituée  par  les  pointes  a,  a,  a  y  etc.,  est  en 
rapport  avec  la  rangée  de  gauche  des  plaques  Gxées  sur  le 
mât,  l'autre  moitié  est  en  communication  avec  la  rangée 
de  droite.  11  y  a  donc  ^dans  ce  premier  cercle  autant  de 
pointes  qu'il  y  a  de  plaques  sur  les  deux  côtés  du  mftt.  Par 
conséquent^  si  la  hauteur  du  màt  au-dessus  des  plus  hautes 
mers  est  de  10  mètres ,  et  si  les  plaques  qui  sont  fixées 
dessus,  ont  10  centimètres  de  hauteur^  ces  pointes  seront 
au  nombre  de  200.  En  les  séparant  par  un  intervalle  de 
1  millimètre  et  leur  donnant  à  elles-mêmes  1  millimètre  de 
diamètre,  le  cercle  qu'elles  constitueront  aura  donc  W) 
centimètres,  c'est-à-dire  20  centimètres  de  diamètre. 

Les  pointes  qui  composent  la  deuxième  série  de  parties 
conductrices  de  l'interrupteur,  et  sur  lesquelles  doit  agir 
le  frotleur  le  plus  rapproché  de  l'axe  de  la  roue  à  rochet 
sont  seulement  au  nombre  de  quatre;  ejles  aboutissent, 
les  unes  b  et  b',  à  deux  boutons  d'attache  en  rapport  avec 
le  circuit  de  la  ligne,  les  autres  avec  les  boîtes  mobiles. 

Les  autres  mécanismes  représentés  sur  la  figure,  sont 
les  cliquets  d'impulsion  de  retient  et  d'arrêt  destinés  à  réa- 
gir sur  le  rochet,  à  chaque  fermeture  de  courant  opérée  à 
travers  l'électro-aimant  M.  Le  cliquet  d'arrêt  C  D  a  une  dis- 
position particulière  qu'il  me  paraît  utile  de  décrire  ici  en 
raison  de  la  facilité  avec  laquelle  elle  peut  être  adaptée  à 
tous  les  systèmes  d'encliquetages.  Il  consiste  dans  un  bras 
de  levier  recourbé  CD,  articulé  en  D  sous  l'armature  de 
l'électro-aimant,  et  pris  entre  deux  goupilles  £,  G  implantées 
sur  une  tête  de  vis  qu'on  a  aplatie.  Un  bec  C  recourbé 
vient  se  placer  contre  le  rochet,  après  que  la  dent  qui 
doit  échapper  a  passé,  et  comme  le  levier  CD  se  trouve 
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alors  appuyé  contre  la  goupille  G,  il  n'y  a  pas  à  craindre 
que  rimpulsion  du  rochet  fasse  céder  l'encliquetage.  La 
goupille  E  sert  à  relever  le  bec  G  quand  l'armature  est 
repoussée. 

Le  système  des  boîtes  mobiles  est  représenté  fig.  6,  PI.  X. 
Ces  bottes  sont  au  nombre^de  deux^  mais  disposées  en  sens 
inverse,  à  cause  des  deux  crémaillères  dont  les  dents  sont 
taillées  en  sens  contraire.  Elles  sont  gouvernées  par  une 
potence  semî  -  circulaire  T  qui  termine  une  tige  TU  por- 
tée par  un  flotteur  X  Y.  Cette  lige  est  guidée  par  deux 
ou  trois  anneaux  glissant  sur  une  autre  tige  de  fer  qui  oc- 
cupe environ  les  deux  tiers  de  la  hauteur  du  mât.  Il  résulte 
de  cette  disposition  que  chaque  élévation  du  flotteur  XY 
a  pour  effet  l'élévation  de  la  boite  C ,  et  chaque  abaisse- 
ment de  ce  même  flotteur,  l'abaissement  de  la  boîte  D. 
Mais  les  boîtes,  une  fois  soulevées  ou  abaissées,  ne  peuvent 
plus  descendre  ni  remonter  sans  une  réaction  secondaire, 
car  elles  se  trouvent  accrochées  sur  les  crémaillères  au 
point  le  plus  élevé  de  leur  course. 

Si  Ton  considère  maintenant  que  les  vagues  de  la  mer, 
en  passant  sous  le  flotteur  X  Y,  peuvent  l'élever  de  toute 
leur  hauteur  et  l'abaisser  de  toute  leur  profondeur,  on 
comprendra*  facilement  que  les  boîtes  C  et  D  pourront  in- 
diquer cette  hauteur  et  cette  profondeur  dans  un  moment 
donnée  et  que  la  moyenne  de  l'espace  compris  entre  ces 
deux  boites  donnera  la  hauteur  de  la  marée.  Pour  résoudre 
le  problème  du  maréographe  électrique ,  il  ne  s'agit  donc 
que  de  faire  mesurer  électriquement  ces  différentes  hau-. 
teurs,  de  les  enregistrer  à  terre  sur  un  appareil  chrono- 
graphique,  et  de  dégager  les  boîtes,  une  fois  l'observation 
finie ,  pour  les  mettr  e  en  position  de  fournir  de  nouvelles 
indications. 

Les  plaques  interrompues  qui  garnissent  le  mât  réalisent, 
avec  l'appareil  que  nous  avons  décrit  précédemment  et  un 
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frotteur  à  piston  H,  H^  placé  sur  chacune  des  boites  C  et  D^ 
le  premier  problème;  car  cette  disposition  du  système  a 
pour  efifet  de  condenser,  dan&  un  cercle  très-restreint et 
facilement  abordable  par  les  mécanismes  électricpies^  des 
hauteurs  qui  peuvent  être  très -considérables.  En  effet, 
supposons  qu'un  courant  partant  de  terre  se  trouve  dirigé 
sur  Tun  des  frotteurs  U  des  boites  mobiles^  et  qu'il  retourne 
à  terre  par  le  rochet  R,  fig.  7,  et  Tappareil  récepteur; 
supposons  encore  qu'un  autre  courant  (issu  d'une  seconde 
pile)  traverse  Télectro-aimant  M  et  soit  interrompu  à  terre 
à  chaque  seconde  par  Thorloge  de  Tappareil  récepteur,  on 
comprendra  que  la  roue  à  rochet  K,  en  faisant  circuler  suc- 
cessivement le  frotteur  A  sur  les  pointes  de  Tinterrupteur, 
finira  par  mettre  ce  frotteur  en  contact  métallique  avec 
celui- H  de  la  boîte  C^  fig.  6.  Ce  contact  aura  lieu  quand 
ces  deux  frotteurs  toucheront  en  même  temps  celle  de» 
plaques  du  màt  et  celle  des  pointes  de  Tinterrupteur  qui 
communiquent  ensemble.  En  ce  moment,  le  courant  élec- 
trique traversant  ces  frotteurs  sera  fermé  et  pourra  réagir 
sur  le  chronographe  de  l'appareil  récepteur,  en  lui  faisant 
enregistrer  le  moment  précis  de  cette  fermeture  de  cou- 
rant. Comme  le  mouvement  qui  commande  le  chrono- 
graphe est  celui  même  qui  met  en  action  l'interrupteur 
réagissant  sur  le  rochet  R,  les  indications  de  temps  sur  ce 
chronographe  pourront  exprimer  des  longueurs,  et  dès 
lors  le  problème  de  l'enregistrement  des  mesures  à  dis- 
tance se  trouvera  résolu. 

Quant  au  dégagement  des  boites  C  et  D,  après  chaque 
observation,  il  s'obtient  en  introduisant  dans  ces  boites, 
qui  sont  très-petites,  un  électro-aimant  muni  d'une  arma- 
ture de  détente,  comme  on  le  voit  fig.  8,  PI.  X.  Ces  électro- 
aimants sont  reliés,  d'une  part,  au  frotteur  H,  H'  des 
deux  boîtes,  de  l'autre,  aux  pointes  V\  V"  de  l'interrup- 
teur du  mesureur  électrique,  fig. 7.  Cette  dernière  liaison, 
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ainsi  que  celle  des  frotteurs  H  et  H'  eux-mêmes ,  se  fait  h 
Faide  de  deux  fils  extensibles  et  traînants.  Quand  le  cou- 
rant ne  circule  pas  dans  ces  électro-aimants ,  ce  qui  a  lieu 
tout  le  temps  que  le  mesureur  fonctionne,  les  armatures 
ntiaintiennent  les  boîtes  accrochées  sur  les  crémaillères; 
mais  aussitôt  que  le  courant  se  trouve  fermé  à  travers  ces 
organes  électriques,  les  armatures  sont  attirées  et  les  bottes 
sont  entraînées,  l'une  par  son  propre  poids,  l'autre  par 
un  contre-poids  adapté  à  une  poulie  de  renvoi.  Cet  effet 
se  manifeste  lorsque  après  chaque  demi -révolution  des 
frotteurs  A  et  B  du  mesureur,  fig.  7,  le  dernier  B  ren- 
contre les  pointes  6'^,  ô'^^  De  cette  manière,  les  appareils 
peuvent  enregistrer  de  nouvelles  hauteurs. 

Appareil  récepteur.  —  Nous  avons  dit  que  Tappareil  ré- 
cepteur du  maréographe  électrique  pouvait  consister  dans 
un  simple  chronographe  dans  lequel  la  vitesse  de  rotation 
du  cylindre  enregistrant  serait  reliée  d'une  manière  intime 
à  la  marche  de  Tinterrupteur  du  courant  électrique  agis- 
sant sur  le  mesureur,  et  de  plus  aux  indications  du  temps. 
Un  pareil  chronographe  pourrait  être  facilement  réalisé 
mécaniquement,  et  Télectricité  n'aurait  à  intervenir  que 
pour  mettre  en  action  les  électro-aimants  enregistreurs; 
mais  pour  obtenir  avec  ce  système  des  indications  suffi- 
samment étendues^  il  faudrait  un  moteur  un  peu  puissant 
et  une  certaine  vitesse  de  rotation  de  la  part  du  chrono- 
graphe^ deux  conditions  difficiles  à  réaliser  dans  un  méca- 
nisme soumis  au  mouvement  d'une  horloge.  J'ai  donc  cher- 
ché à  résoudre  le  problème  électriquement,  et  voici  com- 
ment j'ai  disposé  l'appareil  récepteur  de  mon  maréographe. 

Sur  une  table  ABCD,  fig.  9,  PI.  X,  est  fixée  une  Com- 
toise M.  Cette  Comtoise,  par  un  engrenage  G  H  et  une 
crémaillère  ef,  communique  son  mouvement  à  un  chariot 
abcd  mobile  sur  un  petit  chemin  de  fer  dont  les  rails  sont 
en  E  F,  E'  F'.  Les  rouages  de  cet  engrenage  sont  tellement 
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combinés  que  le  chariot  abcd  avance  de  30  centimètres  en 
12  heures. 

Latéralement  au  chemin  de  fer^  et  placé  conmie  un  dé- 
barcadère^ est  disposé  un  support  en  bois  G  H I J,  sur  lequel 
sont  adaptés  les  appareils  enregistreurs.  Ceux-ci  consistent 
dans  deux  systèmes  de  remontoirs  électriques  analogues  à 
ceux  que  j'ai  décrits  page  323  (l^^^  vol.),  et  commandés 
chacun  par  deux  électro-aimants  NN,N'N',PP,  FP'.  Sous 
FinQuence  des  électro -aimants  NN,  N'N'  et  des  cliquets 
portés  par  leurs  armatures  K  et  K^^  les  crémaillères  L,  L' 
se  trouvent  remontées  d'une  dent. par  seconde;  au  con- 
traire, sous  rinfluence  des  électro -aimants  PP,  P^P',  dont 
les  armatures  repoussent  les  cliquets  R,R',  S,  S',  ces  cré- 
maillères se  trouvent  entraînées  par  des  contre-poids  T,  T' 
jusqu'à  leur  point  de  repère. 

Les  électro-aimants  N,N'  fonctionnent  sous  Tinfluence 
d'un  interrupteur  de  Foucault  (voir  p.  251)  adapté  au 
balancier  de  la  Comtoise,  et  qui  sert  en  même  temps  à 
mettre  en  jeu  l'appareil  mesureur  du  transmetteur;  mais 
avant  d'arriver  à  ces  électro -aimants,  le  courant  est  obligé 
de  passer  par  un  rhéotome  mis  en  rapport  de  mouvement 
avec  la  roue  d'échappement  de  l'hprloge,  et  qui  est  destiné 
à  renvoyer  alternativement  le  courant  d'un  électro-aimant N 
dans  l'autre  N',  après  une  série  de  fermetures  de  courant 
égale  à  la  moitié  du  nombre  de  dents  de  la  roue  à  rochet  du 
mesureur  électrique.  Ce  rhéotome  a  encore  une  autre  fonc- 
tion que  nous  étudierons  plus  tard  et  qui  se  rapporte  au  jeu 
des  électro-aimants  P  et  P^  11  est  représenté  flg.  10.  11  se 
compose  d*une  roue  à  dents  droites  engrenant  avec  le 
pignon  de  la  roue  d'échappement,  et  porte  deux  frotteurs 
à  piston  C,D  d'une  disposition  particulière.  Ces  frotteurs 
appuient  sur  deux  circonférences  métalliques  E,  F  coupées 
par  la  moitié  et  incrustées  dans  une  petite  planchette 
d'ivoire.  L'une  des  moitiés  de  la  circonférence  E  est  en 
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rapport  avec  réiectro-aimant  N;  Taotre  moitié  est  en  rap- 
port avec  rélectro  -  aimant  N',  et  le  courant ,  au  sortir  de 
ce  rhéotome  y  est  obligé  de  passer  par  Tinterrupteur.  On 
comprend  d'après  cela  comment  Tappareil  Toneti  .nne. 

Quand  la  roue  du  mesureur  électrique  commence  sa 
révolution,  le  Trotteur  C  du  rhéotome  commence  à  tou- 
cher la  demi-circonférence  E  ;  alors  le  courant  se  trouve 
fermée  à  chaque  seconde  par  l'interrupteur,  à  travers  Télec- 
tro-aimant  N  et  Télectro-aimant  du  mesureur;  la  crémail- 
lère en  rapport  avec  le  premier  et  la  roue  à  rochet  du 
second  marchent  donc  synchroniquement,  de  sorte  que  le 
crayon  L  que  porte  la  crémaillère  s'avance  successivement 
sur  le  papier  dont  est  recouvert  le  chariot  ahcd.  Tant  que 
le  courant  envoyé  par  le  mesureur  n'a  pas  agi,  ce  crayon 
continue  sa  marche,  mais  aussitôt  que  ce  courant  est  fermé, 
l'électro-aimant  P  désencliquète  la  crémaillère ,  et  celle-ci 
revient  au  repère.  Pour  que  cette  action  de  désencliquetage 
puisse  se  maintenir  jusqu'à  ce  que  la  roue  à  rochet  du  me- 
sureur ait  accompli  sa  demi -révolution,  un  rhéotome  de 
la  nature  de  celui  que  j'ai  décrit  page  290  { 1*^  vol.)  a  dA 
être  adapté  à  l'électro-aimant  P  ;  il  se  compose  d'un  buttoir 
et  d'une  lame  de  ressort  mis  en  rapport  avec  une  dérivation 
du  courant  de  la  pile  qui  a  agi  sur  l'électro-aimant  P.  Mais 
comme  l'action  de  ce  rhéotome  doit  finir  quand  la  roue  du 
mesureur  a  accompli  sa  demi-révolution ,  cette  dérivation 
du  courant  doit  passer  par  le  rhéotome  de  la  roue  d'échap- 
pement de  l'horloge.  C'est  à  cet  effet  qu'a  été  introduit 
dans  ce  rhéotome  le  deuxième  frotteur  D  et  la  circonfé- 
rence F  (fig.  10.) 

Quand  la  roue  à  rochet  du  mesureur  électrique  a  ter- 
miné sa  demi-révolution,  le  rhéotome  de  l'horloge  a  coupé 
le  courant,  non -seulement  à  travers  l'électro-aimant  N, 
mais  encore  à  travers  l'électro-aimant  P,  ce  qui  permet 
aux  cliquets  de  revenir  dans  leur  position  normale.  Mais 
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bientôt  le  courant  qui  a  réagi  sur  Télectro- aimant  N  se 
trouve  reporté  sur  l'électro  aimant  N',  par  Teffet  du  con- 
tact du  frotteur  C  du  rhéotoroe  de  Thorloge  avec  la  seconde 
moitié  de  la  circonférence  E;  alors  la  roue  à  rochet  da 
mesureur  commence  la  seconde  moitié  de  sa  révolution. 
Sous  rinfluence  de  Tinterrupteur,  la  crémaillère  V  avance 
donc  successivement  et  synchroniquement  avec  le  rochet  da 
mesureur,  jusqu'à  ce  qu'un  nouveau  courant  envoyé  par 
ce  mesureur  provoque  son  déclanchement.  Alors  se  repro- 
duisent les  mêmes  réactions  que  nous  avons  étudiées  pré- 
cédemment. 

D'après  la  manière  dont  fonctionnent  ces  appareils ,  on 
peut  comprendre  aisément  que  la  longueur  des  traits  laissés 
par  les  crémaillères  représentent  exactement  les  hauteurs 
qu'on  veut  mesurer,  à  partir  d'une  base  de  repère  qui 
représente  l'extrémité  du  mât  ;  et  comme  ces  indications 
se  font  en  même  temps  que  le  chariot  avance,  elles  ne  se 
superposent  pas  et  peuvent  fournir,  par  leur  réunion,  des 
courbes  dont  on  peut  suivre,  heure  par  heure,  minute  par 
minute,  les  inflexions. 

Dans  l'exécution  de  cet  instrument,  plusieurs  précau- 
tions ont  dû  être  prises  pour  en  assurer  le  bon  fonctionne- 
ment. Ainsi,  les  crémaillères,  au  lieu  d^être  guidées  par 
des  coulisseaux,  ont  été  ajustées  à  rainure  sur  des  galets, 
comme  on  le  voit  fig.  H,  PI.  X.  Ce  système  d'ajustement 
est  excellent,  en  ce  qu'il  supprime  tous  les  frottements 
dans  la  marche  de  la  crémaillère.  D'un  autre  côté,  des  cli- 
quets d'arrêt  V,V'  analogues  à  celui  que  j'ai  décrit  pour  le 
mesureur,  ont  été  ajoutés  au  système  d'encliquetage.  EnGn 
la  roue  d'engrenage  H  qui  communique  le  mouvement  au 
chariot  a  6  c  c^  a  dû  être  rendue  mobile  sur  son  axe  pour 
qu'on  pût  la  désengrener  et  ramener  le  chariot  'à  sa  posi- 
tion initiale.  Un  ressort  en  rapport  avec  une  sonnerie  élec- 
trique a  été  également  adapté  devant  ce  chariot,  au  moment 
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de  la  terminaison  de  sa  course ,  pour  avertir  l'observateur 
de  venir  relever  les  indications  fournies  et  repousser  la 
feuille  de  papier  sur  le  chariot. 

Les  frotteurs  à  piston  du  rhéotome  de  Thorloge  ont  dû 
aussi  être  modiliés  pour  ne  pas  présenter  un  frottement 
trop  considérable.  Au  lieu  d'avoir  leur  piston  sollicité  par 
un  ressort-boudin,  qui  est  toujours  assez  dur  et  dont  on  ne 
peut  régler  la  tension,  ces  frotteurs  laissent  passer  ce  pis- 
ton d'outre  en  outre,  et  ce  sont  des  lames  de  ressorts  re- 
pliées en  col  de  cygne  qui  appuient  dessus. 

Pour  rétablir  la  niarche  synchronique  des  crémaillères 
du  rhéotome  de  Thorloge  et  de  la  roue  à  rochet  du  mesu- 
reur, en  cas  de  dérangement,  j'ai  fait  intervenir  un  second 
déclanchement  de  la  part  des  électro  -  aimants  P  et  V\ 
après  chaque  demi -révolution  de  la  roue  à  rochet  du  mesu- 
reur. C'est  à  cet  efiFet  qu'ont  été  adaptées  les  pointes  b^^f/^^ 
de  l'interrupteur  de  ce  mesureur.  Quand  le  déclanchement 
Onal  de  chaque  crémaillère  ne  s'effectue  pas  au  moment 
même  du  passage  du  frotteur  C  du  rhéotome  de  l'horloge 
sur  l'intervalle  de  séparation  des  deux  moitiés  de  la  circon- 
férence E ,  c'est  qu'il  y  a  discordance  dans  la  marche  des 
appareils,  et  alors  il  faut  couper  immédiatement  le  courant 
pour  attendre  que  le  rhéutome  se  soit  remis  d'accord  avec 
la  roue  à  rochet  du  mesureur.  Au  moyen  d'un  fil  spécial  et 
d'un  électro-aimant,  on  pourrait  faire  opérer  automatique- 
ment ce  règlement,  mais  il  est  plus  simple  d'établir  entre 
les  solutions  de  continuité  de  la  circonférence  E  du  rhéotome 
et  les  électro-aimants  de  détente,  une  liaison  électrique 
réagissant  sur  un  petit  relais  disjoncteur  et  rhéotomique. 

La  marche  des  deux  courants  dans  ces  appareils  est  facile 
à  saisir.  Sur  la  figure,  les  traits  pointillés  indiquent  les  cir- 
cuits parcourus  par  le  courant  d'une  des  deux  piles  que 
nous  appellerons  A;  l'autre,  en  lignes  pleines,  représente 
les  circuits  en  rapport  avec  la  deuxième  pile  B. 

H.  '27 


418  APPLICATION    DE    l'ËLECTIUCITÉ 

Le  courant  de  la  pile  A  qui  doit  faire  marcher  le  mesu- 
reur électrique  entre  dans  l'appareil  récepteur  par  le  bou- 
ton r.  Il  va  de  là  à  TinterrupteUr  de  l'horloge  et  en  ressort 
par  le  bouton  q  ;  de  là  il  va  au  bouton  q  de  l'appareil  trans- 
metteur par  un  fil  de  gutta-percha  plongeant  dans  la  mer; 
il  sort  de  cet  appareil  pour  aller  en  mer  par  la  plaque  1, 
et  revenir  à  la  pile  par  la  plaque  Z'. 

Le  second  courant  peut  passer  à  travers  huit  circuits.  Le 
premier  de  ces  circuits  comprend  les  communications  mé- 
talliques en  rapport  avec  Télectro- aimant  N;  le  courant 
y  entre  par  le  bouton  y  ;  de  là  il  traverse  Télectro-aimant 
et  en  ressort  par  un  fil  qui  va  au  rhéotome.  de  Thorloge. 
Du  rhéotome,  il  regagne  l'interrupteur  par  le  métal  de 
rhorloge  elle-même,  et  aboutit  au  bouton  s  qui  commu- 
nique avec  le  deuxième  pôle  de  la  pile. 

Le  second  circuit  est  en  rapport  avec  Télectro  aimant  N'. 
Le  courant  y  entre  toujours  par  le  bouton  y  et  en  ressort 
par  le  bouton  .s;  la  seule  différence  qui  existe  entre  les 
deux  circuits,  c'est  que  l'un  passe  par  Tune  des  moitiés  de 
la  circonférence  E  du  rhéotome  de  Thorloge,  tandis  que 
l'autre  passe  par  l'autre  moitié. 

Le  troisième  et  le  quatrième  circuit  sont  en  rapport 
avec  les  électro-aimants  P  et  P^  et  les  boîtes  mobiles  du 
transmetteur.  Ils  sont  tous  les  deux  reliés  au  bouton  x 
auquel  viennent  communiquer  les  deux  électro-aimants,  et 
se  terminent  sur  l'appareil  récepteur  aux  boutons  z  et  w. 
C'est  à  ces  boutons  que  s'attachent  les  deux  fils  recouverts 
de  gutta-percha  qui  vont  aboutir  aux  fils  extensibles  des 
Trotteurs  des  boîtes  mobiles.  Ces  deux  circuits  sont  ensuite 
complétés  par  le  mesureur  électrique  et  la  mer. 

Les  5*  et  6«  circuits  sont  constitués  par  un  fil  spécial  par- 
tant de  la  pile  et  aboutissant  au  bouton  x'  ;  le  courant  passe 
alors  par  les  fils  extensibles  des  boites,  les  électro-aimants  de 
ces  boîtes,  l'interrupteur  du  mesureur  électrique  et  la  mer. 
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Enfin  les  septième  et  huitième  circuits  correspondent 
aux  ressorts  rhéotomiques  des  électro-aimanls  P  et  V^,  et 
aux  deux  moitiés  de  la  circonférence  F  du  rhéotome  de 
rhorloge. 

J'ai  insisté  longuement  sur  cet  appareil  auquel  on  peut 
du  reste  donner  le  nom  de  mesureur  électrique  à  distance; 
car  son  application  comme  maréographe  est  peut-être  la 
moins  importante  de  toutes  celles  auxquelles  on  peut  le 
faire  servir,  et  nous  aurons  occasion  plus  tard  de  rappeler 
cette  description. 

Magnétomètre  électrique  de  M,  Weber,  —  On  sait  que  les 
observations  du  magnétisme  terrestre,  grâce  aux  bases  de 
mesures  posées  par  Tillustre  Gauss,  de  Gœtingue,  et  la  mise 
en  pratique  de  ces  bases  au  moyen  du  magnétomètre,  sont 
arrivées  de  la  condition  de  simples  comparaisons  ou  rapports 
à  l'état  de  mesures  absolues,  et  (ju'elles  ont  acquis  un  degré 
d'exactitude  qui  diffère  à  peine  de  la  précision  des  observa- 
tions astronomiques.  Mais  le  système  de  mesures,  fondé  sur 
ces  bases,  et  aujourd'hui  presque  partout  adopté,  comprend 
seulement  la  mesure  immédiate  des  éléments  horizontaux 
du  magnétisme  terrestre.  Les  principes  développés  par 
Gauss  établissent,  il  est  vrai,  que  ces  éléments  horizontaux 
forment  en  eux-mêmes  un  ensemble  d'observations  suffi- 
sant à  la  détermination  du  magnétisme  terrestre  et ,  que, 
partant ,  les  observations  de  Tinclinaison  ne  sont  pas  abso- 
lument nécessaires.  Mais  n'est-il  pas  évident  qu'il  serait 
incomparablement  plus  rationnel  de  combler  cette  lacune 
en  arrivant  enfin  à  observer  aussi  directement  la  compo- 
sante verticale  ou  l'inclinaison  ? 

C'était  chose  presque  impossible  avec  les  histruments 
employés  jusqu'ici,  parce  que,  d'une  part,  les  déviations 
étaient  inQuencées  par  le  poids  de  l'aiguille  aimantée,  sans 
qu'on  pût  éfiminer  rigoureusement  cette  influencée  pertur- 
batrice et  que,  de  l'autre,  on  avait  à  subir  forcément  des 
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frottements  qui  devenaient  un  obstacle  invincible  à  la  réali- 
sation des  observations  très-délicates  sur  lesquelles  repose» 
Texactitude  des  procédés  magnétométriques.  M.  Weber 
est  enfin  parvenu  à  trouver  une  disposition  au  moyen  de 
laquelle  Faction  électrique,  aussi  bien  des  composantes  ver- 
ticales que  des  composantes  horizontales  du  magnétisme 
terrestre ,  peut  être  parfaitement  mesurée,  même  avec  le 
seul  magnétomètre  unifilaire. 

Son  appareil  consiste  essentiellement  en  un  appareil  élec- 
trique dans  lequel  la  force  magnétique  de  la  terre  est  em- 
ployée à  produire,  par  induction,  des  courants  électriques 
et  même  des  courants  si  forts  qu'ils  suffisent  à  donner  des 
signaux.  C'est  tantôt  la  composante  verticale,  tantôt  la 
composante  horizontale  qui  sert  à  produire  le  courant  d'in- 
duction proportionnel  à  leurs  intensités,  et  Ton  évalue  ces 
intensités  en  observant  les  déviations  qu'elles  imprimeDt  à 
Taiguille  du  magnétomètre.  Voici,  du  reste,  comment  est 
disposé  ce  magnétomètre  d'induction  ou  électrique  : 

Les  deux  organes  les  plus  essentiels  de  cet  instrument) 
sont  un  multiplicateur  très-sensible  et  une  hélice  d'induc- 
tion ,  formés  chacun  d'un  fil  de  cuivre  replié  un  grand 
nombre  de  fois  sur  lui-même.  Quoique  unis  l'un  à  l'autre, 
ces  organes  sont  placés  pourtant  à  une  distance  suffisam- 
ment grande  pour  que  leur  influence  sur  l'aiguille  du  ma- 
gnétomètre, installée  dans  l'intervalle  qui  les  sépare,  puisse 
être  négligée  relativement  à  l'action  du  magnétisme  ter- 
restre. L'hélice  d'induction  est  mobile  dans  deux  sens  rec- 
tangulaires, c'est  à-dire  que  son  axe  de  rotation  peut  être 
tour  à  tour  vertical  ou  horizontal  et  parallèle  au  méridien 
magnétique.  Dans  ces  deux  positions ,  elle  peut ,  par  un 
mouvement  énergique  qui  lui  est  imprimé ,  parcourir  un 
arc  de  180°,  et  réagir  sur  le  multiplicateur,  en  y  créant  un 
courant  d'induction  proportionnel  à  l'intensité  de  la  com- 
posante magnétique  qui  agit  sur  elle.  Si  donc  le  mouve- 
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ment  brusque  se  communique  à  cette  hélice  quand  son  axe 
de  rotation  est  dans  la  position  horizontale,  c'est  la  compo- 
sante verticale  qui  agit  sur  le  magnétomètre  ;  quand  ^  au 
contraire^  le  mouvement  est  donné  au  moment  où  Taxe  de 
rotation  est  vertical,  c'est  la  composante  horizontale  (fui 
manifeste  son  effet. 

#  ■ 

ENREGISTREURS   ET   APPAREILS   ASTRONOMIQUES. 

Enregistreur  des  observations  astronomiques.  — La  faci- 
lité que  donnent  les  chronographes  électriques ,  de  pou- 
voir indiquer  l'instant  précis  où  a  lieu  une  fermeture  de 
courant,  a  pu  être  utilisée  d'une  manière  très-avantageuse 
dans  les  observations  astronomiques  pour  l'indication  du 
passage  des  étoiles  au  méridien.  Un  appareil  de  ce  genre 
est  installé  à  l'observatoire  de  Greenwich;  où  il  a  fourni 
depuis  deux  ans  les  plus  heureux  résultats. 

En  raison  des  distances  infinies  qui  nous  séparent  des 
astres ,  les  instruments  astronomiques  doivent  avoir  uiu; 
perfection  et  une  exactitude  toute  particulière,  pour  qu'on 
puisse  préciser  d'une  manière  suffisamment  approximative 
leur  position.  Ausçi  les  chronographes  que  nous  avons 
étudiés^  quelque  parfaits  qu'ils  pussent  être ,  ne  pouvaient 
convenir  à  des  observations  si  précises.  Kn  effet,  ceux  dans 
lesquels  l'uniformité  de  mouvement  est  fournie  par  des  vo- 
lants^ ne  sont  pas  reliés  aux  indications  du  temps,  et 
d'ailleurs  cette  uniformité   de  mouvement  pendant  une 
durée  un  peu  longue  est  plus  que  contestable.  D'un  autre 
côté,  les  chronographes  dont  le  mouvement  est  réglé  par 
un  échappement  et  un  pendule,  laissent  le  mouvement 
suspendu  pendant  un  temps  appréciable,   il  a  donc  fallu 
avoir  recours  à  une  autre  combinaison  mécanique,  et  le 
pendule  conique  seul  a  pu  résoudre  complètement  la  ques 
lion.  J'aurais  peut-être  dû  parler  de  ce  système  de  trans- 
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formateur  de  mouvement  dans  mon  premier  volume,  car  il 
peut  être  souvent  d'un  grand  secours  dans  les  applications 
de  l'électricité;  mais  comme  il  n'a  pas  de  relation  directe 
avec  les  organes  électriques,  j'ai  pensé  qu'il  serait  plus  à  sa 
place  dans  le  présent  chapitre.  Quoi  qu'il  en  soit ,  voici  en 
quoi  il  consiste. 

Qu'on  imagine  à  portée  du*  chronographe ,  une  forte 
suspension  Cardan,  fig.  17,  pi.  vin,  composée  comme  on  le 
sait,  de  deux  cercles  concentriques  AB,  CD  pivotant  selon 
deux  plans  rectangulaires  l'un  à  l'autre.  On  comprendra  que 
si,  près  du  pivot  B  du  premier  cercle  AB,  est  fixé  un  pen- 
dule rigide  EF  d'une  masse  considérable,  ce  pendule  mis  en 
mouvement  suivant  la  ligne  E  F,  fera  osciller  le  système  des 
deux  cercles  A  B,  CD  de  G  en  H.  Si  maintenant  un  second 
pendule  rigide  C  d'une  masse  un  peu  moindre  que  le  pre- 
mier est  fixé  sur  le  cercle  C  D  perpendiculairement  à  sa  sur- 
face, il  subira  forcément  l'effet  de  l'oscillation  de  ce  cercle, 
et  tendra  à  osciller  de  G  en  H.  Mais  par  la  manière  même 
dont  est  fixé  le  cercle  CD,  il  se  trouve  aux  points  ex- 
trêmes de  cette  oscillation  à  l'état  d'équilibre  instable, 
puisqu'un  rien  peut  le  faire  incliner  à  gauche  ou  à  droite 
de  la  ligue  G  II.  Dans  le  cas  où  il  déviera  au  moment  de  son 
oscillation  rétrograde,  il  fera  donc  incliner  le  cercle  CD  de 
II  en  I,  ou  de  ï  en  H,  d'où  il  résultera  pour  lui  un  mouve- 
ment circulaire  qui  pourra  être  régularisé  au  moyen  d'une 
tige  KL,  fig.  18,  pivotant  autour  d'un  axe  vertical  passant 
par  le  point  0.  Telle  est  la  disposition  du  pendule  conique 
dont  on  peut  entretenir  le  mouvement  d'une  manière  con- 
tinue, et  en  rapport  avec  les  divisions  du  temps  par  l'in- 
termédiaire d'une  très-forte  horloge  et  d'un  échappement 
X,  réagissant  sur  le  pendule  EF. 

On  comprendra  maintenant  que  si  le  bras  K  L  relie  la 
tige  du  pendule  C  avec  une  roue  MM,  dont  l'axe  corres- 
pond à  la  verticale  passant  par  le  point  0,  le  mouvcinenf 
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de  cette  roue  ainsi  régularisé  par  le  pendule  pourra  être 
transmis  à  un  système  de  rouages  NPQ  qui  le  communi- 
quera ensuite  à  un  cylindre  chronographique  T. 

Le  système  chronographique  adopté  pour  Tappareil  de 
Greenwich ,  consiste  dans  un  petit  chariot  U  portant  deux 
électro-aimants  a  et  6,  et  mû  par  une  vis  sans  fin  c  d,  com- 
mandée par  Tengrenage  NPQ.  Les  armatures  de  ces  électro- 
aimants portent  des  crayons  ou  des  becs  à  encre,  qui  pour 
chaque  fermeture  opérée  du  courant,  viennent  appuyer 
contre  le  cylindre  T  revêtu  d'une  feuille  de  papier,  et  y 
déposent  un  point  noir.  L'un  de  ces  électro-aimants  a  est 
en  rapport  avec  un  interrupteur  mis  en  fonction  par  l'hor- 
loge et  fermant  le  courant  toutes  les  secondes;  l'autre 
électro-aimant  6,  est  en  rapport  avec  un  petit  interrupteur 
placé  sur  la  lunette  d'observation,  ou  communique  par  des 
fils  extensibles  avec  un  appareil  portatif  du  même  genre  que 
l'observateur  peut  porter  avec  lui  en  tel  ou  tel  point  de  l'ob- 
servatoire qui  lui  convient.  Au  moyen  de  l'électro-aimanl  r/, 
on  obtient  donc  sur  la  feuille  de  papier  placée  sur  le  cylin- 
dre T,  une  série  de  points  séparés  par  un  intervalle  (|ui 
représente  une  seconde  de  temps,  et  au  moyen  de  Félectro- 
aimant  6  on  a  la  possibilité  de  faire  enregistrer  telle  ou 
telle  fermeture  du  courant  que  l'on  opère.  Comme  le 
chariot  avance  graduellement ,  les  deux  séries  de  points 
décrivent  une  hélice  et  ne  se  superposent  pas.  Voici  main- 
tenant comment  on  fait  usage  de  cet  instrument. 

Au  moment  de  Tobservation,  on  engrène  la  roue  R  qui 
Commande  la  vis  sans  fin  avec  la  roue  S,  et  par  le  mouve- 
ment même  produit  par  cet  engrenage,  le  circuit  se  trouve 
complété  à  travers  l'interrupteur  de  l'horloge.  La  série  des 
Secondes  commence  donc  a  être  enregistrée  sur  le  cylin- 
dre T.  Alors  l'observateur  regarde  dans  la  lunette  méri- 
^lienne,  et  à  chaque  passage  d'une  étoile  devant  le  réti- 
cule de  la  lunette,   il  appuie  sur  son  interrupteur.  L(»s 
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points  qui  se  trouvent  marqués  sur  le  cylindre  représentent 
donc  la  position  respective  des  étoiles  qui  ont  passé,  et 
par  la  place  que  ces  points  occupent  sur  le  papier  par  rap- 
port aux  secondes  qui  sont  pointées ,  on  peut  apprécier 
exactement  cette  position. 

Par  une  combinaison  particulière  de  ces  points,  on  peut 
même  indiquer  quelles  sont  les  étoiles  qui  ont  passé.  Il  suf** 
fit  d'attribuer  à  chaque  groupe  ou  constellation  un  nombre 
déterminé  de  points.  Alors  au  moment  du  passage  de  chaque 
étoile  de  cette  constellation,  on  appuie  2,  3,  4,  5,  6,  etc., 
fois  sur  l'interrupteur;  mais  c'est  seulement  le  premier 
point  qui  donne  la  position  de  l'étoile. 

Méthode  pour  faire  un  catalogue  d^ étoiles  rapidement  au 
moyen  des  chronographes  et  micrométrographes  électriques» 
—  Pour  former  rapidement  un  catalogue  d'étoiles,  M.  Liais 
propose  l'emploi  d'une  lunette  fixe ,  située  à  peu  près  dans 
le  méridien  et  que  Ton  relève  chaque  jour  d'un  champ. 
Un  réticule  à  fils  obliques ,  ou  un  réticule  à  fils  parallèles 
avec  un  micromètre  pour  les  déclinaisons,  suffit  à  dé- 
terminer les  difiFérences  d'ascension  droite,  et  de  déclinai- 
son de  tous  les  astres  qui  passent  dans  le  champ.  La  situa- 
tion absolue  de  l'instrument  est  alors  déterminée  par  des 
observations  faites  aux  instruments  méridiens  de  cinq  ou 
six  des  étoiles  qui  ont  passé  dans  le  champ  de  la  lunette 
lixe  dans  chacune  de  ses  positions.  De  là ,  on  peut  déduire 
les  positions  absolues  de  toutes  les  étoiles  qui  ont  passé 
dans  le  champ  de  cette  lunette.  Si  l'on  emploie  un  réticule 
à  fils  obliques,  un  simple  chronographe  électrique  suffit 
pour  avoir  les  difiFérences  d'ascension  droite  et  de  décli- 
naison de  presque  tout  ce  qui  passe  dans  le  champ,  ce  qu'on 
ne  pourrait  faire  sans  chronographe,  faute  de  temps.  Si 
l'on  veut  se  servir  d'un  micromètre,  il  doit  être  muni  de 
plusieurs  fils  pour  qu'on  ne  soit  pas  obligé  de  faire  mou- 
voir un  fil  dans  toute  l'étendue  du  champ,  ce  qui  ferait 
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perdre  da  temps.  De  plus ,  un  instrument  spécial  imaginé 
par  Tauteur,  fait  qu'en  pressant  d'avance  avec  le  pied  une 
pédale  y  quand  Tastre  passe  au  fil  méridien  ^  la  situation 
du  micromètre  est  enregistrée  électriquement  avec  Theure 
du  passage  et  par  le  même  courant.  Si  Ton  ne  presse  pas 
la  pédale^  l'heure  du  passage  seule  est  enregistrée.  Chaque 
soir  la  lunette  étant  fixe^  son  objectif  peut  sortir  de  la  pièce 
où  est  l'observateur.  Cette  pièce  peut  être  alors  fermée  et 
chauffée  sans  inconvénient  pour  les  observations.  L'obser- 
vateur doit  être  muni  d'un  aide  pour  enregistrer  les  gran- 
deurs^ le  numéros  du  fil  du  micromètre  et  les  autres  notes. 
Toutefois  par  un  changement  de  pédale,  le  numéro  du  fil 
du  micromètre  pourrait  être  enregistré  électriquement. 

Appareil  pour  déterminer  fa  trajectoire  des  bolides,  —  «  Il 
ne  suffit  pas  toujours ,  dit  M.  Liais,  de  fixer  sur  le  ciel,  les 
points  d'apparition  et  de  disparition  d'un  bolide  et  d'éva- 
luer le  temps  qu'il  a  été  visible  pour  pouvoir  le  calculer.  Il 
faut  de  plus,  remarquer  les  variations  de  son  mouvement 
angulaire,  afin  d'avoir  une  base  pour  la  mesure  de  la  ré- 
sistance qu'il  éprouvait  de  la  part  de  l'air.  Sans  doute, 
cette  observation  est  souvent  très-difficile,  mais  les  grands 
progrès  que  l'on  a  faits  dans  la  photographie  instantanée , 
permettent  non-seulement  d'évaluer  ces  variations,  mais 
même  de  les  mesurer.  En  effet,  si  l'on  a  deux  daguerréo- 
types voisins,  disposés  de  manière  à  pouvoir  être  ouverts 
simultanément  en  une  fraction  de  seconde  ;  si,  dans  l'un  de 
ces  daguerréotypes,  la  plaque  est  fixe,  et  si  dans  l'autre, 
elle  est  animée  dans  son  plan  d'un  mouvement  de  rotation 
régulier  et  connu  autour  de  son  centre  ,  il  est  clair  qu'un 
bolide  passant  dans  le  champ  de  ces  daguerréotypes ,  tra- 
cera sur  les  deux  plaques  des  lignes  différentes ,  dont  la 
comparaison  permettra  aisément  de  mesurer  le  temps  que 
le  bolide  a  employé  pour  parcourir  telle  portion  de  la  tra- 
jectoire, et,  par  conséquent,  de  connaître  la  vitesse  angu- 
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lâîre  à  divers  instants.  De  plus^  la  plaque  fixe  ayant  été 
orientée  avec  soin,  on  pourra  déduire  de  la  direction  de  la 
trace  laissée  sur  elle  par  le  météore ,  la  position  d'un  plan 
mené  du  centre  optique  de  Tobjectif  de  la  trajectoire 
apparente  du  bolide.  Avec  un  seul  daguerréotype,  on 
n'embrasserait  qu'une  petite  portion  du  ciel,  mais  en  en 
employant  plusieurs,  ipoiniésjixemenl  dans  diverses  direc- 
tions, on  pourrait  embrasser  une  grande  partie  du  ciel  au- 
tour du  zénith.  Si  Ton  avait  ainsi  une  série  de  daguerréo- 
types à  deux  stations  différentes  convenablement  éloignées, 
si  tous  ces  daguerréotypes  pouvaient  être  ouverts  en  une 
fraction  de  seconde  au  moyen  d'un  courant  électrique, 
qu'un  observateur  établirait  par  une  légère  pression  du 
doigt  sur  un  ressort,  lorsqu'il  verrait  un  bolide,  condition 
mécanique  facile  à  réaliser  de  bien  des  manières ,  il  est 
clair  que  Ton  aurait  ainsi  tous  les  éléments  nécessaires 
pour  calculer  complètement  les  bolides  qui  passeraient 
dans  la  région  atmosphérique ,  comprise  à  la  fois  dans  le 
champ  des  daguerréotypes  des  deux  stations.  Cette  région 
pourrait  d'ailleurs  être  très-vaste,  en  n'éloignant  pas  trop 
les  stations,  et  en  employant  plusieurs  daguerréotypes  à 
chacune  d'elles. 

c(  Il  serait  utile  d'établir  une  sonnerie  qui  fonctionnerait 
lorsque  les  daguerréotypes  viendraient  à  s'ouvrir,  afin  de 
prévenir  à  chaque  station  les  personnes  chargées  de  sur- 
veiller les  instruments  et  de  remplacer  les  plaques. 

«  L'instantanéité  de  l'apparition  des  bolides ,  le  peu  de 
durée  de  leur  visibilité  ne  permettront  jamais  de  mesurer, 
à  l'aide  d'instruments  ordinaires,  tous  les  éléments  néces- 
saires pour  les  calculer.  Il  n'existera  jamais  d'autre  moyen 
de  substituer  les  mesures  aux  évaluations,  qu'en  leur  fai- 
sant dessiner  à  eux-mêmes  leur  trajectoire  à  l'aide  de  I 
photographie,  et  dessiner  même,  pour  ainsi  dire,  leur  duré 
par  la  comparaison  des  images  sur  des  plaques  fixes  et  sur 
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des  plaques  ou  des  bandes  de  papier,  animées  de  mouve- 
inents  connus  quelconques. 

Application  de  l'électricité  à  V éclairage  des  divisions  et 
des  repères  des  instruments  astronomiques ,  —  A  Tobserva- 
toire  RadclifiFe^  à  Oxford,  il  existe  un  hélioroètre  dans 
lequel  les  divisions  des  échelles  sont  éclairées  par  la  lu- 
mière émanée  d'un  fil  de  platine  rougi  par  le  courant  d'une 
pile  électrique.  On  a  essayé  d'employer  le  môme  moyen 
pour  éclairer  les  fils  du  réticule  des  lunettes  astronomiques, 
mais  il  n'a  que  médiocrement  réussi,  en  raison  de  rallon- 
gement et  de  l'inflexion  de  ces  fils  par  l'effet  de  la  chaleur. 

Application  de  la  tëlégrapoiel  électrique  a  la 

MÉTÉOROLOGIE  ET  A   L'ASTRONOMIE. 

Au  sujet  d'un  projet  formé  par  le  gouvernement  de 
relier  dans  un  môme  réseau  électrique  les  chefs-lieux  de 
tous  les  départements,  M.  Faye  faisait,  il  y  a  cinq  ans,  à 
l'Académie  des  sciences,  les  réflexions  suivantes: 

«  Indépendamment  du  parti  qu'il  sera  possible  d'en  tirer 
pour  les  études  météorologiques,  l'exécution  de  ce  réseau 
pourra  être  d'une  immense  utilité  pour  la  détermination, 
non-seulement  des  longitudes,  mais  encore  des  latitudes 
astronomiques  de  tous  les  chefs -lieux  des  départements. 
En  les  comparant  aux  coordonnées  géodésiques  déjà  con- 
nues, on  pourra  mettre  en  relief  les  irrégularités  locales 
dont  la  surface  du  sphéroïde  terrestre  peut  être  afl^ectée 
sur  notre  sol.  Nos  procédés  actuels  sont  si  parfaits  qu'un 
observateur  exercé  peut  promettre ,  sails  trop  s'aventurer, 
de  poursuivre  les  centres  ou  les  lignes  de  perturbations 
locales  qui  auront  été  indiqués  par  cette  première  opéra- 
lion,  en  procédant,  s'il  le  faut,  de  3  mètres  en  3  mètres. 
C'est  aux  géologues  de  nous  dire  s'il  y  a  quelque  intérêt  à 
rapprocher  ces  observations  de  leurs  cartes  géologiques, 
de  leurs  cercles  de  comparaison,  et  à  chercher  ainsi  des 
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traces  perdues  dans  Tépaîsseur  de  la  croûte  terrestre.  Les 
moyens  d'observations  qui  manquaient  autrefois  existent 
aujourd'hui.  Par  exemple,  une  des  coordonnées  de  la  ver- 
ticale peut  être  déterminée  en  chaque  point,  dans  l'espace 
d'une  seule  nuit ,  avec  la  précision  qu'on  admire  dans  les 
mesures  micrométriques  d'étoiles  doubles.  C'est  ainsi  que 
la  longitude,  si  souvent  douteuse ,  si  souvent  affectée  d'er- 
reurs inextricables,  peut  en  être  délivrée  par  une  simple 
combinaison  des  procédés  photographiques  avec  ceux  de  la 
télégraphie  actuelle.  Ici ,  l'artifice  consiste  à  supprimer 
l'observateur;  ailleurs,  il  consistera  à  réduire  l'interven- 
tion de  l'observateur  au  point  où  l'expérience  nous  en- 
seigne qu'elle  devient  irréprochable.  Ai -je  besoin  de  dire 
ce  qu'une  telle  entreprise  ajouterait  de  valeur  à  nos  vastes 
triangulations ,  sans  ajouter  notablement  aux  dépenses 
qu'elles  ont  déjà  coûté  au  pays?  Ceux  qui  ont  suivi  la 
transformation  qui  s'est  accomplie  de  nos  jours  dans  la  géo- 
désie savent  tout  ce  que  l'exécution  du  projet  dont  je  parle 
pourrait  donner  de  valeur  aux  travaux  déjà  faits,  à  des  tra- 
vaux que  Ton  ne  recommencera  plus  nulle  part  sur  le  globe, 
si  ce  n'est  peut-être  dans  un  intérêt  purement  scienti- 
fique. » 

Application  de  la  télégraphie  électrique  à  la  détermina- 
tion de  la  longitude  des  différents  lieux,  —  Depuis  long- 
temps, en  Amérique,  on  s'est  servi  des  nombreux  réseaux 
électriques  qui  relient  entre  elles  les  principales  villes  de  ce 
pays  pour  la  détermination  exacte  de  leur  longitude.  Cet 
exemple  a  été  imité  en  Belgique  et  en  Angleterre,  pour  les 
villes  de  Greenwich,  d'Edimbourg,  de  Bruxelles,  et  l'année 
dernière,  grâce  à  l'heureuse  initiative  de  M.  Leverrier,  la 
différence  de  longitude  entre  Paris  et  Londres  a  été  con- 
statée. Cette  année  encore  M.  Leverrier  vient  de  faire  entre- 
prendre de  nouvelles  expériences,  en  employant  une  m('*- 
thode  nouvelle  d'observation  qui  paraît  supérieure  à  toutes 
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celles  employées  jusqu'ici.  Nous  en  parlerons  bientôt.  Le 
vœu  de  M.  Faye,  on  le  voit,  commence  à  recevoir  sa  réa- 
lisation. 

Il  est  facile  de  comprendre  la  fonction  du  télégraphe  élec- 
trique dans  ce  genre  d'application.  La  .longitude  d*un  lieu 
parrapport  à  un  autre  est  donnée  parla  différence  de  l'heure 
du  passage  du  soleil  ou  d*un  astre  Gxe^  au  méridien  de  ces 
deuï  points  du  globe.  Pour  l'obtenir  on  se  sert  ordinaire- 
ment d'un  chronomètre  ou  montre  marine  que  Ton  règle 
sur  le  temps  vrai  du  lieu  que  l'on  quitte  et  que  l'on  compare 
ensuite  au  temps  vrai  du  lieu  où  l'on  observe.  Mais  on 
comprend  facilement  que  quelque  parfaits  que  soient  ces 
chronomètres ,  ils  ne  le  sont  jamais  assez  pour  donner  une 
indication  rigouretisernent  exacte.  Il  n'en  est  plus  de  môme 
si  une  liaison  électrique  réunit  les  deux  points  dont  on  veut 
estimer  la  longitude  réciproque.  En  effet,  la  transmission 
du  fluide  électrique  pouvant  être  considérée  comme  instan- 
tanée ,  le  moment  du  passage  du  soleil  ou  d'une  étoile  dé- 
terminée au  méridien  de  Tun  de  ces  deux  points,  peut  être 
indiqué  instantanément  à  Tautre  points  et  l'observateur  de 
ce  point  peut  alors  calculer,  par  le  temps  écoulé  entre  le 
passage  signalé  et  celui  qu'il  va  observer,  la  longitude 
cherchée. 

En  Amérique,  les  observations  ont  été  faites  entre  les 
villes  de  Washington,  New -York  et  Philadelphie.  Voici 
comment  on  a  procédé  : 

«Après  avoir  déterminé  notre  temps  local,  écrit  M.  Loo- 
mis  à  M.  Sabine,  par  des  observations  astronomiques,  nous 
n'avons  plus  eu  besoin  que  d'un  signal  qu'on  pût  saisir  si- 
multanément aux  trois  localités.  Ce  signal  nous  a  été  fourni 
par  un  aimant,  à  la  manière  ordinaire  des  communications 
télé^aphiques.  Notre  plan  d'opération  a  été  le  suivant:  à 
dix  heures  du  soir,  lorsque  le  service  ordinaire  de  la  com- 
pagnie a  été  terminé ,  nos  trois  observatoires  ont  été  mis 
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en  communication  l'un  avec  Fautre,  et  après  que  cette 
communication  eut  duré  un  temps  suffisant  pour  avoir  la 
certitude  que  tout  était  en  bon  ordre,  New- York  a  com- 
mencé à  donner  les  signaux.  Au  commencement  d'une  mi- 
nute à  mon  horloge,  je  touchai  la  clef  de  mon  registre  et 
on  a  entendu  simultanément  un  coup  à  New-York,  à  Phi- 
ladelphie et  à  Washington.  Les  trois  observateurs  ont  noté 
le  temps,  chacun  à  son  horloge.  Au  bout  de  dix  secondes, 
j'ai  répété  un  semblable  signal  et  on  a  noté  les  temps; 
après  dix  autres  secondes,  j'ai  renouvelé  le  signal ,  et  ainsi 
•de  suite  jusqu'à  vingt  fois.  Après  avoir  attendu  une  minute, 
Philadelphie  a  répété  la  même  série  de  signaux  et  on  a  de 
même  noté  les  temps.  Nous  avons  attendu  encore  une  mi- 
nute et  Washington  a  répété  les  mêmes  signaux.  Nous  avons 
donc  obtenu  ainsi  soixante  comparaisons  de  nos  horloges 
qui  nous  donnèrent  la  différence  de  nos  longitudes  avec 
une  exactitude  aussi  grande  que  celle  qui  a  été  mise  dans 
la  détermination  du  temps  local.  » 

Dans  les  observations  entre  Greenwich  et  Bruxelles,  on  a 
employé  une  méthode  analogue,  mais  on  y  a  ajouté  celle 
de  l'observation  sidérale.  Car,  dit  M.  Airy,  pour  mettre 
parfaitement  en  évidence  la  différence  de  la  longitude,  il 
est  non-seulcraeiit  nécessaire  de  comparer  les  deux  hor- 
loges des  passages,  au  moyen  des  signaux  électriques,  mais 
encore  d'établir  le  rapport  du  temps  donné  par  chaque 
horloge  au  temps  sidéral  de  la  localité  par  le  moyen  des 
observations  du  passage  des  étoiles  au  méridien.  Prenant 
en  considération  la  perfection  des  comparaisons  électriques 
des  horloges ,  les  astronomes  ont  admis ,  comme  un  prin- 
cipe fondamental ,  que  les  signaux  ne  peuvent  être  regardés 
comme  valables  pour  la  longitude ,  qu'autant  que  le  pas- 
sage des  étoiles  au  méridien  a  été  observé  aux  deux  sta- 
tions un  instant  très-court  avant  ou  après  la  comparaison. 

Nouvelle  détermination  de  la  différence  de  longitude 
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entre  les  observatoires  de  Paris  et  de  Greenwicli,  —  «  La 
détermination  de  la  différence  de  longitude,  dit  M.  Lever- 
rier,  entre  deux  lieux  du  globe  repose ,  comme  on  le  sait, 
sur  celle  de  la  différence  du  temps  que  Ton  compte  dans 
les  deux  stations  à  un  moment  donné  ;  celui,  par  exemple, 
où  Ton  observe  un  même  signe  en  ces  deux  stations.  Lors- 
qu'on fait  ainsi  usage  de  signaux,  l'opération  se  divise  en 
deux  parties  distinctes ,  celle  de  la  détermination  des  pen- 
dules et  celle  de  Tobservation  des  signaux.  Disons,  dès  à 
présent,  que,  dans  la  circonstance  présente,  on  a  fait  usage 
de  signaux  transmis  par  le  télégraphe  électrique. 

«  La  détermination  de  Theure  et  l'observation  des  signaux 
sont  sujettes  à  des  erreurs  de  plus  d'un  genre,  et  qui  pour- 
raient vicier  le  résultat  que  Ton  se  propose  d'obtenir,  si 
l'on  ne  prenait  soin  de  les  éliminer  ou  de  les  apprécier  de 
manière  à  pouvoir  en  tenir  compte.  Nous  allons  rappeler 
en  peu  de  mots  en  quoi  consistent  ces  erreurs,  et  indiquer 
comment  on  a  conduit  l'opération  pour  se  mettre  à  l'abri 
de  leur  influence.  Le  soin  avec  lequel  ont  été  éliminées 
toutes  les  erreurs  constantes  est  sans  doute  ce  qui  distingue 
la  détermination  actuelle  de  celles  qui  l'ont  précédée. 

«  La  détermination  de  l'heure  d'un  lieu  par  l'observation 
des  passages  des  étoiles  à  la  lunette  méridienne  présente 
une  grave  difficulté  provenant  des  erreurs  personnelles  des 
observateurs,  erreurs  qui  peuvent  produire  des  discor- 
dances s'élevant  jusqu'à  une  seconde  de  temps  entre  les 
déterminations  de  l'heure  d'un  même  lieu  faites  par  divers 
astronomes.  Les  déterminations  de  longitude  dans  lesquelles 
on  ne  s'est  point  mis  à  l'abri  de  cette  cause  d'incertitude 
doivent  nécessairement  inspirer  fort  peu  de  confiance. 

a  On  peut  échapper  à  cet  inconvénient  en  calculant  la  lon- 
gitude au  moyen  de  deux  séries  d'opérations  dans  lesquelles 
on  fait  réchange  des  observateurs. 

a  S'il  était  nécessaire  que  l'on  connût  Finstant  précis  auquel 
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un  signal  électrique  est  donné  par  Tune  des  stations^  on 
pourrait  éprouver  quelques  difGcultés  à  le  6xer  avec  préci- 
sion. On  évite  cet  embarras  en  donnant  le  signal  à  un  instant 
quelconque  et  le  faisant  observer  de  la  même  manière  dans 
les  deux  stations.  Dans  le  cas  où  il  existerait  une  différence 
entre  les  deux  observateurs  relativement  à  la  constatation 
de  l'heure  des  signaux ,  cette  différence  disparaîtrait  du 
résultat  flnal  par  réchange  des  observateurs. 

«  Un  retard  peut  aussi  être  dû  à  la  durée  nécessaire  pour 
la  transmission  du  courant  électrique,  et  on  a  plus  de  raison 
de  le  craindre  lorsque  le  courant  doit  traverser  une  grande 
étendue  d'eau.  On  échappe  à  l'incertitude  qui  en  pourrait 
résulter^  en  faisant  partir  les  signaux  successivement  de 
Tune  et  de  l'autre  station.  Cette  disposition  permet  en  outre 
de  mesurer  le  retard  en  question.  On  pourra  même^  pour 
plus  de  sécurité,  varier  convenablement  le  sens  physique 
du  courant. 

((Enfin  on  eût  pu  craindre  quelque  erreur  provenant  tant 
de  l'inertie  des  appareils  que  du  changement  d'intensité  du 
courant.  Après  avoir  reconnu  par  des  expériences  directes 
que  les  appareils  qui  vont  être  décrits  n'étaient  pas  sujets 
à  cet  inconvénient,  on  a  jugé  inutile  de  les  échanger  entre 
les  stations. 

((Ces  explications  générales  étant  données,  on  compren- 
dra mieux  le  sens  de  la  convention  intervenue  entre  les  deux 
observatoires,  et  dont  nous  allons  rappeler  quelques-unes 
des  principales  dispositions. 

«  L'appareil  à  signaux,  observé  dans  chaque  station,  était 
une  simple  aiguille  recevant  Taction  directe  d'un  courant 
électrique.  On  s'attachait  à  observer  le  commencement  sen- 
sible du  mouvement  de  Taiguille. 

((Chaque  observatoire  disposait  d'une  pile  électrique  com- 
posée d'un  grand  nombre  d'éléments.  On  pouvait  à  volonté 
renverser  le  sens  du  courant  qu'on  envoyait  à  l'autre  obser- 


AUX  OBSERVATIONS  SCIENTIFIOUES.  433 

i^atoire  ;  ce  courant^  d'ailleurs,  traversait  toujours  les  appa- 
reils des  deux  stations. 

«L'appareil  dont  on  se  servait  pour  donner  les  signaux  était 
placé  dans  une  autre  salle  que  Taiguille,  afin  que  Tastronome 
qui  observait  celle-ci  ne  pût  ni  voir  ni  entendre  la  personne 
qui  donnait  les  signaux. 

«  Ces  signaux  ont  été  donnés  par  groupes  dont  le  nombre 
et  Vinstant  approché  étaient  indiqués  télégraphiquement 
quelques  moments  à  Favance ,  cette  disposition  ayant  pour 
but  de  ménager  l'attention  de  Tobservateur  et  de  lui  épar- 
gner une  fatigue  préjudiciable  à  Texactitude  des  observa- 
tions. Chaque  groupe  comprenait  dix  signaux  environ , 
donnés  de  10  à  15  secondes  d'intervalle. 

«  Les  observations  des  signaux  ont  duré  une  heure,  chaque 
jour.  L'heure  a  été  divisée  en  quatre  quarts  d'heure  :  dans 
le  premier  et  le  troisième  quart  d'heure,  les  signaux  étaient 
donnés  par'l'une  des  stations;  dans  le  deuxième  et  le  qua- 
trième, par  ràutre  station.  On  avait  le  soin ,  dans  chaque 
station,  de  renverser  le  sens  du  courant  dans  la  seconde 
série  de  signaux. 

«Pour  faciliter  rélimination  des  erreurs  personnelles  par 
réchange  des  observateurs,  ces  observateurs  ont  été  char- 
gés d'observer  les  passages  des  étoiles  et  les  signes  élec- 
triques. 

((  L'état  des  pendules  a  été,  dans  les  deux  stations,  fixé 
précisément  à  l'aide  des  mêmes  données  astronomiques;  ou 
bien  l'on  n'a  fait  usage  que  des  mêmes  étoiles,  auquel  cas 
leurs  positions  absolues  n'ont  aucune  importance;  ou  bien, 
si  l'on  a  fait  usage  d'étoiles  dont  quelques-unes  pouvaient 
n'avoir  point  été  observées  dans  les  deux  stations,  on  ne  Ta 
fait  qu'à  l'égard  des  étoiles  dites  fondamentales,  et  dont  les 
positions  relatives  sont  connues  avec  la  dernière  précision. 
Il  à  été  convenu  qu'on  calculerait  séparément  les  résultats 
fournis  par  les  deux  méthodes. 

n.  28 
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«Tout  en  estimant  que,  dans  le  cas  où  le  temps  se  prêterait 
convenablement  aux  observations  astronomiques^  il  suffirait 
peut-être  de  continuer  les  signaux  pendant  trois  jours  pour 
chacune  des  deux  positions  relatives  des  observateurs^  il 
avait  été  convenu  que  les  observations  seraient  continuées 
chaque  nuit  jusqu'à  ce  que  Tun  et  l'autre  observatoire 
eussent  fait  connaître  qu'ils  regardaient  l'opération  comme 
terminée. 

a  En  conséquence  de  ces  conventions,  M.  Dunkin,  as- 
sistant de  l'observatoire  de  Greenwich,  s'étant  rendu  à 
Paris,  et  M.  Faye,  astronome  de  l'observatoire  de  Paris, 
s^étant  rendu  à  Greenwich,  les  observations  de  la  pre- 
mière série  ont  pu  commencer  dans  la  soirée  du  26  mai 
dernier.  Elles  n'ont  pas  été  favorisées  par  l'état  de  l'at- 
mosphère :  les  nuages  ont  souvent  entravé  les  observations 
astronomiques,  et  la  tempête  a  quelquefois  empêché  la 
transmission  des  signaux  électriques.  On  a  dû  en  consé- 
quence prolonger  la  première  série  d'observations  jusqu'au 
4  juin. 

«  Si  l'on  s'astreint  à  n'employer  que  les  jours  d'obser- 
vation dans  lesquels  un  nombre  suffisant  d'étoiles  com- 
munes ont  été  observées  dans  les  deux  stations,  quatre 
jours  seulement  peuvent  être  mis  à  profit,  pendant  les- 
quels il  a  été  échangé  563  signaux  télégraphiques  utilement 
observés. 

Si,  au  contraire,  on  fait  usage  de  toutes  les  étoiles  fonda- 
mentales indiflféremment ,  on  a  cinq  jours  d'observation 
et  708  signaux  utiles.  La  moitié  de  ces  signaux  est  partie 
de  Greenwich,  l'autre  de  Paris. 

c(  Ajoutons  qu'on  peut,  pour  détruire  le  retard  que  subit 
la  transmission  du  courant  électrique,  faire  usage  de  signaux 
transmis  les  jours  où  il  n'a  pas  été  fait  d'observations  astro- 
nomiques. Ces  signaux  sont  au  nombre  de  252. 

«  Les  observations  de  la  deuxième  série  ont  commencé 
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le  12  juin  et  ont  été  faites  à  Greenwich  par  M.  Dunkin^  et  à 
Paris. par  M.  Faye.  Contrariées^  comme  les  premières,  par 
rétat  de  l'atmosphère^  elles  ont  été  continuées  jusqu'au 
24  juin.  Sept  jours  d'observation  ont  pu  être  utilisés ^  soit 
qu'on  n'emploie  que  les  étoiles  conmiunes^  soit  qu'on  ait 
recours  à  toutes  les  fondamentales  indistinctement.  995  si- 
gnaux ont  été  utilement  échangés. 

«  L'ensemble  de  toutes  ces  données  ayant  été  discuté  sépa- 
rément à  Greenwich  et  à  Paris,  on  est  arrivé  aux  conclusions 
suivantes^  dans  lesquelles  nous  distinguerons  par  les  lettres 
A  et  B  les  résultats  obtenus  :  l""  en  faisant  usage  de  toutes 
les  étoiles  fondamentales  indistinctement;  ^  en  employant 
seulement  les  étoiles  observées  le  même  jour  dans  les  deux 
observatoires. 


RESULTATS  OBTENUS 

A  GREENWICH. 

DATE 

NOMBRE 

des 

SIGNAUX. 

DIFFÉRENCE  DE  LO 

A 

NGITUDE. 

1854 

~     B 

!'•  série.  Mai  27 

146 

9"»  20»,40 

9»  20»,38 

29 

146 

20,59 

20,56 

31 

147 

20,54 

20,56 

Juin    3 

145 

20  ,45 

» 

4 

124 

20,49 

20,  53 

Moyennes 

;  9«»20»,49 

9°»  20»,51 

•*   série.  Juin  12 

132 

9"»  20»,77 

9"»  20»,76 

13 

132 

20,79 

20,77 

17 

140 

20,77 

20,75 

18 

137 

20,69 

20,73 

20 

148 

20,74 

20,75 

22 

155 

20  ,79 

20,74 

24 

151 

20,84 

20,84 

Moyennes 

:  9«n  20»,77 

9°»  20»,76 

Longitude  conclue  9«n  20»,63 


9«n  20»,63 
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RÉSULTATS  OBTENUS  A  PARIS. 


DATE 

NOMBRE 

des 

DVFÉBENCE  DE 

LONGITCDE. 

1834 

SIGNAUX. 

A 

B 

ire  série.  Mai  27 

145 

9"»  20»,38 

9»  20»,36 

29 

145 

20^58 

20,55 

31 

147 

20,54 

20,56 

Juin    3 

145 

20,44 

» 

4 

125 

20,49 

20,53 

• 

Moyennes  : 

9«  20«,49 

9»  20*,50 

2«  série.  Juin  12 

130 

9-  20»,79 

9»  20«,76 

13 

133 

20,78    . 

20,76 

17 

140 

20,77 

20,75 

18 

137 

20,69 

20,73 

20 

150 

20,75 

20,76 

22 

154 

20,80 

20,74 

24 

151 

20,84 

20,84 

Moyennes  : 

9m  20»,77 

9»  20»,76 

Longitude  conclue  9°»  20»,63  9«  20«,63 

«  Si  Ton  veut  rapporter  la  position  de  Tobservaloire  de 
Greenwich  à  Tancienne  méridienDe  de  France,  il  faudra 
retrancher  du  résultat  précédent  la  quantité  0%12,  qui 
représente  la  distance  entre  cette  méridienne  et  la  situation 
actuelle  de  la  lunette  méridienne  de  Tobservatoire  de  Paris. 
On  aura  ainsi  : 

DifiFérence  de  longitude  entre  l'observatoire  de  Greenwich 
et  la  méridienne  de  France,  O^SOsôl. 

c(  Le  temps  de  la  transmission  du  courant  électrique  a  été 
trouvé  en  moyenne  de  0%086  à  Greenwich  et  de  0»,079  à 
Paris.  Nous  ne  ferons  sur  ces  nombres  que  deux  remarques: 

1°  La  différence  de  longitude  9'"20%63  ainsi  trouvée  entre 
Paris  et  Greenwich  diffère  de  près  de  1*  de  temps  de  celle 
déduite  de  Tobservation  de  signaux  de  feu  en  1825. 

2°  La  durée  0%08  du  temps  nécessaire  à  la  transmission 
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lu  courant  électrique  n'est  sans  doute  si  considérable  qu'à 
;ause  de  la  disposition  du  câble  au  travers  duquel  le  cou- 
'ant  traverse  la  mer.  » 

Nouveau  système  pour  la  détermination  des  longitudes 
xdopté  à  l'Observatoire  de  Paris.  —  «  Dans  une  Note  qui 
m'était  commune  avec  Tastronorae  royal  d'Angleterre, 
M.  Airy,  dit  M.  Leverrier,  j*ai  rendu  compte  en  1854 
des  opérations  que  nous  avions  entreprises  pour  la  déter- 
mination de  la  différence  de  nos  observatoires  en  longitude. 
La  méthode  consistait  essentiellement  dans  l'emploi  de  si- 
gnaux de  télégraphie  électrique  pour  la  comparaison  des 
états  simultanés  des  pendules  des  deux  observatoires.  Les 
signaux  eux-mêmes  résultaient  des  déviations  de  deux  ai- 
guilles galvaniques,  placées  dans  les  deux  stations  et  mises 
en  mouvement  par  l'action  d'un  même  courant. 

«  Les  signaux  étaient  observés  à  la  manière  ordinaire, 
l'astronome  notant  par  estime  le  temps  de  la  pendule  où  ils 
apparaissaient.  Comme  on  ne  peut  compter  généralement 
sur  une  exactitude  supérieure  à  deux  dixièmes  de  seconde 
de  temps  dans  Tappréciation  de  Tinstant  d'un  signal  ainsi 
observé,  il  y  avait  nécessité,  pour  arriver  à  une  haute  pré- 
cision, de  faire  usage  d*un  grand  nombre  de  signaux  :  ce 
qui  n'offrait  aucune  diflBculté,  puisqu'on  n'avait  besoin  pour 
chaque  signal  que  d'un  temps  très-court.  Il  parut  toutefois 
à  M.  Faye  qu'il  eût  été  plus  avantageux  de  recourir  à  la 
méthode  des  coïncidences  pour  la  comparaison  des  pen- 
dules sidérales  des  deux  stations.  Sauf  les  détails  d'exécu- 
tion, M.  Faye  aurait  voulu  qu'on  fît  battre  une  série  de 
signaux  simultanés  dans  les  deux  stations  au  moyen  d'une 
pendule  de  temps  moyen,  et  qu'on  observât,  dans  chaque 
station,  l'époque  de  la  coïncidence  de  ces  signaux  avec  la 
pendule  sidérale.  L'état  relatif  des  deux  pendules  en  aurait 
été  conclu  avantageusement,  parce  qu'on  observe  la  coïn- 
cidence de  deux  battements  avec  une  précision  bien  supé- 
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rieure  à  celle  avec  laquelle  on  estime  directemeDt  une 
fraction  de  seconde  de  temps. 

a  Dès  cette  époque^  je  m'occapai  d'an  projet  d'enregis- 
trement des  observations  des  passages  an  méridien  an 
moyen  d'an  cbronograpbe  électrique.  Or^  tout  en  recon- 
naissant que  la  détermination  de  l'état  des  horloges  par  la 
méthode  des  coïncidences  constituerait  un  progrès  dans  la 
détermination  des  longitudes^  il  me  parut  que  la  question 
serait  encx)re  plus  simplifiée  si  Ton  pouvait  se  passer  com- 
plètement de  toute  détermination  de  Tétat  relatif  des  pen- 
dules; et  c'est  à  quoi  il  paraissait  possible  de  parvenir  eo 
enregistrant  sur  le  même  cbronograpbe  les  observations 
faites  dans  les  deux  stations.  En  principe^  cette  méthode 
ne  peut  souffrir  aucune  objection,  puisque  l'enregistre- 
ment se  fait  par  l'intermédiaire  d'un  fil  électrique  dont'la 
longueur  plus  ou  moins  grande  ne  jpeut  être  on  obstacle. 
Mais  dans  la  pratique  il  se  rencontrait  de  grandes  difficultés 
qui  n'ont  été  surmontées  qu'après  de  nombreuses  tenta- 
tives. Tel  est  le  motif  pour  lequel  j'ai  différé  de  répondre 
aux  pressantes  invitations  qui  me  sont  parvenues  de  divers 
côtés  pour  la  détermination  des  différences  de  longitude^ 
et  notamment  par  MM.  Quételet,  de  Bruxelles^  et  de  Utt- 
row^  de  Vienne.  J'avais  le  désir  de  voir  ces  déterminations 
faites  correctement  au  moyen  de  la  nouvelle  méthode.  C'est 
ce  qui  sera  désormais  possible^  ainsi  que  le  montreront  les 
résultats  dont  j'ai  à  rendre  compte  à  l'Académie. 

i(  Qu'il  me  soit  permis ,  avant  d'entrer  dans  le  détail  des 
instruments,  de  rappeler  les  grands  travaux  exécutés  en 
France  pour  la  détermination  géodésique  du  méridien  de 
Paris  et  du  parallèle  moyen.  Malgré  les  soins  avec  lesquels 
les  opérations  ont  été  exécutées^  on  a  dû  se  demander  s'il 
ne  pouvait  pas  se  rencontrer  quelques  erreurs  notables 
dans  les  longitudes,  lorsqu'on  a  vu  que  la  différence  admise 
entre  deux  stations  aussi  importantes  que  Paris  et  Green- 
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wich  avait  été  évidemment  jusqu'ici  en  erreur  de  près  S! une 
seconde  de  temps. 

«  En  discutant  ces  questions  avec  le  directeur  du  Dépôt 
de  la  Guerre^  M.  le  colonel  Blondel ,  il  nous  parut  qu*il 
était  indispensable  de  reprendre  la  détermination  des  lon- 
gitudes françaises  avec  les  ressources  nouvelles  dont  on 
disposait^  et  que  pour  Taccomplissement  de  cette  opéra- 
tion, les  ressources  du  Dépôt  de  la  Guerre  et  de  l'Observa- 
toire pourraient  être  très-avantageusement  combinées.  En 
conséquence,  nous  adressâmes ,  au  mois  de  juin  1855^  à 
MM.  les  Ministres  de  la  Guerre  et  de  l'Instruction  pu- 
blique, un  Rapport  concluant  à  ce  que  Tautorisation  de 
reprendre  en  commun  la  détermination  des  longitudes  des 
stations  principales  du  méridien  de  Paris  et  du  parallèle 
moyen  nous  fût  accordée.  Ces  propositions  furent  immé- 
diatement approuvées  dans  les  premiers  jours  de  juillet 
par  M.  le  Maréchal  Vaillant  et  par  M.  Fortoul. 

«  D'un  autre  côté,  nous  recevions  Tadhésion  de  TAdmî- 
nistration  des  lignes  télégraphiques  qui,  sous  la  direction 
de  M.  Vougy,  donne  à  toutes  les  entreprises  scientifiques 
un  concours  empressé  et  bienveillant. 

a  £n6n  le  Dépôt  de  la  Guerre  chargeait  M.  le  comman- 
dant Rozet,  assisté  de  M.  le  capitaine  Versigny,  de  procé- 
der en  son  nom  aux  opérations. 

Qc  L'organisation  du  travail,  conformément  au  mode 
d'expérimentation  que  j'exposerai  plus  loin,  réclamait  trois 
appareils  distincts  les  uns  des  autres^  savoir  :  i^  un  in- 
strument des  passages  à  la  station  de  Paris;  2»  un  second 
instrument  des  passages  à  la  station  située  à  l'autre  ex- 
trémité de  la  ligne  ;  3""  un  chronographe  et  une  pendule 
sidérale  à  la  station  de  Paris. 

«  Comme  il  était  facile  de  prévoir  que  Tenregistrement 
des  observations  sur  un  même  chronographe  débarrassant 
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l'observateur  de  restime  du  tetnps,  et  supprimant  en  outre 
la  comparaison  des  pendules,  donnerait  au  résultat  une 
valeur  qui  ne  dépendrait  que  de  l'exactitude  des  instru- 
ments méridiens^  il  importait  d'attribuer  à  ces  instruments 
la  précision  la  plus  rigoureuse.  C'est  ce  qui  a  été  fait  pour 
la  lunette  de  Tobservatoire  de  Paris  par  de  nouvelles  amé- 
liorations apportées  à  la  fixité  de  la  ligne  de  colliroation^ 
par  un  changement  dans  le  mode  d'observation  de  la  po- 
laire^ et  surtout  en  donnant  à  l'instrument  une  grande 
stabilité  par  la  construction  de  coussinets  fixes.  M.  Viliar- 
ceau^  qui  est  chargé  de  la  conduite  du  travail  des  observa- 
tions méridiennes,  a  réalisé  ces  perfectionnements,  avec 
l'assistance  de  M.  Brunner. 

«  Le  Dépôt  de  la  Guerre,  de  son  côté,  s'est  chargé  de 
fournir  la  seconde  lunette  méridienne,  et,  dans  ce  but,  il 
a  remis  en  état  une  ancienne  lunette  de  Gambey,  de  trois 
pouces  et  demi  d'ouverture,  à  laquelle  M.  Brunner  a  ap- 
porté précisément  les  mêmes  améliorations  qui  ont  été 
introduites  dans  la  lunette  de  Paris, 

((  Dans  des  travaux  de  cette  importance ,  auxquels  il 
faut  donner  une  précision  assez  grande  pour  n'avoir  pas  à 
les  recommencer  un  jour ,  il  était  indispensable  d'obtenir 
une  preuve  solide  et  irrécusable  de  la  valeur  de  la  mé- 
thode et  de  l'exactitude  des  instruments.  Le  meilleur  parti 
à  prendre  était  d'installer  d'abord  la  lunette  méridienne 
du  Dépôt  de  la  Guerre  en  un  point  des  terrains  de  l'Obser- 
vatoire, de  former  ainsi  une  seconde  station  d'épreuve, 
jointe  à  la  première  uniquement  par  un  fil  métallique, 
comme  dans  les  opérations  définitives,  et  de  déterminer 
la  différence  de  longitude  de  cette  lunette  avec  celle  de 
l'Observatoire  par  le  même  procédé  que  l'on  se  proposait 
de  suivre  ultérieurement.  Le  résultat  devait  être  conforme 
à  celui  qu'on  peut  déduire  d'une  mesure  géométrique  faite 
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directement  sur  le  terrain.  C'est  dans  ce  but  que  la  lunette 
du  Dépôt  de  la  Guerre  a  été  efifectivement  installée  à  TOb- 
seryatoîre,  où  elle  se  trouve  présentement. 

a  Enfin  Tappareil  chronographique  devait  être  fourni  par 
l'observatoire  de  Paris.  Sa  construction  a  été  confiée  à 
M.  Liais,  qui  a  réussi  à  organiser  un  instrument  dont 
nous  avons  tiré,  bien  qu'il  ne  soit  que  provisoire,  des  ré- 
sultats très-précis. 

a  Sur  une  bande  de  papier,  mise  en  mouvement  par  un 
rouage,  une  pointe  en  fer  trace  des  divisions  équidistantes, 
correspondantes  aux  mouvements  d'une  pendule  sidérale 
et  par  l'action  même  de  cette  pendule.  Une  ou  deux  autres 
pointes  permettent  aux  observateurs  de  marquer  par  des 
points  sur  cette  même  bande  de  papier,  et  par  le  moyen  de 
courants  électriques,  les  instants  où  une  même  étoile  passe 
aux  divers  fils  de  leurs  instruments.  La  différence  des 
stations  en  longitude  s'en  conclut,  comme  on  peut  le 
voir. 

«  Lorsque,  dans  l'origine ,  on  a  commencé  par  vouloir 
employer  des  pointes  sèches  pénétrant  dans  le  papier 
comme  celles  du  télégraphe  Morse,  on  a  rencontré  d'assez 
grandes  difficultés  qui  ont  fait  renoncer  à  ce  moyen  et  re- 
courir à  Fenregistrement  électrochimique. 

a  On  comprend  que  dans  la  pratique  le  chronographe  soit 
un  peu  moins  simple  que  la  description  que  nous  en  avons 
donné.  Ainsi  l'observateur  placé  à  l'autre  extrémité  de  la 
ligne  ne  peut  agir  que  par  l'intermédiaire  d'un  relais  dont 
le  retard  doit  être  éliminé.  Ainsi  les  pointes  ont  nécessai- 
rement les  unes  par  rapport  aux  autres  de  petits  retards 
qu'il  faut  mesurer  avec  une  grande  précision.  On  doit 
d'ailleurs  se  mettre  en  garde  contre  les  effets  de  la  durée 
de  la  transmission  de  l'électricité.  Je  ne  puis  rendre  compte 
ici  des  heureuses  dispositions  imaginées  par  M.  Liais  pour 
triompher  de  ces  difficultés,  mais  je  crois  utile  d'en  don- 
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lier  une  idée  succincte  dans  la  note  placée  au  bas  de  cette 
page  *. 
a  L'instrument  du  Dépôt  de  la  Guerre ,  établi  à  TOb^r- 

1.  Une  horloge  placée  dans  les  catacombes  de  Paris  ^  c'est-à-dire  dans  la 
conche  de  température  invariable ,  fait  fonctionner,  par  le  moyen  de 
rélectricité;  nn  cadran  et  nn  relais.  Le  relais  est  à  deux  contacts  simul- 
tanés, isolés  Tun  de  Tautre.  et  que  nous  désignerons  par  les  lettres  m 
et  n.  (Voir  fig.  19,  pi.  Vlll.) 

Un  mouvement  dliorlogerie  fait  tourner  un  cylindre  métallique  pla- 
tiné, isolé  du  sol  et  en  communication  avec  le  pôle  positif  d'une  pile  P 
de  20  à  30  éléments  de  Daniell.  Sur  ce  cylindre  et  par  l'effet  de  son 
mouvement  se  déroule  une  bande  de  papier  électrochimique.  Trois  tiges 
de  fer  plat,  que  nous  désignerons  par  a,  6,  c,  reposent  et  appuient,  par 
leur  poids  et  par  celui  de  leur  monture,  sur  le  papier.  Par  le  moyen  de 
leur  monture ,  ces  tiges  peuvent  être  mises  en  communication  avec  le 
pôle  négatif  de  la  pile  P. 

On  voit  que,  par  cette  disposition,  chacune  des  pointes  a,  h,  c,  tracera 
une  ligne  bleue  sur  la  bande  de  papier  toutes  les  fois  que  le  circuit  sera 
fermé  dans  le  trajet  du  pôle  négatif  P  à  cette  pointe,  sans  que  pour  cela 
les  autres  pointes  fonctionnent  lorsque  leur  communication  avec  P  est 
coupée.  De  plus,  les  pointes  tracent  toutes  les  trois  ensemble  si  elles  sont 
simultanément  en  relation  avec  P,  et  l'expérience  a  fait  voir  que  dans 
ce  cas,  pourvu  que  la  pression  des  pointes  sur  le  papier  soit  suffisante, 
Tune  d'elles  n'influe  pas  sur  l'intensité  du  tracé  des  autres. 

La  communication  de  la  pointe  b,  ou  pointe  milieu,  avec  le  pôle  néga- 
tif de  P  passe  par  le  contact  n  du  relais,  de  sorte  que  cette  pointe  divise 
le  papier  en  secondes.  Dans  ce  qui  suit,  nous  adopterons  comme  heure 
de  la  pendule,  non  pas  le  commencement  des  secondes  tracées  par  la 
pointe  6,  mais  Tinstant  où  le  contact  m  ferme  un  circuit.  U  résulte  de  là 
que  si  on  appelle  t  le  retard  du  contact  n  sur  le  contact  m,  et  s  le 
retard  du  tracé  sur  l'instant  de  l'établissement  du  courant,  le  commen- 
cement du  tracé  n'a  pas  lieu  à  l'heure  h  du  contact  m ,  mais  à  l'heure 

La  tige  c  est  destinée  à  pointer  les  observations  faites  à  l'Observatoire. 
Pour  cela,  elle  peut,  par  le  moyen  d'un  interrupteur  que  Tobser valeur 
tient  dans  sa  main,  être  mise  en  relation  avec  le  pôle  négatif  de  P.  Si 
un  même  plan  vertical  perpendiculaire  au  sens  de  déroulement  du  pa- 
pier ne  renferme  pas  à  la  fois  les  tiges  b  et  c,  le  pointé  fait  par  la  tige  c 
dans  le  même  temps  que  celui  de  la  tige  6,  présentera  sur  la  bande  de 
papier  une  avance  que  nous  appellerons  r.  Si  donc  p  est  la  lecture  faite 
sur  la  bande  de  papier  de  l'heure  d'un  passage  pointé  par  la  tige  c, 
p  +  r  -f-  T  sera  l'ho.nro  observf^e  dn  passade  rapport*^  h  l'instant  rie  IV'fa- 
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\atoire,  s'étant  trouvé^  au  commencement  de  la  semaine 
dernière,  dans  un  état  d*étude  assez  avancé,  et  le  chrono- 
graphe  pouvant  fonctionner,  nous  avons  entrepris  la  me- 

blissement  du  courant  par  le  contact  m  [sa  disparu  de  cette  expression 
comme  commune  aux  deux  pointés). 

r  +  T  est  inconnu,  mais  on  peut  le  déterminer  facilement.  Il  suffit 
pour  cela,  dans  un  instant  où  Ton  n'observe  pas,  d'établir  momentané- 
ment à  l'aide  d'un  commutateur  une  communication  passant  par  le  con- 
tact m,  entre  c  et  le  pôle  négatif  P.  La  tige  c  pointe  alors  la  seconde 
sous  rinflnence  du  contact  m,  en  même  temps  que  b  continue  de  la 
pointer  sous  l'influence  du  contact  n,  de  sorte  que  les  deux  pointés  diffè- 
rent alors  précisément  de  r  +  t. 

En  ajoutant  à  p  la  valeur  de  r  +  t  ainsi  obtenue,  on  a  l'heure  obser- 
vée w  du  passage  à  la  lunette  de  l'observatoire  rapportée  au  contact  m 
de  la  peodule. 

La  tige  a  est  destinée  à  pointer  les  observations  de  la  2«  station.  Mais 
dans  les  cbronographes  électrochimiques,  comme  dans  les  chronographes 
h  pointes,  un  courant  venant  d'une  grande  distance  est  trop  affaibli  pour 
pouvoir  pointer  directement,  et  il  faut  avoir  recours  à  un  relais,  de  sorte 
que  l'appareil  est  disposé  de  la  manière  suivante  : 

A  la  2«  station  est  une  forte  pile  P'  dont  le  p61e  positif  est  à  la  terre. 
Le  pôle  négatif  peut  être  mis  en  communication  avec  la  ligne  télégra- 
phique venant  à  TObservatoire  par  l'intermédiaire  d'un  interrupteur 
placé  à  la  dispositipn  de  l'observateur  de  la  station.  Le  courant  fait  alors 
battre  un  relais  S  qui  établit  une  communication  entre  le  pôle  négatif  de 
P  et  la  tige  a,  de  sorte  que  cette  tige  trace  quand  l'observateur  de  la 
station  ferme  son  circuit. 

Soient  &  le  temps  employé  par  Pélectricité  à  venir  de  la  station  au 
relais  S,  «•  le  retard  du  relais  S  sous  l'influence  du  courant  de  la  pile  P', 
r'  l'avance  de  la  pointe  a,  sur  la  pointe  b,  p'  la  lecture  faite  sur  la  bande 
de  l'heure  d'un  passage  pointé  par  a,  p'  -h  r'  -f  t  —  ^  —  e  sera  l'heure 
du  passage  à  la  lunette  de  la  station  rapportée  toujours  au  même  con- 
tact m  pris  pour  heure  de  la  pendule. 

r'  4-  T  —  p.  est  inconnu,  mais  on  peut  l'éliminer  de  la  manière 
suivante  : 

Si  de  temps  en  temps,  à  des  heures  convenues  d'avance,  l'observateur 
de  la  station  met  pendant  un  instant  le  pôle  négatif  de  sa  pile  P'  en 
communication  permanente  avec  la  ligne,  et  si,  en  même  temps,  à  TOb- 
servatoire,  au  lieu  d'envoyer  directement,  comme  pendant  les  observa- 
tions, le  courant  venant  de  la  station  dans  le  relais  S,  on  le  fait  passer 
au  moyen  d'un  commutateur  par  le  contact  w  de  la  pendule  pour  venir 
ensuite  à  ce  relais,  le  relais  S  battra  la  seconde,  et  par  suite  la  pointe  a 
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sure  de  la  différence  de  longitude  entre  les  deux  instru- 
ments par  le  moyen  des  observations  astronomiques. 

«  Le  29  juillet,  une  première  série  d'observations  des 
mêmes  étoiles  a  été  faite,  à  la  lunette  du  Dépôt  de  la 
Guerre,  d'une  part,  par  M.  le  commandant  Rozet;  à  la 
lunette  de  TObservaloire,  d'autre  part,  par  moi.  Dans  une 
seconde  série,  nous  avons  changé  respectivement  de  place 
les  lunettes,  afin  d'éliminer  toute  influence  d*équations 
personnelles.  On  a  lieu  de  croire,  au  reste,  que  les  équa- 
tions personnelles  sont  fort  réduites  par  ce  mode  d'obser- 
vation, et  les  chiffres  que  nous  donnerons  plus  loin  mon- 
treront qu'il  ne  parait  point  en  exister  de  sensible  entre 
M.  Rozet  et  moi. 

«  Gomme  il  restait  un  point  indécis  touchant  les  touril- 
lons de  la  lunette  du  Dépôt  de  la  Guerre,  on  a  pris  soin 
d*en  éliminer  l'influence  en  faisant  une  seconde  double 

pointera  la  seconde  sur  la  bande  de  papier^  sans  que  pour  cela  b  cesse 
de  la  pointer.  Or  le  relais  S  aura  toujours  le  même  retard  que  pendant 
les  observations,  puisque  ce  sera  le  même  courant  de  la  station  qui  le 
fera  marcher,  et,  par  conséquent,  les  tracés  des  deux  pointes  différeront 
précisément  de  r'  +  t  —  [l  —  e',  s'  étant  le  temps  employé  par  l'élec- 
tricité pour  venir  de  la  station.  Au  premier  abord,  e'  paraît  devoir  être 
égal  à  6,  puisque  l'électricité  vient  de  la  station,  soit  que  l'observateur 
ou  la  pendule  pointe,  mais  il  faut  remarquer  qu'il  y  a  une  différence 
essentielle  entre  les  deux  cas.  En  effet,  dans  le  premier,  la  ligne  n'était 
pas  chargée  d'électricité  avant  le  contact  comme  dans  le  second.  Il 
résulterait  même  des  expériences  de  M.  Wheatstone  que  e'  serait  nul. 

En  faisant  donc  r'  +  t  —  fit.  —  e'  (quantité  connue  et  mesurée)  =  », 
p'  +  V  —  (  e  —  e'),  dans  laquelle  p'  -f  i;=  «'  est  connu,  sera  l'heure 
du  passage  observé  à  la  station,  rapportée  au  contact  t»,  pris  pour  ITieure 
de  la  pendule. 

On  voit  donc  que  l'on  peut  avoir  les  heures  exactes  des  passages  d'une 
même  étoile  aux  lunettes  des  deux  stations,  données  par  une  même  pen- 
dule, sans  introduction  d'aucune  erreur  de  la  part  du  chronographe.  Seu- 
lement, à  l'heure  du  passage  à  la  2«  station  il  faut  joindre  (g  —  i'),  quan- 
tité qui  peut  être  déterminée  directement.  Cette  quantité  se  déduirait 
d'ailleurs  de  la  longueur  des  lignes  ainsi  que  des  lois  de  propagation,  et 
des  vitesses  connues  des  courants  éloctriquos  dans  les  fils  téléprapbique?- 
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série  d'observations  le  30  juillet^  la  lunette  étant  dans  une 
position  inverse  de  celle  de  la  veille. 

a  L'ensemble  de  ces  observations  a  fourni  les  résultats 
suivants  pour  la  longitude  ouest  de  la  lunette  de  Paris,  par 
rapport  à  celle  du  Dépôt  de  la  Guerre  : 

Juillet  29. 

!'•  série —  o«,oil   1 

2.  série +  0,006  {  «moyenne  =  - 0.,002 

Juillet  30. 
(La  lunette  du  Dépôt  étant  dans  une  situation  inverse  de  celle  de  la  veille.) 

1"  série +  0S049    ï  ,    «   nM. 

2e   série +0,059  }  «loyenne  =  +  M)54 

Résultat  définitif =  +  0  ,026 

D'un  autre  côté,  la  mesure  directe  .donne ^  +  ^  ^035 

•  ■ 

Erreur  de  la  mesure  astronomique ^  +  0*,009 

0  Ainsi  la  mesure  astronomique /effectuée  par  le  même 

On  peut,  au  reste,  faire  porter  le  retard  (e  —  s')  sur  les  observations 
de  l'Observatoire,  en  profitant  pour  cela  de  ce  que  les  lignes  télégraphiques 
ont  deux  fils.  La  grande  pile  P',  au  lieu  d'être  à  la  station,  serait  à  l'Ob- 
servatoire. Son  courant  se  rendrait  à  la  station  par  l'une  des  lignes,  pour 
revenir  par  Tautre  fil  faire  battre  à  l'Observatoire  le  relais  S  à  la  volonté 
de  l'observateur  de  la  station.  Quand  on  ferait  battre  le  relais  S  par  le 
contact  m  de  la  pendule,  le  courant  P'  passerait  d'abord  par  ce  contact 
pour  aller  ensuite  à  la  station  et  revenir.  Il  est  facile  de  voir  qu'en  com- 
binant une  série  ainsi  faite  avec  la  première  (e  —  e')  disparaîtrait  de 
l'équation  finale  donnant  la  longitude. 

On  pourrait  craindre  que  dans  cette  seconde  série,  à  cause  des  pertes 
par  les  lignes,  l'électricité  n'eût  pas  fait  le  trajet  entier  quand  la  pendule 
pointe  ;  mais  en  y  réfléchissant,  on  voit  que  si  le  relais  a  été  réglé  pour 
l'observateur,  cela  n'est  pas  possible.  Toutefois,  dans  le  cas  de  grandes 
pertes  sur  la  ligne,  si  le  temps  est  très-humide,  on  pourrait  peut-être 
avoir  quelque  difficulté  à  régler  alors  le  relais  S,  mais  on  lèverait  cette 
difficulté  en  plaçant  à  la  station  un  nouveau  relais  et  en  rétablissant  la 
pile  de  cette  station.  Alors  le  courant  venant  de  Paris  ferait  battre  ce  re- 
lais, tantôt  par  la  pendule,  tantôt  à  la  volonté  de  l'observateur,  et  ce  relais 
renverrait  le  courant  de  la  station  au  relais  S.  Ou  aurait  introduit  un 
Uouveau  retard  de  relais  ;  mais  ce  retard,  commun  à  l'observateur  et  à 
la  pendule  et  se  produisant  sous  l'influence  de  la  même  pile,  disparaîtrait 
Comme  le  leturd  du  relais  S  et  en  môme  temps. 
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procédé  qae  si  les  lanettes  avaient  été  à  une  grande  dis- 
tance l'une  de  Tantre ,  et  sans  proGter  de  leur  voisinage 
pour  la  comparaison  des  instruments^  a  fourni  un  nombre 
exact  à  moins  d*un  centième  de  seconde  de  temps  près.  Ce 
résultat  montre  que  nous  disposons  d*une  méthode  précise 
et  avec  laquelle  nous  pouvons  maintenant  entreprendre  et 
conduire  avec  rapidité,  nous  Fespérons^  la  mesure  des  lon- 
gitudes sur  les  divers  points  de  la  France.  Déjà  nous  avons 
résolu^  le  Dépôt  de  la  Guerre  et  nous,  d'entreprendre 
immédiatement  la  station  de  Bourges^  qui  est  un  des  points 
principaux  de  la  grande  triangulation  géodésique  de  la 
France.  M.  le  commandant  Rozet  est  sur  les  lieux  pour 
commencer  les  constructions  nécessaires^  pendant  que 
quelques  derniers  perfectionnements  seront  apportés  aux 
instruments. 

a  L^Académie  des  Sciences^  par  les  soins  ou  sons  les 
auspices  de  laquelle  ont  été  faits  pendant  un  siècle  les 
travaux  intéressants  sur  la  figure  de  la  terre ,  à  Cayenne, 
au  Pérou,  en  Laponie,  en  France,  en  Espagne,  en  Italie, 
verra  avec  quelque  satisfaction,  nous  Tespérons,  les  efforts 
tentés  pour  apporter  à  ces  grandes  opérations  les  derniers 
perfectionnements  que  l'avancement  des  sciences  permet 
de  réaliser.  La  détermination  des  latitudes  sera  reprise  elle- 
même  en  temps  et  lieu. 

a  Nonobstant,  il  restera  toujours  beaucoup  à  faire.  Les 
œuvres  accomplies  dans  la  science  ne  servent  qu*à  amener 
le  désir  et  à  faire  sentir  la  nécessité  d'autres  travaux,  et  si 
l'Académie  des  Sciences  daignait  accorder  aussi  son  patro- 
nage à  des  entreprises  qui,  je  le  répète,  Font  tant  occupée 
pendant  un  siècle ,  il  serait  peut-être  digne  d'elle  de  re- 
prendre, avec  tous  les  moyens  dont  on  dispose  aujour- 
d'hui, les  mesures  des  degrés  du  Pérou  et  de  Laponie,  qui 
furent  exécutées  par  Bouguer  et  La  Condamine,  Maupcr- 
tuis  et  Clairaut.  d 
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L'explication  de  la  6g.  19^  pi.  VIII  donnera  une  idée 
complète  de  la  disposition  de  ce  nouveau  système. 

A  est  une  boite  rectangulaire  dans  laquelle  est  renfermé 
le  rouleau  au  papier  chimique.  Au-dessous  de  ce  rouleau  se 
trouve  une  petite  cuvette  carrée  remplie  d'eau,  destinée  à 
entretenir  toujours  humide  Tair  de  la  boite. 

B  est  une  boîte  renfermant  le  mouvement  d'horlogerie, 
qui  met  en  mouvement  le  cylindre  métallique  C,  sur  lequel 
passe  la  bande  de  papier  chimique.  Ce  mécanisme  est  com- 
mandé par  un  électro-aimant  de  détente  £  qui  sert  en 
même  temps  de  relais  au  moyen  de  Tappendice  e  et  du  res- 
sort fixe/. 

F  est  le  volant  modérateur  du  mécanisme  précédent. 

R  est  le  treuil  sur  lequel  est  enroulée  la  corde  du  contre- 
poids qui  fait  marcher  le  mécanisme  B. 

G  est  un  cylindre  d'ivoire  porté  par  une  fourchette  H 
qui  maintient,  appuyée  contre  le  cylindre  C,  la  bande  de 
papier  chimique. 

I  est  le  relais  en  rapport  avec  Thorloge  électrique  placée 
dans  les  catacombes  et  qui  bat  la  seconde.  Ce  relais  est  à 
deux  contacts,  Tun  agissant  sur  le  ressort  m^  l'autre  agis- 
sant sur  le  ressort  ».  Ce  dernier  reçoit  le  courant  par  l'ar- 
ticulation de  Tarmature  du  relais,  tandis  que  le  premier 
qui  est  isolé  de  cette  armature  ne  le  reçoit  que  par  un  con- 
ducteur extensible,  disposé  en  conséquence.  La  pièce  g 
qui  porte  deux  chevilles,  est  une  pièce  de  soutien  pour  Tar- 
mature  du  relais,  et  les  vis  A  et  i  constituent  :  la  dernière 
le  butoir  d'arrêt,  et  la  première  le  régulateur  du  ressort 
'  antagoniste. 

a,  hy  c  sont  trois  longs  leviers  métalliques,  repliés  en  col 
de  cygne,  qui  portent  les  lames  d'acier  destinées  à  réagir 
sur  le  papier  chimique  ;  ces  leviers  sont  articulés  avec  pré- 
cision en  k,  l  et  o.  On  leur  a  donné  cette  disposition  pour 
que  les  ressorts  d'acier  en  s'usant(ce  qui  a  lieu  assez  promp- 
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tement]  ne  changent  pas  sensiblement  de  place  sur  le  cy- 
lindre. 

S  est  le  relais  interposé  dans  le  circuit  de  la  ligne.  Il 
marche^  par  conséquent^  sous  Tinfluence  de  la  pile  de  la 
station  mise  en  rapport  avec  l'appareil  chronographique. 

K  est  le  commutateur  destiné  à  faire  vérifier  la  position 
du  style  c  par  le  pendule. 

0  est  le  'commutateur  qui  opère  la  même  fonction  pour 
le  style  a. 

M  est  un  petit  manipulateur  portatif  en  ivoire^  sur  les 
deux  côtés  duquel  se  trouvent  deux  ergots  à  ressort  p  et  y, 
en  rapport  avec  deux  fils  métalliques.  Une  gaine  métallique 
/  w,  qui  glisse  le  long  de  cet  interrupteur,  permet  de  réunir 
métalliquement  ces  deux  ergots  d'une  manière  fixe,  et  de 
mettre,  par  ce  seul  fait,  à  découvert  le  bouton  r  d'un  con- 
joncteur,  dont  les  deux  fils  réunis  à  ceux  des  deux  ergots, 
constituent  un  seul  et  môme  cordon  très-flexible. 

Enfin  N  représente  une  série  de  boutons  d'attache  en 
rapport  avec  les  huit  tils  nécessaires  pour  le  fonctionne- 
ment de  Tappareil  et  dont  les  points  de  liaison  sont  répartis 
de  la  manière  suivante  : 

N»  1.  Fil  de  terre. 

No  2.  Fil  en  rapport  avec  le  pôle  —  de  la  pile  traçante. 

No  3.  Fil  en  rapport  avec  le  pôle  +  de  la  pile  de  détente  du  méca- 
nisme d'horlogerie  B. 

No  4.  Fil  en  rapport  avec  le, pôle- +  de  la  pile  traçante. 

No  5.  Fil  en  rapport  avec  le  pôle  —  de  la  pile  de  détente  du  méca- 
nisme 6. 

No  6.  Fil  en  rapport  avec  le  pôle  +  de  la  pile  de  Thorloge  électrique 
établie  dans  les  catacombes. 

No  7.  Fil  en  rapport  avec  cette  horloge. 

No  8.  Fil  de  la  ligne. 

Voici  maintenant  comment  sont  disposées  les  communi- 
cations électriques. 
Le  fil  n°  1  communique  avec  le  bouton  T  du  relais  S.  Le 
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bouton  L  de  ce  même  relais  est  en  rapport  avec  la  plaque 
de  droite  du  commutateur  0  et  avec  le  point  de  liaison  x 
commun  à  plusieurs  circuits. 

Le  fil  n»  2  aboutit  au  contact  mobile  e  du  relais  £^  dont 
le  ressort /est  en  rapport  avec  le  cylindre  C. 

Le  fil  n""  3  aboutit  à  l'électro-aimant  de  détente  E  dont 
le  fil  est  déjà  en  communication  avec  Tun  des  deux  ergots 
q  du  manipulateur  M. 

Le  fil  n**  4  communique^  d'une  part,  avec  le  contact  fixe 
y  du  relais  S,  et  de  Tautre  avec  Tarmaturc  du  relais  I  qui 
représente  son  contact  mobile.  Les  autres  contacts  de  ces 
deux  relais  sont  en  rapport  :  Fun  v,  celui  du  relais  S  avec 
le  style  a,  le  second,  celui  n  du  relais  I  avec  le  style  à. 

Le  fil  n""  5  aboutit  à  Y  ergot  p  du  manipulateur. 

Les  fils  n""  6  et  7  relient  les  extrémités  du  fil  de  Félectro- 
almant  relais  I. 

Enfin  le  fil  n*  8  correspond  à  la  bascule  du  commutateur 
0^  et  par  son  intermédiaire  au  relais  S. 

D'autres  communications  relient  la  plaque  de  gauche  du 
commutateur  0  avec  la  plaque  correspondante  du  commu- 
tateur K,  et  celle-ci  avec  le  ressort  7n  du  relais  J,  dont  le 
contact  mobile  est  lui-même  en  rapport  avec  le  point  de 
liaison  x.  Ce  point  de  liaison  communique  :  1°  au  style  c; 
2**  au  style  ô;  3»  au  bouton  L:  k"  au  ressort  S  de  l'inter- 
.  rupteur  du  manipulateur  dont  le  bouton  r  communique 
avec  la  plaque  de  droite  du  commutateur  K.  Enfin  la  bas- 
cule du  commutateur  K  communique  avec  le  fil  n°  k  et  la 
bascule  du  commutateur  0  avec  le  fil  n**  8. 

Pour  vérifier  la  position  respective  des  styles  sur  le  cy- 
lindre^ et  les  influences  exercées  par  les  temps  de  chute 
des  relais,  opération  qui  doit  précéder  Texpérience  défini- 
tive, on  opère  de  la  manière  suivante  :  l»  pour  la  vérifica- 
tion du  style  de  la  station  où  se  trouve  Tappareil  récepteur, 
on  tourne  la  bascule  du  commutateur  K  sur  la  plaque  de 
n.  %9 
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gauche^  et  oo  fait  glisser  la  gaioe  /w  sur  les  deux  ergots 
p  et  q.Le  courant  se  trouve  alors  fermé  à  travers  Télec- 
tro-aimant  £  et  Tappareil  est  mis  eu  fonction.  Le  coarant 
de  la  pile  traçante  va  du  fil  n»  4  à  Farmature  du  relais  I^  et 
à  chaque  mouvement  de  cette  armature  (sous  Tinflaence  de 
rhorloge  des  catacombes),  c'est-à-dire  toutes  les  secondes 
il  passe  par  le  contact  n  pour  entrer  dans  le  style  b.  De  là, 
il  traverse  le  papier  chimique  et  revient  au  fil  n«  3  par  les 
contacts  &,/du  relais  Ë.  Sous  Tinfluence  de  cette  réaction 
électrique  un  trait  bleu  est  imprimé  de  seconde  en  seconde 
sur  la  bande  de  papier  par  le  style  6.  En  même  temps^  une 
seconde  série  de  traits  bleus  est  marquée  par  le  style  c  sous 
rinfluence  du  second  contact  m  du  relais  I.  En  effet,  la 
communication  métallique  qui  unit  le  fil  n^  <k  à  Farmatore 
du  relais  J  se  bifurque  pour  rejoindre  la  bascule  du  commu- 
tateur K;  par  cette  bascule^  le  courant  est  transmis  à 


plaque  de  gauche  de  ce  commutateur,  et  de  cette  plaqu< 
au  contact  m,  puis  au  style  c,  par  le  contact  mobile  et 
conducteur  extensible  m  c.  De  ce  style,  il  traverse  le  pa- 
pier chimique  pour  se  greffer  au  premier  ciixuit  sur  (i 
cylindre  C.  Si  les  deux  contacts  m  et  nue  sont  pas  touché  '^ 
en  même  temps,  et  si  les  styles  c  et  6  ne  correspondei^  ^ 
pas  exactement  à  la  même  génératrice  du  cylindre  C,  O'^m 
peut  apprécier  la  valeur  de  Terreur  (qui,  du  reste,  est  ui^^ 
quantité  constante)  par  la  non-correspondance  des  traiK^ 
marqués  par  les  deux  styles. 

2°  Pour  la  vérification  du  style  de  la  station  à  laquel  A< 
Tappareil  est  relié,  on  tournera  la  bascule  du  commutateK'it' 
0  sur  la  plaque  de  gauche  et  on  interrompra  le  couravi^ 
à  travers  le  conmiutateur  K.  Le  courant  venant  de  la  station 
éloignée  qui  sera  alors  fermé  d'une  manière  permanente  i 
celte  station  viendra  par  le  fil  n"  8,  entrera  dans  la  bascu/e 
du  commutateur  0,  en  sortira  par  la  plaque  de  gauche,  siiT 
aquelle  cette  bascule  appuie,  arrivera  au  contact  m  du  reb/^ 
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J,  et  à  chaque  seconde  sera  transmis  par  rintermédipire 
du  point  de  liaison  a?  au  bouton  L  du  relais  S^  dont  la  coni- 
munication  avec  la  terre  complétera  le  circuit.  Ce  relais 
'  fonctionnera  donc  synchroniquement  avec  le  relais  I,  majs 
sous  Tinfluence  du  courant  de  la  ligne.  D'un  autre  côté^  le 
circuit  bifurqué  partant  du  fil  n**  4  transmettra  le  courant 
de  la  pile  traçante  au  contact  y  du  relais  S^  par  Tintermé- 
diaire  du  bouton  P^  auquel  il  est  relié;  de  sorte  que  par  la 
jonction  toutes  les  secondes  de  ce  contact  avec  le  contact 
mobile  v,  le  courant  de  la  pile  traçante  se  trouve  transqais 
au  style  a,  et  de  là  au  cylindre  C  qui  complète  le  circuit. 
Ce  style  a  réagira  donc  comme  le  style  c,  et  Ton  poujrra 
juger  par  la  correspondance  des  traces  fournies  par  ce 
style  et  le  style  6,  des  retards  dus  :  1°  à  Faction  du  reld§ 
S;  ^"^  au  défaut  de  simultanéité  dans  le  jeu  des  contacts  m 
et  n  du  relais  I;  3°  à  la  différence  de  position  sur  le  cylindrp 
des  styles  6  et  a.  Ces  retards  étant  toujours  de  la  même  va- 
leur, pendant  toute  la  durée  des  expériences,  constitueront 
une  quantité  constante  qu'il  sera  facile  d'introduire  dans  les 
calculs. 

Ces  expériences  une  fois  faites,  on  procédera  à  Texpé- 
rience.  Pour  cela  les  deux  observateurs  placés  aux  4p|]^ 
stations,  dont  on  veut  mesurer  la  longitude,  attenderpnt  |.e 
manipulateur  M  en  main,  et  Toeil  fixé  dans  la  lunette  de§ 
passages,  le  moment  où  les  étoiles  désignées  d'avance,  pa^ 
seront  devant  le  réticule;  alors  appuyant  le  doi§;t  sur  je 
bouton  r  du  manipulateur,  ils  fermeront  le  coura^t  de  la 
pile  traçante  à  travers  les  styles  a  et  c,  et  ceux-ci,  p^  ||f 
différence  de  position  des  traces  qu'ils  laisseront,  indiquer? 
ront  la  différence  de  longitude  entre  les  deux  stalioi^. 
Yoici  comment  circulent,  dans  ce  cas,  les  courants  éjéi^ 
triques  : 

Les  commutateurs  K  et  0  sont,  bien  entendu,  ramenés 
SOT  les  plaques  de  droite;  le  courant  de  la  pile  traçante 
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part  da  fil  n»  i  et  se  dirige  d'un  côté^  par  le  codunotateiir 
K,  et  la  plaque  de  droite  de  ce  commatateur^  aa  bouton  r 
du  manipulateur,  d*où  il  ressort  pour  aller  à  la  pile  par  le  . 
style  c.  De  l'autre  côté,  il  se  rend  au  contact  da  relais  S 
pour  aller  directement  au  style  a  et  de  là  à  la  pile.  Gomme 
le  manipulateur  0  a  établi  la  communication  directe  de  la 
ligne  avec  le  relais  S,  toutes  les  fermetures  de  courant 
opérées  à  la  station  éloignée ,  font  réagir  ce  relais,  et  par 
suite  le  style  a. 

Comme  on  le  yoit  dans  ce  système^  il  faut  employer  quatre 
piles  différentes. 

Système  de  détermination  de  la  longitude  é^ après  M.  Tha- 
lém.  —  a  Pour  faire  connaître ,  dit  M.  Thalén,  en  qnoi  con- 
siste la  méthode  dont -il  s*agit,  je  yais  indiquer  d'abord  les 
principes  sur  lesquels  elle  repose  y  et  les  appareils  dont  je 
me  suis  seni. 

«  La  méthode  est  basée  sur  la  coïncidence  des  pendules; 
les  appareils  consistent  principalement  dans  les  pendules  des 
deux  localités,  dans  deux  piles  galvaniques  et  deux  électro- 
aimants; une  pile  et  un  électro-aimant  à  chaque  station. 

a  Si  Ton  suppose  que  le  fil  conducteur  du  courant  élec- 
trique soit  eu  communication  métallicpie  avec  les  points  de 
suspension  des  pendules  susdits,  dont  les  extrémités  soient 
munies  chacune  d'une  petite  pointe  d  acier  qui,  le  pendule 
étant  vertical,  puisse  plonger  dans  un  tube  ouvert  à  la 
partie  supérieure,  et  rempli  totalement  de  mercure:  si 
Ton  suppose,  outre  cela,  que  chaque  pile  galvanique  soit 
mise  en  relation  métallique  avec  le  mercure  par  un  de  se^ 
pôles,  et  par  lautre  avec  une  plaque  enterrée  dans  le  sol'; 
on  conçoit  évidemment  que,  les  deux  pendules  étant  en^ 
repos,  le  circuit  sera  parfaitement  et  perpétuellement  fermfe 
par  le  fil  télégraphique,  les  deux  pendules,  les  tubes  de 

1.  Il  est  naturellement  superflu  d'arertir  que  les  courants  excités  par 
les  deux  piles  doivent  être  dirigés  dans  le  même  sens. 
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mercure  et  la  terre.  Au  contraire,  si  les  pendules  sont  mis 
en  mouvement^  et  nous  supposons,  pour  fixer  les  idées,  que 
leurs  longueurs  soient  très-inégales  %  le  circuit  sera  ouvert 
jusqu'^au  moment  où  les  extrémités  des  tiges  des  pendules 
plongeront  simultanément  dans  le  mercure,  c'est-à-dire 
au  moment  de  la  coïncidence  des  pendules,  durant  lequel 
il  sera  instantanément  fermé. 

«  En  outre,  supposons  un  électro-aimant^  interposé  dans 
le  circuit  et  peu  éloigné  de  la  pendule  à  chaque  station ,  il 
est  évident  que  les  armatures  des  aimants,  au  moment  de 
ladite  coïncidence,  se  trouveront  attirées  par  Tîniluence  du 
courant  fermé.  Ainsi  les  aimants ,  en  donnant  des  signaux 
par  leurs  coups,  indiqueront  simultanément  qu'il  y  a  coïn- 
cidence. 

ce  11  nous  reste  à  indiquer  comment  on  doit  déterminer 
avec  exactitude  les  états  simultanés  des  horloges  au  mo- 
ment de  ladite  coïncidence.  Cela  peut  s'effectuer  de  deux 
manières  :  soit  par  les  observateurs  mêmes,  soit  par  les  ap- 
pareils  enregistreurs. 

a  Dans  \t  premier  cas,  au  signal  de  l'électro-aimant,  cha- 
cun des  observateurs  des  deux  endroits  doit  enregistrer 
immédiatement  les  deux  secondes  entières  et  accomplies  de 
ITiorloge,  entre  lesquelles  il  entend  le  coup  de  Taimant;  et 
il  sera  sûr  ainsi  que  le  moment  exact  de  la  coïncidence  sera 
situé  entre  les  deux  secondes  observées.  Pour  avoir  exac- 
tement rétat  de  l'horloge  audit  moment,  il  faut  déterminer 
avec  beaucoup  de  soin  l'intervalle  du  temps  écoulé  depuis 
le  battement  de  l'électro-aimant  jusqu'au  moment  ou  le 
pendule,  écarté  de  sa  ligne  verticale,  fait  entendre  son 
battement.  Cette  détermination  pourrait  être  exécutée 
au  moyen  d'un  chronomètre,  par  la  méthode  des  coïn- 

1.  Nons  supposons  que  les  deux  pendules  soient  suspendus  sur  la 
même  latitude,  et  par  conséquent,  nous  ne  considérons  pas  l'inégalité 
qui  dépend  du  mouvement  de  rotation  et  deTaplatissement  de  la  terre. 
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cidences.  Cependant^  parce  que  nous  désirons  non-seu- 
lement que  les  coïncidences  soient  indiquées  par  les 
instruments  mêmes  ^  mais  aussi  qu'ils  exécutent  toute  la 
détermination  des  états  des  horloges  au  moment  de  la 
coïncidence,  nous  ne  nous  arrêterons  plus  à  cette  manière 
d'observer  les  coïncidences. 

a  Dans  le  second  cas ,  on  peut  employer  Tappareil  d'en- 
registration  à  deux  leviers  et  à  deux  électro- aimants,  em- 
ployé aux  observations  des  passages  d'étoiles*,  qui  s'ap- 
plique parfaitement  à  ce  but.  En  effet,  il  faut  seulement, 
&  chaque  station,  remplacer  Télectro-aimant  susdit  par  l'un 
des  aimants  de  l'appareil,  qui  enregistrera  sur  le  cylindre 
moteur  la  seconde  de  la  coïncidence,  tandis  que  l'autre, 
réglé  par  le  même  pendule,  mais  mis  en  mouvement  par  le 
courant  d'une  autre  pile  galvanique,  marquera  les  secondes 
consécutives  des  pendules  au  moment  de  leur  passage 
par  la  ligne  verticale.  Ainsi,  sur  ledit  cylindre  on  trou- 
vera, en  général,  une  hélice  des  points  enregistrés  qui 
représentera  les  secondes  consécutives;  mais  au  moment  de 
la  coïncidence  des  pendules,  on  verra  des  points  enregistrés 
côte  à  côte.  De  plus,  le  moment  de  la  coïncidence  étant 
enregistré  sur  le  cylindre,  on  comprendra  facilement  qu'il 
n'y  a  pas  de  difficultés  à  l'égard  de  la  détermination  rigou- 
reuse de  l'état  de  l'horloge  dans  ce  moment.  Au  reste,  les 
détails  de  ce  procédé  se  comprennent  aisément. 

«  Cela  posé,  si  l'on  veut  appliquer  cette  manière  d'obser- 
ver les  coïncidences  des  horloges  à  la  détermination  de  la 
différence  de  longitude  entre  les  deux  endroits,  il  suffit 
pour  cela  de  comparer  entre  eux  les  états  simultanés  des^ 
horloges  aux  moments  des  coïncidences  corrigés  eu  égard, 
à  l'avance  ou  au  retard  des  pendules.  La  différence  de  ce» 
états  corrigés  sera  la  différence  cherchée.  Cependant,  en 

1.  Monthly  Notices,  vol.  XIV,  page  i03. 
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employant  Tappareil  enregistreur,  la  présence  de  Tobser- 
vateur  auprès  de  ces  instruments  ne  sera  pas  absolument 
nécessaire  avant  la  fin  de  rexpérience  pour  lire  les  résultats 
enregistrés  sur  le  cylindre.  Ainsi,  il  peut  consacrer  tout  son 
temps  aux  observations  astronomiques,  pour  en  déduire  les 
erreurs  de  Fétat  de  l'horloge  et  contrôler  sa  marche.  Con- 
séquemment,  la  détermination  de  longitude  exécutée  tout 
à  fait,  relativement  aux  signaux  galvaniques,  par  les  instru- 
ments mémesy  ne  doit  rien  laisser  de  plus  à  désirer. 

«  Voilà  la  méthode  annoncée  qui  diffère  ainsi  des  mé- 
thodes employées  jusqu'aujourd'hui,  en  ce  qu'elle  est  basée 
exclusivement  sur  les  coïncidences.  » 

L'auteur  entre  ensuite  dans  quelques  détails  sur  diverses 
précautions  à  prendre  pour  assurer  le  succès  des  expé- 
riences y  et  sur  les  avantages  de  l'emploi  du  chronographe 
pour  enregistrer  les  observations  comme  les  signaux.  Et  il 
termine  en  rapportant  les  résultats  des  expériences  qu'il  a 
faites  pour  vérifier  les  principes  qu'il  vient  d'établir. 

«  Après  avoir  exécuté  cette  expérience  avec  le  succès  le 
plus  parfait  à  l'observatoire  d'Upsal,  pendant  Thiver  de  1 855^ 
lorsque^  les  pendules  étant  placées  dans  des  chambres  voi- 
sIneS;  les  fils  conducteurs  avaient  une  longueur  de  quelques 
mètres^  dit  M.  Thalén ,  je  Tai  répétée,  en  opérant  avec  le 
fil  télégraphique  entre  Stockholm  et  Upsal ,  qui  est  d'une 
longueur  de  75,000  mètres  environ.  Cependant,  cette  ex- 
périence n'a  pu  être  exécutée  avec  une  précision  suffisante, 
parce  que ,  comme  nous  l'indiquerons  tout  de  suite,  les  cir- 
constances ne  permettaient  point  de  prendre  les  précautions 
nécessaires.  En  efiet,  le  seul  but  de  l'expérience  dont  je 
vais  parler,  c'était  de  découvrir  s'il  existait,  en  employant 
on  fil  dont  la  longueur  était  plus  considérable ,  des  diffi- 
cultés non  pressenties  d'avance. 

il  Après  avoir  déterminé  par  la  télégraphie  ordinaire  la 
différence  approximative  des  états  des  horloges,  la  pendule 
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de  Stockholm  étant  réglée  sur  le  temps  moyen  y  et  celle 
d*Upsdl  sur  le  temps  sidéral,  j'ai  fait  passer  le  circuit  par 
les  deux  pendules  de  la  manière  ci-dessus  indiquée^  pour 
commencer  à  faire  les  observations  des  coïncidences.  Cepen- 
dant y  au  moment  de  la  coïncidence ,  on  n'entendit  qu'à 
l'une  des  stations  les  battements  de  l'électro-aimant^  et  en 
faisant  les  expériences  convenables  pour  découvrir  la  cause 
de  ce  phénomène ,  nous  trouvâmes  facilement  que  le  fil 
télégraphique  entre  les  deux  stations  n'était  pas  parfaite- 
ment isolé.  Cette  circonstance  causait  une  bifurcation  du 
courant  électrique ,  dont  la  partie  la  plus  considérable,  en 
s'écotttant  en  terre ,  ferma  le  circuit  continuellement  et 
fit  que  l'électro  -  aimant  d*une  station  frappait  à  chaque  os- 
cillation du  pendule ,  tandis  que  l'autre  partie  du  courant 
qui  au  moment  de  la  coïncidence  parcourait  le  fil  télégra- 
phique entier  se  trouva  à  son  arrivée  à  l'autre  station  telle- 
ment affaiblie  y  qu'elle  n'était  pas  capable  d'attirer  une  ar- 
mature^ munie  d'un  ressort  antagoniste  légèrement  tendu. 
Ne  pouvant  pas  immédiatement  lever  cet  inconvénient  ^  je 
me  suis  borné  à  observer  les  coïncidences  exclusivement  à 
Tune  des  stations. 

c(  Il  a  été  fait  deux  séries  d'observations^  dont  la  première 
a  été  observée  le  22  juin  1855 ,  et  la  dernière  le  jour  sui- 
vant. Yoici  comment  s'opéraient  les  observations  des  coïn- 
cidences pendant  ces  deux  jours.  La  différence  des  états 
des  pendules  pour  un  certain  moment  étant  connue  au 
moins  approximativement^  l'observateur*  annotait  les  se- 
condes de  son  horloge  qui  succédaient  au  premier  battement 
de  l'électro -aimant  et  aussi  au  dernier;  le  milieu  arithmé- 
tique de  ces  secondes  fut  regardé  comme  le  temps  d'une 
certaine  coïncidence,  compté  sur  l'horloge  de  cette  sta- 
tion.  Les  temps  correspondants  de  Thorloge  de  l'autre 

1.  Je  ne  me  suis  servi  d'aucun  appareil  instrumental  pour  Tenregistra- 
tiou  des  observations,  parce  que  je  nVn  possède  aucun. 
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station  furent  déterminés  avant  et  après  la  série  des  coïn- 
cidences ,  par  des  signaux  donnés  par  la  télégraphie  ordi- 
naire^ aussi  au  moment  des  coïncidences. 

«  Du  reste,  les  stations  où  ont  été  faites  ces  expériences, 
étaient  les  stations  télégraphiques  dont  nous  avons  em- 
ployé les  horloges ,  et  non  pas  les  observatoires  des  deux  . 
villes.  Par  conséquent,  pour  connaître  les  erreurs  des  pen- 
dules, il  était  nécessaire  de  les  comparer  avec  des  chrono- 
mètres transportés  des  observatoires  aux  stations  susdites. 
Taî  ainsi  trouvé  pour  la  diflFérence  de  longitude  entre  les 
deux  observatoires  de  Stockholm  etd'Upsal  : 

M  juitt  1855 1  "»  43«,  648 

23  juin i»  43«,641 

«  Ces  nombres  coïncident  par  hasard  avec  la  différence 
anparayant  déterminée.  En  effet,  comme  on  le  trouve  dans 
la  Connaissance  des  Tempx,  la  longitude  de  Stockholm ,  à 
Test  de  Tancien  observatoire  d'Upsal , •  est  1"»W,00,  et, 
selon  une  triangulation  trigonométrique  exécutée  en  1844, 
on  a  trouvé,  au  moins  approximativement,  la  différence  du 
méridien  de  Tancien  observatoire  d*Upsal  à  Test  du  nou- 
veauy  3%66  ;  donc  la  longitude  de  Stockholm  à  Fest  du  nou- 
vel observatoire  d'Upsal  sera,  approximativement,  l'»43',66. 
Nouvelle  détermination  de   la  différence  de  longitude 
entre  Paris  et  Bourges.  —  Grâce  à  Tactivité  âe  M.  Lcverrier 
la  différence  de  longitude  entre  Paris  et  Bourges  vient 
d*ètre  déterminée ,  et  cette  opération  à  laquelle  on  a  ap- 
porté toute  la  précision  désirable  a  démontré  un  fait  que 
d^  on  avait  soupçonné  ;  c'est  que  les  anciennes  déter- 
minations des  longitudes  sont  entachées  d'erreurs  con- 
sidérables. En  effet,  la  nouvelle  détermination  de  longi- 
tude entre  Paris  et  Bourges  diff'ère  tellement  de  Taneienne 
que  M.'  Leverrier   doit    fnire  des    recherches   sur  les 
causes  qui  ont  pu  induire  à  ce  point  en  erreur  les  ingénieurs 
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chargés  primitivement  dé  cette  détermination  ;  car  l'erreur 
est  trop  considérable  pour  qu1l  n'y  ait  pas  eu  Tintenrention 
de  causes  physiques  et  accidentelles. 

Dans  cette  nouvelle  opération  M.  Liais  a  supprimé  le  re- 
lais S  6g.  19  pour  les  indications  fournies  par  la  station  de 
Bourges.  Le  courant  agit  alors  directement  sur  le  style  a^ 
et  pour,  lui  donner  plus  de  sensibilité  la  lame  d'acier  a  été? 
enlevée  et  remplacée  par  une  lame  de  cuivre.  Il  résulterâifc. 
en  effet  des  expériences  faites  dans  cette  circonstance  que 
le  cyanure  Brun  de  cuivre  qui  se  forme  alors^  exigerait 
moins  de  force  électrique  pour  être  formé  que  le  cyanure 
double  de  fer.  C'est  une  question  qu'il  serait  intéressant 
d'étudier  plus  à  fond  ^  car  elle  pourait  être  d*une  grande 
importance  dans  la  télégraphie  électrique. 

Application  de  la  télégraphie  électrique  au^  observations 
méléorologiques.  —  Nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  dire^  * 
au  sujet  des  enregistreurs  électriques,  que  les  observation 
météorologiques  ne  pourront  fournir  de  résultats  con- 
cluants qu^autant  qu'elles  seront  multipliées  et  faites  simul- 
tanément sur  différents  points  du  globe.  Cette  simultanéité 
d'observation  si  nécessaire  pour  les  observations  en  géné- 
ral, le  devient  surtout  dans  Tétude  de  phénomènes  ano^ 
maux  et  lors  des  cataclysmes  qui  peuvent  survenir.  Ainsi  on 
peut  comprendre  combien  serait  utile  au  moment  d'une 
trombe,  d'un  oïlragan  ou  d'une  grêle  extraordinaire;  une 
correspondance  électro-météorologique  qui  indiquerait  l'é- 
tendue, la  circonscription,  la  hauteur  et  les  caractères  par- 
ticuliers de  ces  fléaux  destructeurs  en  différents  points  de 
leur  étendue.  L'observateur  serait  dès  lors  en  possession 
d'un  œil  gigantesque  qui  pourrait  lui  faire  apprécier  dans 
son  ensemble  aussi  bien  que  dans  ses  détails,  ces  différents 
phénomènes,  et  il  lui  serait  a^prs  possible  de  les  analyser, 
de  les  expliquer,  peut-être  même  de  les  prévoir,  ou.  tout  au 
moins  de  prévenir  à  l'avance  les  pays  qui  pourraieDt  en  m- 
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t>îr  les  effets  désastreux;  un  homme  averti  en  vaut  deux,  et 
1  est  certain  que  dans  beaucoup  de  cas  cette  application  au- 
rait un  but  d'utilité  directe. 

Pour  n'en  citer  qu'un  exemple,  supposons  que  des  lignes 
télégraphiques  soient  établies  sur  le  cours  des  fleuves  les 
plus  sujets  aux  inondations.  Aussitôt  qu'un  violent  orage  se 
manifestera  à  la  partie  supérieure  de  ce  cours  d'eau,  à  l'in- 
stant même  cet  accident  météorique  sera  signalé  dans  tous 
les  lieux  menacés  d*une  crue  trop  rapide.  Les  préposés  ou- 
vriront les  écluses  et,  au  moyen  de  la  téléphonie,  ils  feront 
lever  les  vannes  de  décharge;  les  eaux  torrentielles  s'écou- 
leront par  de  larges  issues  et  le  cultivateur  aura  sauvé  sa 
récolte.  Ce  procédé,  on  le  voit,  est  plus  sûr  que  le  nilomètre 
ou  Tombromètre. 

Les  aurores  boréales,  sur  l'origine  et  même  la  hauteur 
lesquelles  les  savants  ne  sont  pas  encore  aujourd'hui  d'ac- 
ord^  pourraient,  par  la  simultanéité  des  observations,  être 
tudiées  d'une  manière  beaucoup  plus  certaine.  Par  leur 
l^rition  simultanée  en  tels  ou  tels  points  du  globe,  on 
'onrrait  reconnaître  déflnitivement  leur  hauteur,  leur  éten- 
.ne  et  le  point  de  leur  apparition. 

a  Le  temps  beau  ou  mauvais,  chaud  ou  froid,  sec  ou  humide 
épend^  dans  un  lieu  donné,  dit  M.  Bail,  de  certaines  causes 
a  conditions  physiques  de  chaleur,  de  pression  atmosphé- 
ique^  d*hnmidité,  de  direction  et  de  vitesse  du  vent.  Quel- 
[Qes-nnes  de  ces  causes  sont  particulièrement  locales  en 
;e  sens  qu'elles  naissent  et  peuvent  être  immédiatement 
observées  au  lieu  où  l'on  est.  Les  autres,  au  contraire,  le 
rent,  par  exemple,  avec  sa  direction  et  sa  vitesse,  naissent 
lilleors  à  une  certaine  distance  et  ne  viennent  exercer  leur 
:nfhience  sur  l'état  atmosphérique  du  lieu  où  est  placé  l'ob- 
servateur qu'après  avoir  parcouru  une  distance  plus  ou 
moins  longue,  avec  une  vitesse  plus  ou  moins  grande.  L'in- 
fluence des  premières  causes,  pression  atmosphérique. 
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température^  état  du  ciel,  etc.^  est  en  général  moins  grande; 
elle  peut,  dans  tous  les  cas,  être  appréciée  et  comme  prédite 
d'avance  par  une  série  plus  ou  moins  longue  d'observations 
météorologiques  faites  dans  le  lieu  dont  il  s'agit.  Mais  les 
secondes  causes  qui  sont  nées  ailleurs  et  qui  viennent  après 
un  temps  plus  ou  moins  long  exercer  leur  influence  pertur- 
batrice, avaient  jusqu'ici  pour  caractère  essentiel  l'imprévu, 
de  telle  sorte  que  prédire  le  temps  semblait  une  prétention 
ridicule,  une  tentative  téméraire,  une  idée  chimérique.  En 
serait-il  encore  ainsi,  maintenant  que  le  télégraphe  électrique 
fonctionne?  évidemmentnon.  Admettons  en  effet  qu'il  s*agisse 
de  Londres,  et  que  chaque  jour  ou  deux  fois  par  jour,  nous 
y  recevions  par  le  télégraphe  électrique  les  observations 
météorologiques  des  points  les  plus  éloignés  de  l'Europe, 
avec  la  pression  barométrique,  la  température,  le  degré 
d'humidité,  la  direction,  la  vitesse  et  la  force  des  vents.  De 
fait,  toutes  ces  indications  avec  les  moyens  actuels  et  les 
communications  établies,  peuvent  parvenir  dans  un  espace 
de  temps  infiniment  court.  Or,  comme  en  général  la  vitesse 
des  vents  ne  dépasse  pas  vingt  milles  à  IHieure,  if  résulte  de 
la  transmission  comme  instantanée  du  télégraphe  électrique, 
qu'à  Londres  on  saura  assez  longtemps  à  l'avance  qu'un 
vent,  né  ou  apparu  dans  l'une  des  régions  dont  nous  venons 
de  parler,  s'avance  avec  tel  degré  d'intensité  en  parcourant 
tant  de  lieues  à  l'heure,  et  que  l'on  pourra  annoncer  jusqu'au 
momentexactde  son  arrivée.  Et  parce  qu'après  avoir  éliminé 
d'avance,  par  l'expérience  d'un  très-grand  nombre  d'années 
et.de  longues  séries  d'observations,  l'influence  des  causes 
locales,  on  sait  réellement  le  temps  qu'amène  le  vent  dont 
nous  parlons,  on  prendra  ce  temps  avec  une  sorte  d'infailli- 
bilité. Le  grand,  l'immense  problème  des  temps  modernes 
sera  ainsi  résolu,  et  la  météorologie  sera  devenue  une  science 
pratique  aussi  sûre  que  l'astronomie  dans  ses  indications 
prophétiques.  )> 
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Sans  aller  aussi  loin  et  sans  être  aussi  afBrmatif  que 
M.  Ball^  je  crois  que  tout  l'avenir  de  la  météorologie  est  dans 
ce  genre  d'application  de  la  télégraphie  électrique. 

Déjà  en  France,  grâce  à  Theureuse  initiative  de  M.  Le- 
verrier^  les  indications  météorologiques  de  quatorze  stations 
échelonnées  en  différents  points  du  pays,  sont  transmises 
télégraphiquement  tous  les  jours,  à  huit  heures  du  matin, 
&  rObservatoire  de  Paris,  et  publiées  le  soir  dans  le  journal 
b  Patrie.  Ces  stations  sont  Dunkerque,  Mézières,  Stras- 
iHHirg,  Tonnerre,  Paris,  Le  Havre,  Brest,  Napoléon-Vendée, 
Limoges,  Montauban,  Bayonne,  Avignon,  Lyon,  Besançon. 
)'îcî  à  peu  de  temps,  elles  seront  encore  plus  nombreuses, 
ar  M.  Leverrier  se  propose  de  les  porter  à  24.  Les  indica- 
lons  que  ces  stations  envoient  chaque  jour  se  rapportent  à 
1  pression  barométrique,  à  la  température,  à  la  direction  et 
la  force  du  vent,  enfin  à  l'état  du  ciel,  et  dans  les  résumés 
•ubliés  dans  le  journal  fa  Patrie,  l'état  atmosphérique  de 
haque  jour  se  trouve  comparé  à  celui  du  jour  précédent. 

En  Italie,  depuis  nlus  de  dix-huit  mois,  des  indications 
nalogues  sont  fouraies  à  l'Observatoire  de  Rome,  venant 
les  villes  d'Ancône,  de  Bologne,  d'Urbino  et  de  Ferrare. 
Ules  sont  publiées  dans  la  Corrispondenza  scientifica  di 
loma.  Espérons  donc  que  d'ici  à  peu  de  temps  tous  les 
^tats  d'Europe  imiteront  ces  exemples,  et  grâce  aux  moyens 
le  communication  si  Taciles  que  nous  possédons,  nous  pour- 
rons, par  les  journaux,  suivre  en  quelque  sorte  pas  à  pas 
tous  les  phénomènes  atmosphériques  dans  leurs  diverses 
périodes.  ; 

APPAREILS  DIVERS. 

Application  de  l' électro-magnétisme  à  la  marche  du  pen- 
dule pour  la  démonstration  du  mouvement  de  rotation  de  la 
terre.  —  Tout  le  monde  connaît  la  belle  expérience  par  la- 
quelleM.  Foucault  à  démontré  matériellement  aux  yeux,  le 
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mouvement  de  rotation  de  la  terre  au  moyen  du  pendule. 
Cette  expérience  fondée  sur  Timmobilité  du  plan  d'oscilla- 
tion du  pendule  se  comprend  aisément  dès  lors  que  Ton 
examine  qu'un  pareil  système  ne  tenant  à  son  support  que 
par  un  seul  point  autour  duquel  il  peut  aisément  pivoter^ 
est  complètement  indépendant  du  déplacement  que  subira 
celui-ci,  et  doit  en  conséquence  osciller  toujours  dans 
une  même  direction  après  qu'une  première  impulsion 
lui  aura  été  communiquée.  La  conséquence  de  cette  pro- 
priété est  qu'un  corps  mobile  muni  d'un  pendule  libre 
dans  ses  mouvements^  possédera  ainsi  un  système  de  re- 
père à  l'aide  duquel  ses  déplacements  pourront  être  con- 
statés. La  terre  étant  un  corps  mobile,  on  pourra  donc 
apprécier  ses  mouvements ,  en  faisant  osciller  un  pendule 
à  sa  surface;  et  comme  nous  ne  voyons  pas  tourner  la  terre 
faute  dépeints  de  repère,  c'est  le  pendule  qui,  au  con- 
traire, nous  paraîtra  dévier  de  son  plan  initial  d'oscillation. 
En  elTet,  si  on  adapte  sous  ce  pendule  que  nous  supposons 
à  l'un  des  pôles  de  la  terre,  un  cadran  divisé,  et  qu'on  lui 
donne  une  première  impulsion  dans  ||^  direction  du  360* 
degré  au  180%  au  bout  d'un  certain  temps  le  pendule  aura 
dévié  et  oscillera  du  350®  degré  au  170'  degré;  il  y  aura 
donc  une  différence  de  10  degrés  dans  les  deux  directions 
du  plan  d'oscillation  du  pendule  et  cette  différence  repré- 
sentera la  somme  des  déplacements  que  la  terre  a  subies 
pendant  cet  intervalle  de  temps.  Jedis /a  5om»/7edes  déplace- 
ments, car  le  mouvement  de  la  terre,  par  rapport  au  pendule, 
se  complique  de  son  mouvement  de  révolution  autour  du 
soleil  et  de  son  mouvement  sidéral.  Je  ne  m'arrêterai  pas  à 
expliquer  comment,  dans  nos  régions,  le  pendule  oscillant 
dans  un  plan  qui  n'est  pas  perpendiculaire  au  plan  de  ro- 
tation de  la  terre ,  se  déplace  beaucoup  plus  lentement  * 

1.  Cette  décroissance  est  proportionnelle  au  sinus  de  la  latitade. 
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qm^il  ne  le  ferait  aux  pôles  de  la  terre,  seute  points  où  ses 
déviations  représenteraient  exactement  les  arcs  décrits  par 
la  terre  dans  se^  mouvements.  Cette  question  est  complè- 
tement en  dehors  de  notre  sujets  et  ne  se  rattache  à  Télec- 
tricité  que  par  un  système  d'entretien  de  mouvement  du 
pendule  dont  nous  allons  parler.  Toutefois^  les  simples 
con^dérations  que  nous  venons  d*exposer  suffisent  pour 
démontrer  que  les  déviations  du  plan  d'oscillation  du  pen- 
dule ne  peuvent  indiquer  Theure  comme  plusieurs  jouma- 
listes' ront  affirmé  ^ 

Pour  que  les  déviations  du  plan  d'oscillation  du  pendule 
puissent  s'effectuer  d'une  manière  sensible,  il  faut  que  le 
mouvement  de  celui-ci  dure  un  certain  temps  et  qu'il  soit 
complètement  affranchi  de  toute  influence  contraire  à  la 
première  impulsion  qu'il  a  reçu.  Or^  ces  conditions  sont 
difficiles  à  réaliser  ayec  de  petits  pendules  dont  les  oscilla- 
tions durent  quelques  minutes  à  peine.  Avec  les  pendules 
dont  la  tige  est  très-longue^  et  dont  le  poids  est  très-consi- 
dérable^ ces  oscillations  peuvent  durer  beaucoup  plus  long- 
temps^ et  c'est  pourquoi  dans  l'origine^  M.  Foucault  avait 
établi  son  appareil  sous  le  dôme  du  Panthéon. 

liais  de  pareils  pendules  exigent  une  installation  toute 
particulière  et  un  local  qu'il  n'est  pas  donné  à  tout  le 
monde  de  se  procurer.  On  a  donc  dû  chercher  à  réagir 
mécaniquement  sur  des  pendules  de  moindres  dimensions^ 
tout  en  les  laissant  libres  dans  leurs  mouvements  y  et  c'est 
dons  ce  but  que  l'électricité  a  pu  être  d'un  secours  fort 
utile. 

.  La  première  idée  d'employer  Télectricité  à  entretenir 
le  mouvement  du  pendule  de  M.  Foucault^  appartient  à 
M.  Franchot,  qui  à  cet  effet  avait  fait  construire  un  appa- 
reil fondé  sur  le  système  d'entretien  du  mouvement  de  la 

1.  Voir  sur  ce  sujet  une  note  intéressante  de  M.  Govi,  dans  17Wm5- 
traiion  du  2î  septembre  1855,  et  une  brochure  de  M.  E.  Gand. 
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balançoire  par  des  oscillations  mécaniques  opérées  vertica- 
lement. Mais  ce  système  réalisé  électriquement^  quoique 
entretenant  suffisamment  bien  le  mouvepient  du  pendule 
empêchait  celui-ci  de  manifester  la  moindre  déviation.  Or 
tel  n'était  pas  le  but  que  se  proposait  Tinventeur.  Derniè- 
rement cette  idée  a  été  reprise  par  M.  Foucault  lui-même, 
et  cette  fois^  avec  Faidé  de  M.  Froment,  le  problème  a 
été  complètement  résolu. 

La  cause  pour  laquelle  la  déviation  du  pendule  ne  pou- 
vait être  accusée  dans  le  système  de  M.  Frandiot  provîsnait 
essentiellement  de  la  mobilité  de  la  tige  du  pendule  dans  le 
sens  de  sa  longueur  (nécessitée  par  les  oscillations  verti- 
cales auxquelles  elle  se  trouvait  assujettie)  et  de  sa  réac- 
tion sur  un  commutateur.  Pour  obtenir  en  effet  des  dévia- 
tions bien  marquées ,  il  faut  que  la  tige  du  pendule  soit 
entièrement  libre  comme  nous  l'avons  déjà  dit^  et  qu'elle 
se  trouve  fixée  par  un  mode  de  suspension  excessivement 
rigide.  Dans  la  solution  du  problème  de  l'entretien  de 
mouvement  de  cette  sorte  de  pendule ,  il  fallait  donc  faire 
en  sorte  : 

l*"  Qu'une  attraction  rayonnante  dans  tous  les  sens  pût 
rappeler  le  pendule  écarté  de  la  verticale,  en  quelque  point 
de  sa  déviation  qu'il  pût  se  trouver. 

^  Que  cette  attraction  fût  supprimée  au  moment  dn 
passage  du  pendule  à  la  verticale  y  pour  ne  recommencer 
qu'au  moment  de  son  oscillation  descendante. 

3°  Que  le  pendule  pût  exercer  à  distance  son  effet  sor 
le  commutateur. 

Voici  comment  M.  Foucault  a  résolu  ces  différentes  exi- 
gences dans  l'appareil  installé  par  lui  à  l'exposition  uniye^ 
selle  de  1855. 

Son  pendule  consistait  dans  un  long  fil  d'environ  U 
mètres  de  longueur  terminé  par  une  grosse  boule  de  fer^ 
doux  de  20  centimètres  de  diamètre.  Ce  fil  était  solidement 


fixé  par  une  pince  à  la  voûte  de  pierre  du  pavillon  nord- 
ouest  de  l'exposition^  et  pouvait  par  sa  torsion  se  prêter 
aux  déviations  de  la  masse  oscillante,  ou  plutôt,  comme  je 
Tai  déjà  dit,  au  mouvement  circulaire  opéré  parle  support, 
par  suite  de  la  rotation  du  globe.  Au-dessous  de  ce  pendule, 
se  trouvait  une  table  circulaire ,  divisée  en  360  degrés  qui 
pouvait  aisément  servir  à  constater  les  différentes  dévia- 
tions du  plan  d'oscillation  du  pendule.  Enfin,  au  centre  de 
cette  table,  était  disposé  l'appareil  rhéotomique  que  nous 
avons  décrit,  page  296, 1«'  vol.  Avec  ce  système,  la  force 
électro-magnétique  qui  est  rayonnante  pouvait  exercer  son 
eflFet  sur  la  masse  oscillante,  quelle  que  fût  sa  direction;  et 
cette  réaction  ne  pouvait  influencer  en  rien  cette  direc- 
tion. De  plus,  ce  rhéotome  n'était  mis  en  jeu  qu'au  moment 
seul  d«s  oscillations  descendantes.  Le  mouvement  du  pen- 
dule se  trouvait  donc  ainsi  entretenu  d'une  manière  per- 
manente, bien  que  celui-ci  pût  conserver  sa  complète 
liberté. 

Le  pendule  que  nous  venons  de  décrire  étant  d'une 
grande  dimension  ,  le  fil  qui  soutenait  la  boule  pouvait  se 
tordre  pendant  longtemps  sans  réagir  sur  la  masse  qu'il 
supportait;  mais  dans  des  pendules  de  plus  petite  dimen- 
sion, ce  mode  de  suspension  ne  serait  pas  toujours  eflî- 
cace.  Dans  ce  cas,  je  crois  qu'il  faudrait  avoir  recours  à 
une  suspension  sur  pointe,  dans  le  genre  de  celle  que  nous 
avons  représentée  fig.  20,  pi.  VIIL  Cette  suspension  con- 
sisterait dans  un  support  rigide  ABC  solidement  boulonné 
à  la  voûte  d'une  chambre,  ou  même  sur  une  traverse  rigide 
soutenue  sur  quatre  colonnes.  L'extrémité  C  en  cône  de  ce 
support,  serait  en  agate  ou  en  acier  trempé,  parfaitement 
poli  sur  son  contour  supérieur  a  h,  et  un  autre  cône  creux, 
également  d'acier  trempé  D  c  E  à  travers  lequel  passerait 
la  tige  amincie  du- support,  reposerait  sur  ces  rebords  a,  b. 
Un  cadre  DFGHE  serait  ensuite  adapté  au  cône  creux 

H.  .  30 
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D  c  E^  et  servirait  de  support  mobile  au  pendule.  On  com- 
prend facilement  qu'avec  cette  disposition,  le  cône  creux 
peut  se  déplacer  indéfiniment  dans  le  sens  de  la  déviation 
du  pendule,  sans  influencer  en  aucune  façon  ses  mouve- 
ments. 

M.  Regnard  a  combiné  dernièrement  un  nouveau  sys- 
tème de  rhéotome  pour  Tentretien  du  mouvement  de  pen- 
dule de  M.  Foucault.  Nous  en  parlerons  dans  les  appendices 
qui  seront  prochainement  ajoutés  au  premier  volume  de 
cet  ouvrage. 

Sphéro7nètre   électro-magnr tique.  —  Les  sphéromètres 
sont,  comme  on  le  sait,  des  instruments  à  l'aide  desquels  on 
peut  apprécier  des  épaisseurs  excessivement  petites.  Ils 
consistent  dans  une  vis  micrométrique  terminée  par  une 
pointe,  et  munie  d'un  cercle  divisé  mobile  devant  urife  règle 
également  graduée  dans  un  sens  perpendiculaire  «lu  plan 
du  cercle.  L'inconvénient  immense  de  ce  genre  d'instru- 
ment est  l'impossibilité  dans  laquelle  on  se  trouve,  d'ap- 
précier exactement  l'instant  où  la  pointe  de  la  vis  micro- 
métrique  touche  la  surface  supérieure   de  Tobjet   que 
l'on  soumet  à  rexpérience.  Si  on  serre  la  vis  plus  qu'il  ne 
convient,  ce  dont  on  ne  s'aperçoit  pas  en  raison  de  la 
puissance  de  l'action  du  serrage,  comparativement  à  la 
résistance  qui  lui  est  opposée ,  on  fait  pénétrer  la  vis  dans 
l'objet,  où  tout  au  moins  on  l'affaisse;  on  n'obtint  donc  pas 
une  mesure  exacte.  J'ai  pensé  qu'en  faisant  intenenir 
l'électricité,  cet  agent  si  docile,  et  en  même  temps  si 
sensible,  on  pourrait  apprécier  exactement  le  point  où 
se  fait  ce  contact.  Voici  comment  je  dispose  l'appareil. 

L'extrémité  de  la  vis  micrométrique  est  munie  d'un 
manchon  d'ivoire  portant,  articulée  sur  pointes,  une  petite 
plaque  de  platine  légèrement  bombée.  Cette  petite  plaque 
est  destinée  à  être  appuyée  sur  l'objet,*  et  son  épaisseur  a 
été  préalablement  déterminée  d'une  manière  rigoureuse. 
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Un  fil  en  rapport  avec  cette  plaque  aboutit  à  un  électro- 
aimant dont  Tarmature  fait  mouvoir  une  détente  d'em- 
brayage ayant  pour  but  d'enrayer,  à  un  moment  donné, 
une  roue  à  dents  pointues.  Cette  roue  est  en  rapport  de 
mouvement  avec  la  vis  micrométrique;  mais  quand  celle-ci 
a  fait  un  tour,  la  roue  d'embrayage  en  a  fait  au  moins  dix. 
De  plus,  la  détente  se  trouve  tellement  rapprochée  de  cette 
dernière  roue ,  que  le  moindre  mouvement  opéré  par  l'ar- 
mature suffit  pour  la  faire  enrayer;  enfin,  Tun  des  pôles 
d'une  pile  de  Daniell  très-faible,  aboutit  à  la  monture  de  la 
vis  micrométrique,  tandis  que  l'autre  pôle  est  en  rapport 
direct  avec  Félectro-aimant. 

D'après  cette  description ,  on  comprend  facilement  le 
jeu  de  l'appareil;  quand  la  plaque  de  platine  articulée  sur 
le  manchon  d'ivoire  de  la  vis  micrométrique  est  appuyée 
sur  l'objet  à  mesurer^  on  tourne  la  vis,  et  au  moment  même 
où  sa  pointe  garnie  de  platine  vient  rencontrer  la  lame 
métallique  ,  un  courant  électriciue  o"t  fermé  à  travers 
l'électro-aimant  qui  commande  la  détente  d'embrayage; 
alors  la  vis  micrométrique  se  trouve  arrêtée  dans  son 
mouvement,  et  le  chiffre  du  cercle  divisé,  situé  vis-à-vis  la 
règle  perpendiculaire ,  donne  la  valeur  de  l'épaisseur  de 
l'objet,  plus  l'épaisseur  de  la  lame  de  platine.  Il  devient 
donc  facile,  par  une  simple  soustraction,  de  résoudre  le 
problème. 

Ce  système  peut  s'adapter  aux  comparateurs  et  à  tous 
les  instruments  du  môme  genre. 

Photomètre  électrique  de  M.  Masson.  — La  photométrie^ 
à  proprement  parler,  est  l'art  de  mesurer  avec  exactitude 
les  diverses  intensités  lumineuses,  soit  qu'elles  proviennent 
directement  de  foyers  lumineux  différents,  soit  qu'elles 
proviennent  de  la  réflexion  ou  de  la  réfraction  des  rayons 
émanés  de  ces  foyers.  Bouguer  et  Huygens  sont  les  pre- 
miers qui  se  sont  occupés  de  cette  question  physique  si 


importante  pourtant  dans  les  artâ.  Depuis,  MM.  Hitchie , 
Bumfort^  Arago  ont  cherché  à  perfectionner  les  appareils 
photométriques,  et  dernièrement  encore  MM.  Babinet  et 
Claude  Bernard  ont  proposé  des  photomètres  industriels 
d'un  usage  très-facile  dans  les  diverses  industries  où  il  en 
est  besoin.  Pourtant,  tous  ces  appareils  ont  un  inconvé- 
nient immense  quand  on  veut  les  appliquer  aux  recherches 
scientifiques,  c'est  de  ne  pouvoir  s'approprier  aux  lumières 
colorées  et  de  ne  pas  fournir  un  terme  de  comparaison, 
une  unité  fixe  à  laquelle  on  puisse  rapporter  les  diverses 
intensités  lumineuses  que  Ton  observe.  Or,  c'est  ce  è  quoi 
est  parvenu  M.  Masson  dans  son  photomètre  électrique. 

Cet  appareil  est  fondé  sur  ce  principe  :  qu'un  disque  de 
papier  sur  lequel  on  a  tracé  des  secteurs  noirs  et  blancs 
d'égale  dimension,  paraît  d'une  teinte  uniforme  et  grisâtre 
lorsqu'on  le  fait  tourner  avec  une  rapidité  suffisante  devant 
une  lumière  blanche  permanente.  Au  contraire ,  tous  les 
secteurs  noirs  et  blancs  paraissent  distincts  quand,  étant 
mis  en  mouvement,  on  les  éclaire  avec  une  lumière  instan- 
tanée, l'étincelle  électrique,  je  suppose. 

Ce  principe  étant  établi,  voyons  comment  M.  Masson  a 
pu  l'utiliser  à  la  mesure  des  intensités  lumineuses. 

Admettez,  dit  M.  Masson,  que  le  disque  déjà  éclairé  par 
une  lumière  fixe,  se  trouve  subitement  illuminé  par  une 
lumière  instantanée  (Fétincelle  électrique),  on  verra,  pour 
une  intensité  convenable  de  cette  dernière,  apparaître  les 
secteurs  au  milieu  de  la  teinte  grisfttre.  Si  l'on  affaiblit 
successivement  la  lumière  instantanée ,  il  arrivera  un  mo- 
ment où  les  secteurs  disparaîtront  et  le  disque  paraîtra 
éclairé  d'une  manière  uniforme.  Dans  ce  cas,  la  lumière 
instantanée  est  une  fraction  de  la  lumière  permanente  va- 
riable avec  l'œil  de  l'opérateur,  mais  invariable  pour  un 
même  œil ,  les  circonstances  de  vision  restant  les  mêmes. 
Quant  au  rapport  entre  l'intensité  de  la  lumière  de  Tétin- 
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celle  et  celle  de  la  lumière  fixe^  il  dépendra  des  dimensions 
des  secteurs  noirs  et  blancs. 

Maintenant^  qu'on  suppose  constante  llntensité  de  la 
lumière  électrique  fournie  par  rétincellc ,  et  la  chose  est 
possible  y  comme  nous  le  verrons  bientôt  :  il  résultera  des 
principes  précédents,  que  pour  apprécier  Tintensité  d'une 
lumière,  il  suffira  de  Texposer  devant  le  disque  photomé- 
trique et  de  la  disposer  par  rapport  à  Tétincelle  jusqu'à  ce 
que  l'apparition  des  secteurs  noirs  et  blancs ,  duc  à  la  lu- 
mière de  celle-ci,  ait  cessé  complètement.  Comme  cette 
disparition  est  subite,  il  ne  peut  y  avoir  d'incertitude  à  cet 
égard,  et  c'est  ce  qui  fait  encore  un  des  avantages  de  cet 
appareil.  En  ce  moment-là  l'intensité  des  deux  lumières  est 
égale ,  comme  on  le  comprend  aisément.  Par  conséquent , 
il  suffit  de  voir  les  rapports  de  position  entre  les  deux  lu- 
mières, eu  égard  au  disque ,  pour  avoir  le  chiffre  du  rap- 
port photométrique  qui  existe  entre  la  lumière  dont  on 
veut  apprécier  l'intensité  et  celle  de  l'étincelle  électrique 
supposée  d'une  valeur  constante.  Voici  comment  M.  Mas- 
son  a  disposé  son  appareil  : 

Dans  une  première  chambre  est  intallée  la  machine  élec- 
trique qui  doit  fournir  l'étincelle.  Elle  est  mise  à  portée 
d'un  condensateur  à  surface  plane,  lequel  est  interposé 
entre  deux  armures  ou  plateaux  métalliques  dont  les  sup- 
ports suffisamment  garnis  de  matière  isolante  traversent 
la  cloison  de  la  chambre  pour  aboutir  dans  une  seconde 
chambre  tendue  tout  entière  en  noir  mat.  Ces  supports,  par 
Tintermédiaire  de  conducteurs,  peuvent  donc  transmettre 
dans  cette  chambre  rétincelle  du  condensateur,  sans  qu'au- 
cunes causes  accidentelles  (soit  réflexions,  soit  dérivations) 
puissent  en  troubler  la  valeur  lumineuse. 

A  portée  de  ces  supports  qui  représentent  ainsi  les  deux 
armures  du  condensateur,  se  trouve  disposé  un  établi  sur 
lequel  sont  montés ,  directement   Tun    au-dessous   de 
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l'autre ,  deux  longs  cylindres  mis  en  communication  avec 
les  deux  armures  du  condensateur  et  traversés  dans  leur 
longueur  par  une  rigole  remplie  de  mercure.  Entre  ces 
cylindres  peut  circuler,  sur  un  chemin  à  rainure  et  devant 
une  règle  graduée  en  millimètres,  un  chariot  qui  est  mis  en 
mouvement  par  une  chaîne  de  Vaucanson  engrenée  à  une 
manivelle.  Ce  chariot  porte  lui-même  un  excitateur,  et  les 
deu:ii:  branches  de  cet  excitateur,  montées  sur  des  colonnes 
de  verre,  sont  en  rapport  avec  les  rigoles  remplies  de  mer- 
cure, par  un  conducteur  recourbé.  Il  résulte  de  cette  dis- 
position de  l'appareil ,  que  Tétincelle  du  condensateur  peut 
ôtre  portée  d'un  bout  à  l'autre  de  l'établi  et  que  son  dépla- 
cement peut  être  apprécié  à  une  petite  fraction  de  n^li- 
mètre  près. 

Des  deux  branches  de  l'excitateur,  l'une  est  mobile  et  fait 
partie  d'un  système  mycrométrique  au  moyen  duquel  on 
peut  estimer,  de  la  manière  la  plus  rigoureuse,  la  distance 
d'explosion  de  Fétincelle. 

Le  photomètre  proprement  dit  consiste  dans  un  disque  de 
papier  épais,  de  huit  centimètres  de  diamètre,  sur  lequel 
ont  été  tracés  soixante  secteurs  noirs  et  blancs,  et  qui  peut, 
au  moyen  d'un  mécanisme  d'horlogerie,  exécuter  deux 
cents  à  deux  cent  cinquante  tours  par  seconde.  Il  est  placé 
diagonalement  à  Tune  des  extrémités  de  l'établi,  de  ma- 
DÎère  à  se  présenter  à  la  fois  sous  le  même  angle  à  l'étincelle 
électrique  et  à  la  lumière  fixe  qui  est  placée  dans  une  boite 
obscure,  et  qui  peut  être,  comme  l'étincelle  avancée  ou  re- 
culée sur  un  chemin  à  rainure,  placé  perpendiculairement 
au  premier. 

Il  va  sans  dire  que  toutes  les  parties  de  cet  appareil  doi- 
vent être  soigneusement  recouvertes  de  peinture  d'un  noir 
mat,  afln  d'éviter  la  réflexion  et  que,  dans  l'expérience,  il 
faut  qu'on  ait  soi-même  la  tête  enveloppée  dans  un  capuchon 
de  laine  noire. 
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La  manœuvre  de  l'appareil  est  facile  à  exécuter.  Il  ne  s'a- 
git pour  cela  que  d'avancer  ou  de  reculer  le  chariot  de  Tex 
citateur  ainsi  que  celui  de  la  lumière  fixe  dont  on  veut 
apprécier  l'intensité,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  atteint  la  lirnite 
d'apparition  des  secteurs  sur  le  photomètre.  Cette  double 
course  est  nécessaire,  car  une  lumière  dont  la  position 
serait  fixe,  et  qui  serait  trop  vive  pourrait  empocher  Tillu- 
mination  par  Tétincelle,  môme  quand  celle-ci  est  le  plus 
rapprochée  possible  du  photomètre.  En  éloignant  alors  la 
lumière  on  rend  possible  Texpérience;  et,  comme  les  dis- 
tances sont  marquées,  il  est  facile  de  les  faire  intervenir 
dans  le  calcul.  Quand  donc  la  limite  d'apparition  des  secteurs 
a  été  obtenue,  il  ne  s'agit  plus  que  d'examiner  les  distances 
des  deux  foyers  lumineux  par  rapport  au  photomètre,  et  Ton 
obtient  un  rapport  qui,  comparé  à  l'unité  photométrique, 
donne  le  véritable  chifire  de  l'intensité  lumineuse  que  l'on 
cherche. 

Dans  ce  système  l'unité  peut  être  arbitraire,  mais  le 
terme  de  comparaison  est  toujours  fixe,  car  il  est  évident 
que  les  secteurs  disparaîtront  toujours  pour  une  même 
quantité  de  lumière  fixe.  Les  rapports  exprimés  en  milli- 
mètres pourront  donc  être  réduits  à  un  môme  dénomi- 
nateur et  exprimer,  sans  quil  soit  besoin  d'un  type  de 
lumière,  une  quantité  plus  ou  moins  grande  d'une  môme 
fraction. 

En  opérant  dans  les  conditions  d'exactitude  les  plus  avan- 
tageuses, et  en  prenant  pour  lumière  fixe  celle  d'une  lampe 
carcelbien  réglée,  M.  Masson  s'est  assuré  que  l'intensité  de 
la  lumière  d'une  étincelle  électrique,  produite  par  la  dé- 
charge d'un  condensateur  dans  des  conditions  constantes 
,  était  invariable,  quelque  temps,  d'ailleurs,  qu'on  fût  à  le 
charger. 

C'est  à  l'aide  de  ce  photomètre  que  M.  Masson  a  pu  recon- 
naître les  lois  suivantes,  qui  sont  très-imjiortantes  : 
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lo  Llntensité  de  la  lumière  électrique  varie  en  raison  in- 
verse du  carré  des  distances  de  cette  lumière  aux  surfaces 
éclairées; 

V  2**  L'intensité  de  Tétincelle  varie  proportionnellement  aux 
surfaces  des  condensateurs  et  en  raison  inverse  de  leurs 
épaisseurs. 

Les  applications  du  photomètre  électrique  sont  nombreu- 
ses. Possédant  une  lumière  électrique  constante,  on  pourra 
étudier,  comme  nous  Tavons  dit,  les  rapports  des  intensités 
des  lumières  fixes  et  aborder  la  question  économique  de 
réclairage,  question  non  moins  importante  pour  une  grande 
ville  que  celle  de  la  distribution  des  eaux.  Ayant  déterminé 
Tunité  photométrique,  la  solution  des  grandes  questions  de 
photométrie  météorologique  telle  que  la  mesure  des  inten- 
sités lumineuses  des  astres,  des  éclairs,  des  étoiles  filantes, 
des  bolides,  etc.,  deviendra  possible;  on  pourra  comparer 
les  intensités  de  la  Fumière  solaire  à  diverses  époques  du  jour, 
de  Tannée,  et  trouver  le  pouvoir  absorbant  de  l'atmosphère. 
On  pourra  encore  calculer  l'absorption  de  la  lumière  par  les 
différents  milieux,  ainsi  que  Tiritensité  des  lumières  réflé- 
chies ou  transmises.  Enfin,  les  modifications  que  peut  facile- 
ment subir  le  photomètre,  donnent  l'espoir  de  mesurer  les 
intensités  des  différents  rayons  de  la  lumière  décomposée 
par  les  prismes  de  différente  nature. 

Actinomètre  électrique  de  M.  Ed.  Becquerel,  a  Cet  appa- 
reil, dit  M.  Ed.  BecquereP ,  a  pour  objet  de  manifester  les 
courants  électriaues  dus  à  Taction  chimique  de  la  lumière, 
et  est  fondé  sui  ce  principe  que,  si  Ton  place  sur  une 
lame  de  platine  ou  d'or  un  composé  tel  que  du  chlorure 
d'argent,  l'iodure  d'argent,  etc.,  qui  se  décompose  par 
Faction  des  rayons  solaires ,  la  réaction  chimique  qui  a 
lieu  donne  naissance  à  un  courant  électrique  accusé  par 

!.  Extrait  d'une  lettre  de  M.  E.  recqnercl  à  M.  Th.  Du  Moncel. 
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un  galvanomètre^  si  Tappareil  est  convenablement  dis- 
posé. 

«  J'ai  étudié  de  cette  manière,  continue  M.  Becquerel, 
les  effets  électriques  obtenus  en  prenant  difiFérentes  sub- 
stances impressionnables;  mais  celle  qui  a  le  plus  sou- 
vent servi  à  mes  expériences  est  précisément  celle  qui  re- 
produit les  couleurs  des  rayons  lumineux  actifs:  Comme 
cette  substance  (qui  n'est  autre  chose  que  du  chlorure  d'ar- 
gent ou  chlorure  violet)  est  une  espèce  de  rétine  artifi- 
cielle ,  j'ai  pensé  que  dans  Tactinomètre,  elle  serait  sensible 
dans  les  mêmes  conditions  que  la  rétine  et  pourrait  ser- 
vir à  étudier  les  actions  des  rayons  difi'éremment  réfran- 
gibles. 

a  En  efiFet,  cet  appareil  pour  les  rayons  lumineux  est 
analogue  à  la  pile  thermo-électrique  pour  les  rayons  calori- 
fiques. La  substance  sensible  est  aussi  impressionnable  entre 
les  mêmes  réfrangibilités  que  la  rétine,  et  dans  le  spectre 
lumineux  le  maximum  d'action  a  lieu  au  point  où  se  trouve 
le  maximum  de  lumière  ;  seulement  l'intensité  des  courants 
électriques  produits  n'est  pas  proportionnelle  à  l'intensité 
de  l'action  lumineuse,  et  ce  n'est  que  par  des  moyens  pure- 
ment physiques  que  Ton  peut  se  servir  de  Tappareil  comme 
de  photomètre.  Ces  moyens  physiques  sont  de  plusieurs 
genres  :  par  exemple,  on  peut  au  moment  des  difiFérentes 
expériences  faire  varier  l'intensité  du  faisceau  lumineux 
actif  jusqu'à  ce  que  le  courant  électrique  ait  acquis  la 
môme  intensité;  alors  les  rapports  des  faisceaux  lumineux 
dans  leurs  conditions  propres,  peuvent  facilement  s'en  dé- 
duire. 

«  Ainsi  dans  certaines  conditions  on  peut  employer  cet 
appareil  pour  étudier  les  efiTets  du  rayonnement  lumineux^ 
de  même  qu'on  emploie  la  pile  thermo-électrique  pour 
étudier  le  rayonnement  calorifique.  Mais  il  ne  faudrait  pas 
croire  qu'il  puisse  être  appliqué  immédiatement  à  l'étude 
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des  variations  diurnes  de  la  lumière  du  jour^  car  il  est 
d'une  manœuvre  délicate;  c'est  plutôt  un  instrument  des- 
tiné à  des  recherches  scientifiques  très -précises  qu'un 
appareil  de  météorologie.  Cependant  peut-ôtre  pourra- 
t-on  plus  tard  en  faire  Tapplication  à  cette  partie  im- 
portante de  la  physique  que  vous  étudiez  avec  tant  de 
persévérance.  » 

Calendrier  perpétuel  électro'magjiétique.  —  On  a  con- 
struit depuis  longtemps  des  horloges  à  calendrier  qui  pou- 
vaient indiquer  les  jours  de  la  semaine  et  les  quantièmes 
des  différents  mois  sans  qu'il  fût  besoin  d'y  toucher  en  au- 
cune manière.  Ces  horloges  auraient  donc  été  de  la  plus 
grande  utilité  si  leur  prix  élevé  ne  les  avait  pas  rendues 
inabordables  dans  le  commerce.  Pour  obvier  à  cet  inconvé- 
nient j'ai  pensé  à  faire  réagir  électriquement  les  pendules 
ordinaires  que  chacun  a  chez  soi  sur  un  mécanisme  tout  à 
fait  indépendant^  susceptible  de  fournir  les  indications  da 
calendrier  perpétuel.  Cet  appareil  se  compose  de  trois  par- 
ties :  1**  du  mécanisme  du  calendrier  proprement  dit  repré- 
senté fig.  3,  pi.  X;  2°  du  mécanisme  électro -magnétique 
superposé  au  mécanisme  précédent  et  représenté  fig.  1  ; 
3o  du  commutateur  transmetteur  adapté  à  la  pendule  et 
représenté  fig.  4. 

Mécanisme  du  calendrier.  —  Trois  roues  A,  B,  C,  fig.  3, 
portant  chacune  sur  leur  axe  de  rotation  une  aiguille  indi- 
catrice, sont  placées  parallèlement  Fune  à  côté  de  l'autre  à 
une  distance  suffisante  pour  que  les  c^idrans  sur  lesquels 
se  meuvent  les  aiguilles  soient  de  grandeur  convenable.  La 
roue  du  milieu  porte  latéralement  sur  sa  circonférence  31 
chevilles  d'acier  correspondant  aux  31  jours  qui  composent 
les  plus  longs  mois.  La  roue  de  droite  C^  qui  doit  fournir  les 
indications  des  différents  jours  de  la  semaine^ en  porte  sept, 
et  la  roue  de  gauche  A^  qui  doit  indiquer  les  mois,  en  porte 
douze.  Une  grande  bascule  A  B,  fig.  Inarticulée  en  D,  fig.  i 
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et  3,  près  de  Taxe  d'oscillation  de  la  roue  du  milieu  B,  peut 
se  trouver  entraînée  quand  elle  est  abandonnée  à  elle-même 
par  son  bras  D  B,  qui  est  plus  pesant  que  le  bras  D  Â.  Mais 
rétendue  de  sa  course  est  limitée  par  une  roue  de  compte 
R,  fig.  3,  placée  au-dessous  d'elle  et  découpée  de  manière 
à  augmenter  ou  à  raccourcir  cette  course  dans  le  rapport 
de  la  longueur  des  mois;  deux  crochets  d'encliquetage  C,  F, 
fig.  ly  adaptés  latéralement  sur  le  bras  B  D  de  cette  bascule, 
et  que  Ton  distingue  mieux  dans  la  fig.  5  qui  représente 
cette  partie  de  la  bascule  vue  de  côté ,  peuvent  réagir  si- 
multanément sur  les  chevilles  de  la  roue  des  quantièmes  et 
sur  celles  de  la  roue  des  jours  de  la  semaine  ;  de  sorte  que 
pour  chaque  abaissement  de  la  bascule  une  cheville  de  ces 
deux  roues  s'abaisse  en  môme  temps  et  la  position  de  ces 
roues  se  trouve  maintenue  après  cet  échappement  par  les 
étoiles  a ,  b. 

La  roue  des  quantièmes  en  outre  de  ses  chevilles  porte 
cinq  doigts  c,  dy  e,/,  g  dont  l'un /est  destiné  à  faire  échap- 
per la  roue  du  mois  A  après  un  l;our  complet  accompli  par 
la  roue  6.  Les  autres  sont  destinés  à  réagir  sur  la  roue  de 
compte  R,  qui  à  cet  eJFet  porte  sur  sa  surface  inférieure  12 
chevilles  (correspondant  aux  12  mois)  dont  cinq  d'entre 
elles  hy  iy  j,  k,  l,  traversent  la  roue  pour  se  présenter  sur 
sa  surface  supérieure.  Ces  cinq  chevilles,  qui  correspondent 
aux  mois  d'avril,  de  juin,  de  septembre,  de  novembre  et  de 
février,  sont  au-dessous  de  la  roue  R  plus  courtes  que  les 
sept  autres,  et  la  cheville  A,  du  mois  de  février,  dépasse  en 
hauteur  les  chevilles  i,  j,  A;,  /,  par  rapport  à  la  surface  su- 
périeure de  la  roue  R. 

Le  cliquet  g  de  la  roue  des  quantièmes  est  assez  élevé  au- 
dessus  des  autres  pour  ne  rencontrer  dans  sa  révolution 
que  la  cheville  h;  le  cliquet  e  est  de  hauteur  suffisante  pour 
atteindre  les  quatre  chevilles  /,  j,  k,  l;  le  cliquet  d  corres- 
pond aux  chevilles  les  plus  longues  du  dessous  de  la  rpuç  ^ 


476  A1M»LICAT10N   DE   l'ÈLEGTRICITÉ 

enfin  le  cliquet  c  n'est  appelé  à  rencontrer  que  les  chevilles 
les  plus  courtes  du  dessous  de  cette  même  roue,  qui  sont^ 
comme  nous  Tavons  dit^  les  prolongements  des  chevilles  h. 

En  outre  de  ces  chevilles  la  roue  de  compte  R  porte  en- 
core un  doigt  r  et  une  petite  roue  de  &  dents  u  (6g.  5  bU), 
retenue  par  une  étoile  d'encliquetage.  Ce  doigt  r  est  destiné 
à  réagir  sur  une  deuxième  petite  roue  de  quatre  dents  i 
fixée  sur  un  pont  et  munie  d'une  palette  t.  De  cette  ma- 
nière, à  chaque  révolution  de  la  roue  R  cette  petite  roue 
saute  d*une  dent.  La  petite  roue  u  a  une  de  ses  dents  rognée, 
et  doit  échappei^  sous  l'influence  d'un  doigt  z  fixé  sur  le 
pont  de  la  roue  C.  Tout  ce  dernier  système  mécanique  se 
rapporte  aux  années  bissextiles. 

La  partie  de  la  roue  de  compte  R  qui  doit  limiter  les 
chutes  de  la  bascule  A  B,  suivant  la  longueur  des  mois,  se 
compose  d'un  disque  épais  muni  de  cinq  fentes  correspon- 
dant aux  cinq  mois  qui  n'ont  pas  31  jours  et  dont  Tune  (la 
plus  profonde  )  correspond  au  mois  de  février;  elle  est  taiUée 
en  cercle  pour  que  le  butoir  E  en  tombant  décrive  son  arc 
de  cercle  sans  opposition ,  et  la  roue  s  des  années  bissextiles 
doit  être  placée  par  rapport  à  cette  fente  de  manière  à  ce 
que  la  palette  t  dans  une  de  ses  quatre  positions  se  place 
devant  elle.  On  comprendra  maintenant  facilement  le  jeu 
de  ces  différents  mécanismes. 

Supposons  que  nous  soyons  au  mois  d'octobre.  Ce  mois 
ayant  31  jours  la  roue  de  compte  présentera  devant  le  bu- 
toir E  de  la  bascule  A  B  une  partie  pleine  de  son  disque  en- 
taillé.  Toutes  les  chutes  journalières  de  cette  bascule  n'au- 
ront donc  pour  effet  que  de  faire  échapper  une  seule  dent 
de  la  roue  des  quantièmes.  Comme  le  mois  a  31  jours,  le 
cliquet  d  sera  seul  à  la  fin  du  mois  à  réagir  sur  la  roue  de 
compte^  et  celle-ci  avancera  d'un  douzième  de  sa  révolution. 
Toutefois  ce  déplacement  n'aura  pas  changé  les  conditions 
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de  chute  de  la  bascule,  il  n'aura  servi  qu'à  préparer  la  roue 
de  compte  pour  une  prochaine  réaction  plus  compliquée, 
que  nous  étudierons  à  Tinstant,  parce  que  le  mois  de  no- 
vembre a  30  jours.  En  même  temps  que  cet  échappement 
de  la  roue  R  a  eu  lieu, la  roue  A  est  avancée  d'une  dent,  et 
le  mois  de  novembre  se  trouve  désigné  sur  le  cadran  cor- 
respondant. Pendant  toute  la  durée  de  ce  mois  toutes  les 
chutes  journalières  de  la  bascule  se  font  comme  à  Tordi- 
naire;  seulement,  quand  le  30  du  mois  arrive,  le  cliquet  e 
se  trouve  à  portée  d'une  des  chevilles  «,  7,  k,  /,  et  au  mo- 
ment même  de  l'échappement  elle  fait  avancer  une  des  en- 
tailles de  la  roue  R  devant  le  butoir  £  de  la  bascule.  La 
chute  de  cette  bascule  étant  alors,  plus  grande  qu'elle  ne 
Test  à  rétat  normal,  deux  dents  de  la  roue  des  quantièmes 
échappent  à  la  fois  sans  pour  cela  que  la  roue  C  avance  plus 
qu'il  ne  convient,  car  cette  chute  est  trop  petite  pour  faire 
échapper  deux  dents  de  cette  dernière  roue.  L'aiguille  peut 
être  momentanément  déviée  au  delà  du  jour  désigné,  mais 
rétoile  d'encliquetage  la  ramène  bientôt  à  sa  place.  Par 
suite  du  double  échappement  de  la  roue  des  quantièmes, 
Taiguille  indicatrice  se  trouve  donc  pointée  sur  le  1*'  dé- 
cembre, et  le  doigt  d  n'a  pu  remplir  aucune  fonction  car  la 
cheville  de  la  roue  R  sur  laquelle  il  aurait  dû  agir  est  trop  rac- 
courcie pour  qu'il  puisse  l'atteindre;  en  revanche  le  doigt  c 
qui  est  en  arrière  peut,  le  lendemain,  au  moment  de  la  chute 
de  la  bascule,  rencontrer  cette  cheville  raccourcie  et  faire 
de  nouveau  avancer  la  roue  R  en  reportant  devant  la  bas- 
cule une  partie  pleine  du  disque  de  compte.  Alors  toutes 
les  fonctions  de  l'appareil  se  renouvellent  dans  le  cours  de 
ce  mois  et  de  celui  de  janvier,  comme  nous  l'avons  indiqué 
pour  le  mois  de  septembre.  Au  28  février  le  cliquet  g  de  la 
roue  B  se  trouve  placé  à  portée  de  la  cheville  A,  et,  au  mo- 
ment où  la  bascule  tombe,  elle  rencontre  devant  elle  la 
grande  entaille  qui  s'y  trouve  amenée  par  l'effet  de  Té- 
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chappeiueDl  môme.  Le  butoir  E  de  la  bascule  s'enfonce 
donc  dans  cette  entaille,  et  fait  échapper  trois  ou  quatre 
dents  de  la  roue  des  quantièmes  suivant  que  la  palette  t, 
portée  par  la  roue  à  quatre  dents  s^  se  trouve  ou  non 
placée  au-dessus  de  Fentaille^  c'est-à-dire  suivant  que 
Tannée  est  bissextile  ou  non  bissextile.  De  cette  manière 
Faiguille  indicatrice  se  trouve  reportée  au  V^  du  mois  de 
mars. 

Le  jeu  de  mécanisme  des  années  bissextiles  dépend  uni- 
quement de  la  roue  R.  Comme  cette  roue  fait  un  tour  sur 
elle-même  dans  l'espace  d'une  année,  le  doigt  r  qu'elle 
porte  fait  sauter  une  dent  de  la  roue  s  chaque  année.  Tous 
les  quatre  ans  la  palette  i  revient  par  conséquent  à  la  même 
place,  c'est-à-dire  devant  Tentaille  du  mois  de  févriers 
Tappareil  a  été  réglé  en  conséquence.  Comme  dans  ce  cas 
la  roue  B  se  trouve  en  retard  d'une  dent,  il  faut,  pour  qu'il 
n^y  ait  pas  de  perturbation  exercée  sur  la  marche  subsé- 
quente de  l'appareil,  que  ce  retard  soit  reproduit  sur  la  roue 
R  par  une  action  secondaire ,  et  c'est  à  cet  effet  qu'a  été 
disposée  la  seconde  roue  de  quatre  dents  u  et  le  doigt  z. 
Cette  petite  roue  est  disposée  de  manière  à  réagir  au  lieu  • 
et  place  de  la  cheville  h  du  mois  de  février,  dont  nous  avons 
essayé,  pour  plus  de  clarté,  de  faire  comprendre  les  fonc- 
tions. On  conçoit  d'ailleursque  l'effet  de  la  roue  u  ou  de  la  che- 
ville h  est  exactement  le  même  par  rapport  au  doigt  g,  puis- 
que les  dents  de  la  roue  u  peuvent  être  aussi  hautes  que  la 
cheville  h  et  présenter  la  même  rigidité  lorsqu'elles  sont 
touchées  dans  le  sens  diamétral  de  y  en  x,  fig.  5  bis.  Il  ré' 
suite  de  cette  disposition  que  le  doigt  g^  suivant  qu'il  ren* 
contre  en  y  une  des  trois  dents  pleines  de  la  roue  u  ou  la 
dent  coupée ,  fait  avancer  la  roue  R  de  deux  crans  ou  d'at* 
seul  cran;  or,  comme  chaque  année  une  dent  de  cette  pe- 
tite roue  échappe  en  passant  devant  le  doigt  fixe  z ,  il  arriva 
que  la  dent  coupée  se  présente  devant  le  doigt  g  précisé- 
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ment  en  même  temps  que  la  palette  t  de  la  roue  s  se  pré- 
sente devant  Tentaille  du  mois  de  février. 

Tel  est  le  mécanisme  du  calendrier  perpétuel.  Nous  allons 
maintenant  étudier  le  mécanisme  électro-magnétique  qui 
le  met  en  action. 

Mécanisme  électro- magnétique,  — Ce  mécanisme^  repré- 
senté fig.  1,  n'est  qu'un  simple  remontoir  analogue  à  celui 
que  j'ai  décrit  page  323^  !«'  vol.  Seulement  la  détente  et 
le  cliquet  du  remontoir  fonctionnent  sous  Tinfluence  d*un 
même  électro -aimant  droit  M.  En  conséquence  cet  électro- 
aimant a  deux  armatures  G  H,  I J  qui  sont  aimantées.  L'ar- 
mature I J  par  l'intermédiaire  d'uue  tige  KL  réagit  sur  un 
compas  NOL  et  celui-ci  en  appuyant  par  sa  branche  N  sur 
Taxe  de  la  roue  à  rochet  X^  lequel  axe  est  mobile  dans  Fen- 
taille  allongée  N,  dégage  un  pignon  que  cet  axe  porte,  de  la 
crémaillère  Y  Z.  Celle-ci  se  trouvant  désengrenée  est  entraî- 
née parles  contre-poids  delà  branche  DB  de  la  bascule,  et 
celle-ci  fait  marcher  les  mécanismes  que  nous  avons  décrits 
précédemment.  Ainsi  TarmaturelJ  est Farmature  de  détente. 
Le  cliquet  qui  agit  sur  la  roue  à  rochet  X  du  remontoir 
est  un  cliquet  articulé  du  genre  de  ceux  que  nous  avons 
décrits  page  337,  1"  vol.  ;  il  est  mis  en  mouvement  par 
l'armature  G  H. 

L'appendice  Z ,  le  ressort  R  ;,  le  compas  articulé  T ,  le 
crochet  U  et  la  bascule  S  appartiennent  à  un  système  rhéo- 
tomique  que  nous  avons  décrit  avec  détail  page  306, 
1"  vol.  Ce  système  est  destiné  l**  à  maintenir  la  bascule  S  sur 
la  plaque  G  pendant  le  temps  du  remontage  de  la  bascule 
AB;  2o  à  reporter  la  bascule  S  sur  la  plaque  P  au  moment 
où  le  remontage  est  complètement  effectué,  c'est-à-dire  au 
moment  où  Fappendice  Z,  en  rencontrant  le  compas  T, 
fibaisse  le  crochet  U  et  dégage  le  ressort  R. 

EtiBn  V  est  un  second  rhéotome  analogue  à  celui  décrit 
page  290,  t«  vol.,  et  destiné  à  prolonger  la  fermeture  du 
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courant  à  travers  l'électro*  aimant  M  après  que  la  bascule 
S  a  quitté  la  plaque  P  par  suite  de  la  chute  de  la  bascule  A  B 
et  de  rabaissement  du  piston  W. 

La  figure  4  représente  Tappareil  transmetteur  appliqué 
derrière  un  mouvement  de  pendule.  C  est  la  roue  de  compte 
de  la  pendule  ;  A  est  un  commutateur  à  renversement  de 
pôles  du  genre  de  celui  décrit  page  269,  !•'  vol.  Ses  com- 
munications avec  Tappareil  et  la  pile  sont  établies  comme 
on  le  voit  sur  la  figure  ;  B  est  un  disque  d'ivoire  porté  par 
Taxe  d'une  roue  qui  engrène  avec  le  barillet  du  mécanisme 
de  la  sonnerie.  Cette  roue  porte  un  nombre  de  dents  dou- 
ble du  pignon  auquel  est  adaptée  la  roue  de  compte  C  ;  par 
conséquent  elle  fait  un  tour  sur  elle-même  en  24  heures; 
un  petit  appendice  métallique  £^  qu'elle  porte^  établit  une 
relation  métallique  avec  la  platine  de  la  sonnerie.  Un  ressort 
G  appuie  sur  la  circonférence  du  disque  B^  et  sa  position  par 
rapport  à  l'appendice  Ë  doit. être  telle  que  quand  la  roue  de 
compte  sonne  minuit^  il  vienne  immédiatement  en  contact 
avec  lui.  Dans  ce  même  moment  une  barrette  cylindrique 
H  adaptée  à  la  roue  de  compte  passe  sous  le  commutateur 
et  soulève  les  deux  lames  du  milieu.  Enfin  un  ressort  D  peut 
recevoir  de  la  tige  du  pendule  les  fermetures  de  couran 
nécessaires  pour  le  jeu  du  remontoir.  Voici  maintenant  ce 
qui  arrive  au  moment  où  l'heure  de  minuit  sonne. 

Le  ressort  G  rencontrant  l'appendice  E  ferme  le  courant 
à  travers  Télectro- aimant  M  en  le  faisant  entrer  par  le  fil  I 
et  en  le  faisant  revenir  par  le  fil  J  ;  Tarmature  I J  (fig.  1) 
est  alors  attirée  et  déclanche  la  bascule  A  B^  qui  a  tout  le 
temps  d'effectuer  sa  course  puisque  le  rhéotome  V  prolonge 
l'action  du  courant.  Avant  que  le  cran  de  la  roue  de  compte 
correspondant  à  l'heure  de  minuit  ait  échappé  complète- 
ment, la  barrette  H  a  soulevé  le  commutateur^  et  le  courant 
se  trouve  renversé  à  travers  le  circuit  qui  cette  fois  n'es^ 
plus  complété  par  le  ressort  G,  puisque  la  bascule  S  ne  tou- 
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che  plus  la  plaque  P ,  mais  par  le  ressort  D  qui,  à  chaque 
oscillation  du  balancier,  le  ferme  complètement.  Sous  Tin- 
fluence  de  ces  nouvelles  fermetures  du  courant,  l'armature 
I J  se  trouve  repoussée  et  Tarmature  G  H  entre  en  fonction 
et  fait  marcher  le  remontoir.  Tant  que  la  bascule  S  reste 
appuyée  sur  la  plaque  Q,  c'est-à-dire  tant  que  le  jeu  du  se- 
cond rhéotome  n'a  pas  reporté  cette  bascule  sur  la  plaque  P, 
Tappareil  fonctionne  ;  mais  quand  ce  rhéotome  a  fonctionné, 
le  remontoir  est  arrêté,  et  la  bascule  A  B  se  trouve  en  posi- 
tion de  recevoir  le  lendemain  une  nouvelle  réaction  de  la 
part  de  la  pendule. 

La  figure  2  représente  Textérieur  du  calendrier  avec  ses 
trois  cadrans. 

Mesureur  électrique  à  distance.  —  Ce  système  qui  n'est, 
comme  je  Tai  déjà  dit,  que  le  diminutif  du  maréographe 
électrique  que  j'ai  décrit  page  408,  2«  vol.,  peut  être  utilisé 
dans  une  foule  de  cas,  particulièrement  pour  indiquer  la 
hauteur  de  l'eau  dans  les  réservoirs  d'alimentation  d'une 
grande  ville.  Avec  cet  instrument  le  directeur  des  eaux 
d'une  ville  peut  s'assurer  à  tous  moments,  sans  sortir  de  son 
cabinet,  de  l'état  d'approvisionnement  de  ces  réservoirs. 

Ce  système  comporte  deux  genres  d'appareils  :  un  trans- 
metteur et  un  récepteur.  Ce  dernier  peut  être  traçant  ou 
simplement  à  aiguilles  ;  mais  ces  appareils  sont  plus  ou  moins 
nombreux  suivant  le  nombre  de  réservoirs  avec  lesquels  ils 
doivent  être  reliés  électriquement. 

Le  transmetteur  se  compose  d'une  colonne  de  bois  que 
l'on  place  sur  le  bord  de  ces  réservoirs  comme  on  le  voit 
fig.  12,  pi.  X,  et  dont  la  hauteur  est  un  peu  plus  grande  que 
la  profondeur  du  réservoir  correspondant.  Sur  cette  colonne 
glisse  a  frottemement  doux  un  anneau  de  fer  N  muni  de 
galets,  auquel  est  adapté  un  socle  de  bois  X.  Sur  l'un  des 
côtés  de  ce  socle  est  fixé  un  frotteur  à  piston  B  qui  appuie 
sur  une  bande  de  cuivre  appliquée  sur  la  colonne  et  qui  est 

II.  31 
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coupée  transversalement  de  detii  en  dedt  cëtititnëtrés  ou 
de  (ifnq  en  cinq,  suivant  le  degré  d'appronittiation  que  Ton 
désii*e  obtenir^  de  manière  à  constituer  un  interrupteur. 
Toutes  ces  petites  plaques  sont  en  relation  par  des  fils  avec 
des  petites  pointes  de  cuivre  disposées  circulairement  au- 
dessous  d'un  rochet  mesut*eur  exactement  semblable  àceltil 
qtie  nous  avons  décrit  page  409.  Enfin  le  socle  de  bois  A  peut 
être  soulevé  ou  abaissé  par  Tintermédiaire  d'une  tringle 
portée  par  un  large  flotteur  F  qui  donne  la  hauteur  de  l'eau. 
Le  récepteur  qui  se  trouve  dans  le  cabinet  du  directeur 
ou  du  contrôleur  des  eaux  est ,  quand  il  doit  être  traçant, 
exactement  semblable  à  celui  que  nous  avons  décrit  pour 
le  maréographe ,  sauf  qu'au  lieu  de  deux  mécanismes  enre- 
gistreurs il  peut  en  posséder  un  plus  grand  nombre  ou  même 
n*en  avoir  qu'un  seul  suivant  le  nombre  de  réservoirs  avec 
lesquels  il  est  en  relation.  Qiiand,  au  contraire,  ce  récepteur 
ne  doit  être  seulement  qu'indicateur,  il  peut  consister  dans 
un  simple  compteur  électrique  dont  le  jeu  se  trouve  inter- 
rompu sous  l'influence  d'un  électro -aimant  mis  en  rapport 
avec  le  mesureur  et  qui  coupe ,  quand  H  devient  actif,  le  cou- 
rant à  travers  ce  compteur.  Cet  électro-aimant  joue,  comme 
on  le  voit,  le  rôle  de  celui  qui  déclanche  la  crémaillère  dans 
le  récepteur  traçant,  et  doit  posséder  comme  lui  un  rhéo- 
tome.  Ce  système  de  récepteur  ne  fournissant  que  des 
indications  fugitives,  a  l'avantage  de  pouvoir  être  mis  succes- 
sivement en  rapport  avec  les  différents  circuits  et  par  con- 
séquent ne  nécessite  pas  la  répétition  du  mécanisme  indi- 
cateur. Du  reste ,  le  jeu  des  apparefls  dans  ce  système  de 
mesureur  est  exactement  le  même  que  celui  du  maréographe 
électrique,  que  le  récepteur  soit  traçant  ou  à  aiguille.  Seu- 
lement, dans  un  cas,  on  obtient  la  courbe  des  difiérents 
niveaux  de  Teau  dans  les  réservoirs,  tandis  que  dans  l'autre 
on  n'obtient  que  l'indication  chiffrée  de  ces  hauteurs  d'eau 
à  un  moment  donné. 
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On  voit,  en  définitive,  que  ce  système  de  mesureur  ne 
diffère  du  maréographe  qu'en  ce  que  les  transmetteurs  n'ont 
qu'un  frotteur  mobile  le  long  de  leur  colonne  et  que  le  socle 
de  bois  qui  porte  ce  frotteur,  n'étant  astreint  à  aucun  dé- 
clanchement  électrique,  ne  nécessite  ni  crémaillères  ni  boîtes 
mobiles  électro-magnétiques.  Par  suite,  deux  fils  seulement 
suffisent  pour  relier  chaque  transmetteur  au  récepteur.  On 
observera  encore  que  le  rhéotome  de  l'horloge ,  au  lieu  de 
se  rapporter  au  même  transmetteur  et  de  ne  réagir  que  sur 
deux  circuits,  doit  être  mis  en  rapport  (pour  le  récepteur 
traçant),  avec  les  circuits  des  différents  transmetteurs,  de 
sorte  qu'au  lieu  de  deux  demi-anneaux  il  peut  posséder 
3, 4, etc., secteurs  comme  le  commutateur  de  Tanémographe 
électrique  que  nous  avons  décrit  page  375,  2«  vol. 

Le  mesureur  électrique  est,  comme  je  le  disais,  susceptible 
de  nombreuses  applications.  Pour  la  mesure  des  crues  d'eau, 
îl  fournirait  aux  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  chargés 
de  ce  soin  beaucoup  de  renseignements  utiles,  sans  qu'ils 
aient  pour  cela  besoin  de  sortir  de  leur  cabinet.  D'ailleurs, 
ces  appareils  pouvant  fonctionner  à  telle  distance  qu'on  veut, 
on  pourrait  en  aval  d'un  canal  sujet  aux  inondations  être 
prévenu  par  leur  intermédiaire  assez  à  l'avance  pour  qu'on 
eût  le  temps  d'ouvrir  les  écluses.  Enfin ,  pour  les  sondages 
des  côtes  susceptibles  d'ensablements  variables,  il  pourrait 
fournir  des  indications  qui  montreraient  leur  marche  pro- 
gressive. 
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ET  ÉCLAIRCISSEMENTS 


^age  40,  ligne  1.  —  Le  renvoi  à  la  fig.  1  doit  s'entendre  ici  de  la  flg.  14  annexée  à 
*a  grande  fig.  14,  dont  elle  est  un  détail. 

^age  46.  —  Télégraphe  à  cadran  de  M.  Bréguet.  Dans  la  fig.  18  qui  représente  le 
^^cepteur  de  ce  télégraphe,  le  levier  L,  qui  porte  l'armature,  a  été  dévié  un  peu  de 
^  vraie  position,  afin  qu'on  puisse  voir  la  roue  d'écbappement  qui  se  serait  trouvée 
**ftrrière  lui.  Il  s'ensuit  que  la  fourchette  sur  laquelle  il  réagit,  et  qui  commande 
*  échappement,  doit  être  supposée  sous  la  roue  r. 

Page  49,  lignes  11  et  17.  —  Au  lieu  àe  :  G  D  Ey  E  D  C,  lisez  :GDE,  E D  G. 

Page  232,  ligne  24.  —  Au  lieu  de  :  un  petit  cadran  U  U,  lisez  :  un  petit  cadran  U  U, 
/^.  1  bis. 

Page  235,  ligne  20.  —  Au  lieu  de  :  répétiteur ^  lisez  :  répartiteur. 

Page  241,  ligne  22.  —  Supprimer  le  membre  de  phrase  :  et  deux  cliquets  de 
Utien  D  D. 

Même  page,  ligne  28.  —  Au  lieu  de  :  en  même  temps  le  cliquet  s'est  reporté,  etc., 
lisez  :  en  même  temps  le  cliquet  C'  s'est  reporté,  etc. 

Page  292,  ligne  8.  —  Au  lieu  de  :  les  bascules  A  B,  A'  B,  lisez  :  A  B,  A'  B'. 

Même  page,  ligne  14.  —  Au  lieu  de  :  les  boules  T  T',  etc.,  lisez  :  les 
houles  F,  F',  etc. 

Page  299.  —  Dans  le  deuxième  alinéa  de  cette  page,  toutes  les  premières  lettres  avec 
l'apostrophe  '  doivent  être  considérées  comme  lettres  simples.  La  même  correction 
doit  être  apportée  aux  doubles  lettres  du  premier  alinéa  de  la  page  301. 

Page  302,  ligne  11.  —  Au  lieu  de  :  la  tige  A  X,  lisez  :  la  tige  A  B. 

Page  306,  lignes  6  et  7.  —  Au  lieu  de  :  le  courant  va  de  R  en  R'  de  R'  en  D,  etc., 
Usez  :  le  courant  va  deR'  en  D. 

Page  312,  ligne  13.  —  Au  lieu  de  :  le  cliquet  d'impulsion  JS,  fig.  U,  etc.,  lisez  :  le 
cliquet  d'impulsion  F,  fig.  ii,  etc. 

Même  page,  ligne  22.  —  Au  lieu  de  :  l' électro-aimant  if,  etc.,  lisez  :  l'électro- 
tùmmt  R,  etc. 

Page  332,  ligne  29.  —  Au  lieu  de:  {fig.  15,  pi.  VU),  lisez  :  flg.  i,pl.  VIU. 
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